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PREFACE 

EFFECTIVE  1  JULY  1988,  TEE  SURFACE  OBSERVATIOR  CLIMATIC  SUMtARIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  USAFETAC  PRODUCTS  OF  LONG  STAHDIRG:  THE  RU8SH0  (REVISED 
UNIFORM  SUIMART  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVXriON  CLIMATIC  SUMMART).  RUSSHOS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARB  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
MAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  ’SFCSUM,*  OR  ‘SURFACE  SUMMARY.  ■  THE 
ORIGINAL  'USSMO,'  OR  'UNIFORM  8UIWARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,'  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  'RUSSMD*  AND  THE  'LISOCS.'  IT 
FINALLY  BBCAie  THE  NEW  'SURFACE  OBSBRVKTION  CLIMATIC  SUWARIES'  OR  'SOCS'  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIRE  ITS  PREOBCBSSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATING  LOCATICM 
A  AT  ASHEVILLE,  NO  28801-2723.  HERE,  CLIMATOLOaiSTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUIMARIZB  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUWIARIBS  ARB  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  OOLLBCTEO,  QUALITY-CONTHOLLBD,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ORLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-B).  THE  ADDITIONS  ARB  THE  CROSSWIND  AND  HBATlRO-CXXILINa  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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iihroductioii 


STKriGII  PERIOD  OP  RECORD. 

BOURLT  DKTA:  DEC  El  -  ROV  91  (AIRHAYS). 

SUMURY  OP  DAY  DATA:  DEC  42  -  SEP  46,  JUL  49  -  ADO  49,  AUO  50  -  DEC  91  (FULI,  TIME). 


B0UR8  StfftlARIEED:  0000  LET  IBROUCT  2300  LET. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUMURIES  ARE  COMPILED  FROM  'SOURLY  OBSBRVATIORS'  AMD/ 

OR  SWMARY  OP  DAY  DATA,*  DBPERDIMO  OR  THE  PHEROMERA  OR  OCCURRERCE  BBIRG 

SUHWRIEBD.  THE  TMO  SOURCES  ARB  DEFIRED  IR  'TERMS  BXPLAIRBO.' 

TERMS  EXPLAIRED: 

BIVARIATE  DISTRIBUnOR:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  OIVBS  THE  JOIRT  DIS- 
TRIBUnORS  OP  TMO  RELATED  VARIABLES.  AR  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS- 
TRlBUnOR  OP  CBILIRO  AMD  VISIBILITIES  IR  PART  D.  BACH  ROW  AMD  EACH  COL- 
UMR  OP  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  IS  A  FRBQUERCY  DISTRIBUTIOR.  JOIRT  FRBQ- 
UERCIBS  ABB  FOURD  AT  THE  ROW-OOLUMI  IRTERSBCTIORS. 

BOURLT  OBSBRVATIORS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSBRVATIORS  OH  AHS 
FORMS  10/lOA  (OR  BgUIVALBRT)  AT  SCHTOULBD  BOURLT  IRTERVALS. 

SUMMRY  OF  DAT  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIOHAL 
SOURCES,  IRCLUDIRG  HOURLY  OBSBRVATIORS,  SPECIAL  OBSBRVATIORS,  REMARKS,  AMD 
ACTUAL  'SUWtART  OF  DAY'  DATA  RECORDED  IR  COLUNIS  44-73  OF  AHS  FORMS  lO/lOA 
(OR  BgUIVALERT)  FOR  ART  GIVER  DAT.  ROTE:  EXTREMES  0CCURRIR6  DURIRG  ROR- 
OPERATICRAL  HOURS  AHD/OR  DATS  ARB  ROT  REFLECTED  IR  THESE  SUFMARIBS. 

NEAR:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  HUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  ANOURT:  ARY  FRECIPITKriOR  OR  SROWFALL  AHOURT  GREATER  THAR  A 
TRACE. 


MBDIAH:  THE  MIDDLE  VALUE  WHER  THE  VALUES  ARE  IR  ASCBRDIRG  ORDER.  IF  THE 
RWOBR  OF  VALUES  IS  EVER,  THE  MBDIAR  IS  HALFWAY  BBIWEEM  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PBRCBRT  OCCURRERCE  FREQUERCY  (FOP):  IR  STATISTICS,  FRBQUERCY  IS  THE  HUM¬ 
BER  OF  TIISS  A  GIVER  COURT  OR  EVERT  OCCURS.  IR  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PBRCBRT  OCCURRERCE  FREQUERCT  (POP),  WHERE  THE  FREQUBHCY  (HUMBER  OF 
OCCURRERCES)  IS  GIVER  AS  A  PBRCBRT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRERCBS  IR  THE 
SAMPLE  (PERIOD  8WVURIZBD).  FOR  EXAMPLE,  IF  SHOW  FELL  OR  5  OUT  OF  100  DATS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  'PBRCBRT  OCCURRERCE  FREQUERCT'  OF  SHOW  AS  5  PERCERT 
OVER  THE  100-DAT  PERIOD.  NAT  BE  USED  IRTERCHARGEABLY  WITH  'PERCERT  FRBQUERCY 
OP  OCCURRERCE.* 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIOHAL  DATA  SAMPLE,  IR  TEARS. 
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PRBCIPITKnOII:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTE  LIQUID  PRECIPITAIIOH  AND  WATER 
EQUIVALENT. 

STAITOARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OP  DISPERSION  ON  TEE  VARIABILITY  OP  TEE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITBMETIC  MEAN.  THE  LAROER  THE  STANDARD 
ISVIATION.  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  OONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  80CS  ARB  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SIBWARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  I-BOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST  3-BaUR  PERIODS  MAY  HAVE 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS  IN  OBSERVATION  OOUNTS. 

ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

AMOUNT 

vt 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

BARO 

BAROMETER 

HB 

MILLIBAR 

C 

centigrade  (CELSIUS) 

HPS 

METERS  PER  SECOND 

DBG 

DEGREE 

mv 

MEAN  SEA  LEVEL 

OB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MEM 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

MD. 

HUMBER 

EQ 

EQUAL 

OBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FRZG 

FREBEING 

POP 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRBCIP 

PRECIPITATION 

GB 

GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  HEAR  TIME 

SOD 

SUNURY  OF  DAY 

GT 

GREATER  THAN 

TBHP 

TEMPERATURE 

HG 

INCHES  OP  MERCURY 

TSIM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

VSDT 

VISIBILITY 

RTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

u: 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

MB 

WET  BULB  TB1PERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

WBMf 

AWS  FORM  lO/IOA 

UTC 

■COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUFtWRY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  BACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UTC  REPLACED  GMT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATION  LAIITUDB/LONOITUDB  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FDR  BACH  STATION.  THE  STATION  DATA  HAT  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  EY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAT  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  OOD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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SIKTiaR  RO. 
OR  SUMWRT 
724088 


STKFIOH  LOCATIOH  AMD  IRSIKUMEHTATION  HISTORY 


GEOGRAPHICAL  LOCATIOH  C  RAKE 


Dover  Air-Sub  Base,  DE 
2  I  Dover  AAF,  DB 
Saae 

Dover  AFB,  DB 

5  I  Sane 

6  I  Sane 
Saee 

8  I  Saae 
Saee 
10  I  Saee 


Type 

of 

Station 


LATITUDE  LONGITUDE 


Dec  42 
Jan  43 
Mar  43 
Jnl  49 
Aug  so 
Jun  53 
Apr  55 
Mar  SB 
Apr  67 
Hov  74 


Dec  42 
Feb  43 
Sep  46 
Sep  49 
Jun  53 
Mar  55 
Mar  58 
Mar  67 
Nov  74 
Jan  89 


H  39  11 
R  39  08 
Saee 


W  075  30 
W  075  29 
W  075  28 
Same 


Date  of 
Change 


Dec  42 
JUn  43 
Jol  46 
Jun  53 
Apr  55 

Apr  56 
Apr  57 
Apr  63 
Apr  70 


SURFACE  RIRD  EQUIFMERT  IRFORMATIOR 


HT  ABOVE 
GROUND 


RSIARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHARGE 


W  end  of  Link  trainer  bldg 
R  end,  W  wing  BaseOps  bldg 
Saee 

on  platfore  beside  wea  stn 

l.Saes 

2.Saea 

Approach  end  of  rwy 
200'B  of  rwy  01/19 
700*RM  of  ROS  by  rwy  19 
1.600'B  ctrln  of  rwy  19 
2. 1130 'E  ctrln  of  rwy  01 
l.Saea 
2. Saee 
3. Mid-point 
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pppppppp 
ppppppppp 
pp  pp 

pp  pp 

ppppppppp 
pppppppp 
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MUUUIA 

RRRRRRRR 

AAAAAA 

AAMAAAA 

RRRRRRRRR 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

AA 

AA 

RR 

RR 

Tt 

AA 

AA 

AA  AA 

PRRRRRRRR 

TP 

AA 

AA 

MUUUUVAAM 

RRRRRRRR 

TO 

AAAAAAAAAA 

AAMUUIAUA 

RR 

RR 

TO 

AAAAAAAAAA 

AA 

AA 

RR 

RR 

TO 

AA 

AA 

M 

AA 

RR 

RR 

TI 

AA 

AA 

M  U 

RR 

RR 

TO 

AA 

AA 

PART  A 


AmOSPHERIC  PHBKUHIUIA  8UM0UUBS 

TBIS  PART  SUMARIZES  SPECIFIED  AIMQSPHEIUC  PHESOMBHA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THinnSRSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  IBUNDBRSTORMS,  TOUIADOBS,  AND  NATBRSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  8NDH,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SIKW  PELLETS  BECAME  RNONN  AS  SHALL  HAIL. 

RAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  TBIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  OOMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

HLCWINO  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLCWIHQ  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAT:  THE  ’ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION*  CATBGCHtY  ACCOUNTS  FtHI  BLOWING 
SPRAT,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAX  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  TBIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (FOF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHCMN.  THE  DATA  WAS  TAKER  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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SPECIFIED  PRBIKMBIfA— PERCEirr  OCCURREMCB  FREQUBIICY  (POP). 

THIS  TABLE  IS  THE  ORLY  OlfE  IR  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUftURY  OF  DAT 
DATA.  DATA  IS  SUMtARIZED  MORTHLT  ARD  ARRUALLY  FOR  ALL  YEARS  COHBIRED. 

THURUEMSTUmS — PERCERT  OCCURRERCE  FREQUEIKTY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCERT  OCCURRERCE  FREQUERCY  OF  IHURDBRSTORHS  REPORTED  OH 
THE  HOURLY  OBSBRVATIOR.  DATA  IS  StfftURIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  FBEROMERA  VS  HIND  DIRBCTIOR—PERCBHT  OCCURRERCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SWMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  HEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHARGED  WITH  TIME.  HETAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (OH  AWS  FORMS  lO/lOA)  ARD  TRANSMIT  LORGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  MBTAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATICHIS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  HETAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CORTINUBD  TO  TRANSMIT  ORLY  THE  BIGBSST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFBTAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (ARD  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUM4ARIBS  FOR  HKTAR  ARD  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

ROTE  2:  FOREIGN  >«ETAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


MOTE  3:  A  VALUE  OF  *.0*  IR  ANY  SUIMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IR 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAR  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  ROT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WBBEEHD  OCCURRENCES  OP  CERTAIN  FHEHOMENA. 
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opkmyihg  locKTion 

USAFBXMC,  JkSHBVILU  IC 


PERCBirrAOB  FREQUENCY  OP  BOURS  MITE  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTIOR  HUMBER:  724088  STKYION  HAHB:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAR 


BOURS 

(LST) 

T8IKS 

LIQVID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

BAIL  ALL 

PRBCIP 

FOG 

SNOKB 

C/OR 

BAZB 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

4 /OR 
SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

8.8 

1.2 

5.4 

15.4 

20.0 

1.7 

1.0 

38.1 

930 

03-05 

8.8 

1.2 

6.6 

16.6 

21.2 

2.2 

.8 

40.6 

930 

06-08 

10.2 

.8 

5.1 

16.0 

24.0 

3.4 

.9 

44.3 

930 

09-11 

11.5 

.2 

5.5 

17.2 

22.5 

4.8 

1.0 

45.5 

930 

12-14 

9.2 

.4 

5.1 

14.7 

16.9 

5.7 

.9 

38.2 

930 

15-17 

9.0 

.4 

3.9 

13.3 

15.7 

5.3 

.5 

34.8 

930 

18-20 

8.3 

1.1 

4.3 

13.7 

17.9 

3.8 

.2 

35.6 

928 

21-23 

.1 

8.1 

1.1 

4.1 

13.2 

18.4 

2.0 

.6 

34.3 

930 

ALL 

HOURS 

.0 

9.2 

.8 

5.0 

15.0 

19.6 

3.6 

.7 

38.9 

7438 

MONTH: 

FEB 

00-02 

12.5 

1.1 

5.3 

18.9 

21.9 

3.2 

.2 

44.2 

846 

03-05 

11.8 

.8 

5.0 

17.6 

22.7 

2.7 

.7 

43.7 

846 

06-08 

11.0 

.5 

4.5 

16.0 

29.4 

4.4 

.7 

50.5 

846 

09-11 

9.7 

.6 

3.4 

13.7 

25.1 

7.8 

.7 

47.3 

846 

12-14 

.1 

8.9 

.4 

3.7 

12.9 

17.5 

4.3 

1.1 

35.7 

846 

15-17 

10.8 

.4 

3.2 

14.3 

16.8 

4.5 

.5 

36.1 

846 

18-20 

9.1 

.4 

3.1 

12.5 

19.1 

3.9 

.2 

35.8 

846 

21-23 

9.8 

.8 

3.7 

14.3 

19.6 

3.3 

.4 

37.6 

846 

ALL 

BOURS 

.0 

10.4 

.6 

4.0 

15.0 

21.5 

4.3 

.6 

41.4 

6768 
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OFERKTIIIG  UCKriOH  *A*  PERCBIflAGB  FREQUEIICr  OF  BOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PBEHOHEHA 

USAPBIAC,  ASHBVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

STATIOH  HUMBER:  724088  STATIOH  RAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

HOHTH: 

MAR 

HOURS 

(LST) 

Tsms 

LIQUID 

PRECIF 

FRBBZ 

FRBCIP 

FROEER  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

snow 

DUST 

fi/OR 

SARD 

ALL 

CfflST 

TO  VSR 

TOTAL 

HO.  OF 

OBS 

00-02 

.1 

12.9 

2.0 

14.9 

18.5 

1.6 

35.1 

930 

03-05 

.1 

12.9 

.2 

3.9 

17.0 

21.5 

2.3 

40.8 

930 

06-08 

.2 

15.2 

.2 

1.8 

17.2 

25.8 

5.7 

48.7 

930 

09-11 

.2 

13.5 

1.5 

15.0 

18.4 

5.7 

.3 

39.4 

929 

12-14 

.1 

12.0 

1.5 

13.5 

12.8 

5.1 

.1 

31.5 

930 

15-17 

.4 

11.4 

.3 

1.4 

13.1 

13.5 

3.9 

30.5 

930 

18-20 

.2 

13.8 

.1 

.9 

14.7 

15.8 

3.7 

34.2 

930 

21-23 

.5 

14.7 

.1 

2.3 

17.1 

15.1 

2.3 

34.4 

930 

ALI. 

BOURS 

.2 

13.3 

.1 

1.9 

15.3 

17.7 

3.8 

.1 

36.8 

7439 

HCSinBs 

APR 

00-02 

.6 

15.1 

.9 

16.0 

21.8 

3.2 

41.0 

900 

03-05 

.1 

14.6 

1.9 

16.4 

26.2 

3.3 

46.0 

900 

06-08 

14.6 

1.7 

16.2 

30.4 

7.7 

54.3 

900 

09-11 

.3 

13.1 

1.1 

14.2 

19.7 

7.1 

41.0 

900 

12-14 

.1 

12.5 

1.7 

14.1 

13.9 

6.3 

34.4 

899 

15-17 

.7 

10.6 

.8  .1 

11.4 

12.4 

4.3 

28.2 

900 

18-20 

.9 

14.7 

.4  .1 

15.2 

14.3 

4.3 

33.9 

900 

21-23 

.9 

14.0 

.8 

14.8 

19.0 

3.9 

37.7 

900 

ALL 

BOURS 

.4 

13.6 

1.2  .0 

14.8 

19.7 

5.0 

39.6 

7199 
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OPEMTIRG  UXJKriGH  'A' 
USAFBEAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEiriAGE  rHEQUEHCY  OP  ROUES  WITH  VARIOUS  AIHOSPHERIC  FHEHOKEHA 
PROM  HOURLY  OBSERVATIORS 


SEATIOH  RUHBER: 

724088 

STATIOR  RAKB: 
LST  TO  UTC:  * 

DOVER  APB  DB 

5 

PERIOD 

HORTH: 

OF  RECORD:  DEC 

HAY 

81  -  NOV  91 

HOURS 

(MT) 

TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLCWINO 

SNOW 

ALL 

OBST 

TO  VSH 

TOTAL 

NO. 

cms 

00-02 

m 

11.4 

11.4 

22.2 

9.1 

42.7 

930 

03-05 

IB 

12.6 

12.6 

33.4 

10.2 

56.2 

930 

06-08 

.3 

11.5 

11.5 

33.5 

16.7 

61.7 

930 

09-11 

10.5 

10.5 

15.5 

15.8 

41.8 

930 

12-14 

9.4 

9.4 

9.4 

14.0 

32.7 

930 

15-17 

8.6 

8.6 

8.1 

12.0 

28.7 

930 

18-20 

10.1 

.1  10.2 

10.0 

12.6 

32.8 

929 

21-23 

^B 

10.6 

10.6 

14.6 

11.3 

36.6 

930 

JUX 

BOUIUI 

H 

10.6 

.0  10.6 

18.3 

12.7 

41.7 

7439 

HORTH: 

JUN 

00-02 

mm 

6.0 

6.0 

21.9 

19.4 

47.3 

900 

03-05 

6.0 

6.0 

33.0 

19.9 

58.9 

900 

06-08 

H 

5.9 

5.9 

32.6 

28.7 

67.2 

899 

09-11 

5.1 

5.1 

9.4 

28.6 

43.1 

900 

12-14 

Bl 

4.8 

4.8 

4.6 

27.0 

36.3 

900 

15-17 

2.2 

6.8 

6.8 

5.1 

22.8 

34.7 

900 

18-20 

B 

10.4 

10.4 

10.1 

22.3 

42.9 

900 

21-23 

B 

6.7 

6.7 

13.8 

19.7 

40.2 

897 

B8I 

6.5 

6.5 

16.3 

23.6 

46.3 

7196 
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OFEmTine  hocKricm  -a- 

USAFBTAC,  ASHBYIUiB  HC 


FERCEHTAGB  PREgUBICY  Ot  BOUKS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHEROHBHA 
PROf  BaURI.T  OBSERVATIORS 

sranon  HUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECOtD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO 

UTC;  ♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

(lOT) 

TSTHS 

LIQUID 

FRBCZP 

FRBBZ 

PRBCIP 

FROZEN  BAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOQ 

910EB 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SHOW 

DUST 

&/OR 

SAND 

ALL 

CSST 

TO  VSN 

TOTAL 

HO-  OF 

OBS 

00-02 

2.3 

4.8 

4.8 

25.4 

29.4 

59.6 

930 

03-05 

1.1 

4.5 

4.5 

43.1 

30.8 

78.4 

930 

06-08 

.2 

5.2 

5.2 

42.0 

38.3 

85.5 

930 

09-11 

.6 

5.9 

5.9 

11.7 

39.0 

56.7 

930 

12-14 

2.3 

6.2 

6.2 

5.1 

34.9 

46.2 

930 

15-17 

3.7 

7.1 

7.1 

4.2 

35.1 

46.3 

930 

18-20 

3.8 

7.3 

7.3 

8.0 

33.5 

.2 

49.0 

930 

21-23 

4.5 

6.8 

6.8 

14.5 

31.1 

52.4 

930 

AU 

HOURS 

2.3 

6.0 

6.0 

19.2 

34.0 

.0 

59.3 

7440 

HONTH: 

AUG 

00-02 

.5 

7.1 

7.1 

30.8 

25.6 

63.4 

930 

03-05 

.3 

6.5 

6.5 

48.2 

26.8 

81.4 

930 

06-08 

.5 

6.6 

6.6 

51.3 

30.6 

88.5 

930 

09-11 

.5 

5.6 

5.6 

14.1 

34.3 

54.0 

930 

12-14 

.6 

6.5 

6.5 

5.9 

31.3 

43.7 

930 

15-17 

1.7 

6.5 

6.5 

5.3 

29.2 

41.0 

930 

18-20 

2.0 

7.2 

7.2 

9.1 

30.3 

46.7 

930 

21-23 

2.3 

8.4 

8.4 

18.8 

27.3 

54.5 

930 

ALL 

HOURS 

1.1 

6.8 

6.8 

22.9 

29.4 

59.1 

7440 
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OPEIWTIIIO  LOCATICII  ’A' 
USAFBXAC,  ASBEVIUA  RC 


PERCSIITAGB  FRBQUBHCT  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHBKMBHA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIGHS 

STATION  HUBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  APB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP 


HOURS 

(U») 

TSDtS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN  mOL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

roa 

SHOES 

S/OR 

S^ZB 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TD  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.6 

7.9 

7.9 

25.9 

16.6 

50.3 

900 

03-05 

.6 

7.9 

7.9 

37.4 

14.9 

60.2 

900 

06-08 

.1 

8.0 

8.0 

45.6 

18.2 

71.8 

900 

09-11 

6.8 

6.8 

14.6 

21.0 

42.3 

900 

12-14 

.3 

5.8 

5.8 

6.0 

17.0 

.1 

28.9 

900 

15-17 

.8 

5.9 

5.9 

5.6 

16.1 

27.6 

900 

18-20 

1.4 

6.6 

6.6 

9.6 

16.6 

32.7 

900 

21-23 

1.0 

8.3 

8.3 

18.3 

16.4 

43.1 

900 

ALL 

HOURS 

.6 

7.1 

7.1 

20.4 

17.1 

.0 

44.6 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

.2 

8.4 

8.4 

27.0 

5.9 

41.3 

930 

03-05 

8.8 

8.8 

35.8 

3.9 

48.5 

930 

06-08 

8.1 

8.1 

43.7 

5.1 

56.8 

930 

09-11 

7.5 

7.5 

18.3 

10.0 

35.8 

930 

12-14 

7.0 

7.0 

8.6 

8.6 

24.2 

930 

15-17 

7.5 

7.5 

8.4 

10.1 

26.0 

930 

18-20 

.2 

8.0 

8.0 

13.9 

10.9 

32.7 

930 

21-23 

.2 

8.9 

8.9 

18.8 

8.7 

36.5 

930 

ALL 

HOURS 

.1 

8.0 

8.0 

21.8 

7.9 

37.7 

7440 
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OPKIWniR  lACKTIOR  *A* 
USAFEraC,  ASHBVILU  RC 


PBRCBITAGB  FRBQUHICr  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHEDCMBNA 
FROM  HOURLY  CBSERyATIOHS 

STmOH  RIMBER:  724088  STATIGR  lUHB:  DOVER  AFB  OB  PERIOD  OP  RBCCWD:  DEC  81  -  MOV  91 


LSI  TO 

UIC:  ♦  5 

MOUTH: 

NOV 

HOURS 

(MI) 

TS1MS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

III 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

£/0R 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TC3TAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.3 

10.2 

1.1 

11.3 

21.0 

3.8 

36.1 

900 

03-05 

.2 

10.2 

.7 

10.9 

25.6 

3.3 

39.8 

900 

06-08 

10.9 

.8 

11.7 

33.2 

4.8 

49.7 

900 

09-11 

.1 

11.3 

.7 

12.0 

17.4 

9.2 

38.7 

900 

12-14 

9.0 

.2 

9.2 

10.6 

5.9 

25.7 

900 

15-17 

8.6 

.2 

8.8 

10.1 

6.0 

24.9 

900 

18-20 

.2 

9.0 

.9 

9.9 

15.1 

6.2 

31.3 

898 

21-23 

10.9 

1.2 

12.2 

20.0 

4.6 

36.7 

897 

ALL 

HOURS 

.1 

10.0 

.7 

10.7 

19.1 

5.5 

35.3 

7195 

HOIfTH; 

DEC 

00-02 

11.7 

2.3 

14.0 

20.4 

3.5 

38.0 

930 

03-05 

10.9 

.2 

2.0 

13.1 

23.3 

3.8 

40.2 

930 

06-08 

9.6 

.1 

2.2 

11.8 

27.2 

3.9 

42.9 

930 

09-11 

.1 

11.5 

.2 

2.6 

14.3 

22.6 

3.9 

.3 

41.1 

930 

12-14 

8.6 

2.5 

11.1 

15.7 

3.2 

.2 

30.2 

930 

15-17 

9.8 

2.0 

11.8 

15.2 

3.4 

30.4 

930 

18-20 

9.9 

2.6 

12.5 

16.7 

3.2 

32.4 

930 

21-23 

11.8 

2.8 

14.6 

16.9 

4.0 

35.5 

930 

ALL 

HOURS 

.0 

10.5 

.1 

2.4 

12.9 

19.7 

3.6 

.1 

36.3 

7440 
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OPBMiriira  lOCATIOH  *A* 
USAFRAC,  ASRBVILU  HC 


PBIICBWTAC8  FREgUBRCV  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHERCMERA 
FROM  BOURLT  OSSBRVATIOHS 

SIKTIOR  HUMBER:  724088  SXATIOR  RMS:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO 

UTC:  *  5 

HOURS: 

ALL 

HORTB  1 

1  Tsns 

LIQUID 

PRBCZP 

PRBCIP 

PROZBR  BAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SHORE 

C/OR 

BASE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

A/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

.0 

9.2 

.8 

5.0 

15.0 

19.6 

3.6 

.7 

38.9 

7438 

FEB 

.0 

10.4 

.6 

4.0 

15.0 

21.5 

4.3 

.6 

41.4 

6768 

HAR 

.2 

13.3 

.1 

1.9 

15.3 

17.7 

3.8 

.1 

36.8 

7439 

APR 

B 

13.6 

1.2  .0 

14.8 

19.7 

5.0 

39.6 

7199 

MKI 

10.6 

.0 

10.6 

18.3 

12.7 

41.7 

7439 

Jim 

B 

6.5 

6.5 

16.3 

23.6 

46.3 

7196 

JUL 

2.3 

6.0 

6.0 

19.2 

34.0 

.0 

59.3 

7440 

AUO 

1.1 

6.8 

6.8 

22.9 

29.4 

59.1 

7440 

SEP 

.6 

7.1 

7.1 

20.4 

17.1 

.0 

44.6 

7200 

OCT 

.1 

8.0 

8.0 

21.8 

7.9 

37.7 

7440 

ROV 

.1 

10.0 

.7 

10.7 

19.1 

5.9 

35.3 

7195 

DEC 

.0 

10.9 

.1 

2.4 

12.9 

19.7 

3.6 

.1 

36.3 

7440 

ARRUAL 

.6 

9.3 

.1 

1.2  .0 

10.7 

19.7 

12.6 

.1 

.0 

43.1 

87634 
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opBmTiiio  lAcmoR  'a* 
usAranc,  AsasvitLK  hc 


PBRCEHTASS  FRBQUEIICr  OP  DATS  Wm  VARIOUS  AIM06PBERIC  PHERCHBIIA 
FROM  SWtlART  OP  DAT  DATA 

SnnCH  mSIBERt  72408S  STATIOH  miQt  DOVER  APB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 

UT  TO  UTCi  405  HOIRH:  ALL  B0UR8:  ALL 


Homn 

TRIMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROSBR 

PRBCIP 

BAIL 

ALL 

PRECIP 

FOO 

SMOKE 

«/0R 

BAKE 

BLOWIRO 

sRoir 

DUST 

fi/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

BO.  OP 

0B8 

JAR 

.7 

34.9 

4.6 

24.0 

.2 

48.1 

42.3 

35.0 

3.5 

65.2 

1314 

FEB 

1.1 

38.4 

3.3 

22.3 

.1 

49.0 

43.3 

36.8 

2.9 

67.7 

1212 

HW 

4.6 

44.4 

.7 

12.8 

.1 

49.2 

43.4 

36.4 

1.3 

66.0 

1334 

APR 

9.1 

50.9 

.2 

2.9 

.5 

51.3 

43.9 

37.9 

.1 

68.7 

1297 

HAT 

14.7 

50.0 

.8 

50.0 

51.6 

46.3 

.1 

74.3 

1331 

Jim 

18.2 

44.4 

.5 

44.4 

53.9 

59.2 

.1 

78.4 

1285 

JUL 

22.8 

43.1 

.3 

43.1 

59.3 

69.4 

.1 

83.8 

1348 

AUO 

19.0 

40.0 

.1 

40.0 

66.7 

70.0 

.1 

85.2 

1362 

SEP 

7.9 

37.3 

37.3 

59.0 

57.9 

76.9 

1305 

OCT 

3.6 

36.9 

.5 

.1 

37.0 

52.8 

45.6 

70.0 

1321 

ROW 

1.7 

41.9 

5.1 

.2 

44.3 

47.0 

39.4 

.3 

69.6 

1288 

DEC 

.7 

40.5 

1.7 

14.9 

.1 

47.7 

42.6 

33.4 

1.0 

64.4 

1332 

AHRUAL 

8.6 

41.9 

.9 

6.8 

.2 

45.1 

50.6 

47.4 

.7 

.0 

72.6 

15729 
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oPBrnriHc  uxxncm  *a* 

USAFBnC,  ASBEVILLB  HC 


PERCEWTAGB  FREgUEHCY  OF  OCCURRBRCB  OF  TEUNDEKSTOmS 
FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 


RAIIOR  HUmBR: 

724088 

STATION  RAMB: 

LST  TO  UTC:  * 

DOVER  AFB 
5 

DB 

PERIOD  OP 

RBOORD: 

DEC  81 

-  HOV  91 

HOURS 

(I.8T) 

JAR 

FKB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

HGV 

DEC 

00-02 

.1 

.6 

1.2 

.7 

2.3 

.5 

.6 

.2 

.3 

03-05 

.1 

.1 

.6 

.4 

1.1 

.3 

.6 

.2 

06-08 

.2 

.3 

.7 

.2 

.5 

.1 

09-11 

.2 

.3 

.3 

.7 

.6 

.5 

.1 

.1 

12-14 

.1 

.1 

.1 

.3 

1.6 

2.3 

.6 

.3 

15-17 

.4 

.7 

1.7 

2.2 

3.7 

1.7 

.8 

18-20 

.2 

.9 

3.2 

3.9 

3.8 

2.0 

1.4 

.2 

.2 

21-23 

.1 

.5 

.9 

2.9 

1.7 

4.5 

2.3 

1.0 

.2 

MX 

Bcxms 

.0 

.0 

.2 

.4 

1.3 

1.5 

2.3 

1.1 

.6 

.1 

.1 

.0 

lOEMi 

OB8 

1  7438 

6768 

7439 

7199 

7439 

7196 

7440 

7440 

7200 

7440 

7195 

7440 
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onmnin  locktioh  -a- 

USAPRAC,  ASBKVILLB  RC 


PEBCBinaCB  FREQUmcr  OP  OCCURRBRCBS  OP  AlHOSPHERIC  PBEHOHENA 
VERSUS  WIHD  DIRBCTIOH  PROH  HOURLY  OBSBRVATIOHS 


SranOH  RUHBBR:  724088  STATICR  HAMB:  DOVER  APB  DB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

L8T  TO  UIC:  *  5  MONIB:  JAR  HOURS:  ALL 


PBBHOtWIA  1 

i  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

HO  OT*  OBS 

TSOB 

100.0 

1 

LIQUID 

PRBCIP 

5.8 

31.7 

26.4 

18.5 

17.8 

697 

PRBEZIRO 

PRBCIP 

1.7 

85.0 

8.3 

1.7 

3.3 

60 

PHOEBR 

PRBCIP 

2.6 

48.5 

11.2 

5.9 

31.9 

392 

POO 

13.5 

25.9 

17.5 

19.3 

23.7 

1438 

POO  WITR  VIS 
OB  1/2  MILB8 

12.8 

26.9 

16.5 

19.1 

24.7 

1329 

TOTAL  08S  1 

1 

0 

1532 

672 

1656 

2837 

0 

7438 

MCtm:  FEB 

HOURS:  ALL 

T8IMB 

100.0 

1 

LIQUID 

PRBCIP 

5.9 

35.9 

22.6 

20.3 

15.4 

716 

PRBBZIRO 

PRBCIP 

2.4 

82.9 

9.8 

4.9 

41 

fmosbh 

PUBCIP 

6.1 

63.2 

9.5 

10.5 

10.8 

296 

POO 

11.3 

34.8 

24.5 

13.6 

15.8 

1445 

POO  WITH  VIS 
OB  1/2  NILSS 

10.7 

35.6 

23.1 

14.2 

16.5 

1330 

TOTAL  OB8  | 

1  550 

0 

1808 

907 

1445 

2058 

0 

6768 
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CPERKFIIIC  lOCKTIOH  'A* 
USAFEIAC.  ASBEVILLR  HC 


PBRCBirrAGB  FRBQUBItCT  OP  OCCURRENCES  OP  KIMOSPBBRIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOR  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  APB  DB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MDIVTH;  MAR 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  '  249 

250  -  339 

NO  OF  CBS 

Tsnts 

27.8 

38.9 

5.6 

27.8 

18 

LIQUID 

PRBCIP 

4.2 

40.9 

29.1 

13.7 

12.2 

979 

FREBZIIRS 

PRBCIP 

100.0 

9 

PROZEN 

PRBCIP 

4.6 

52.3 

14.6 

2.6 

25.8 

151 

FOG 

11.3 

37.1 

25.8 

13.2 

12.6 

1309 

FOG  WITH  VIS 
CS  1/2  MILES 

10.4 

38.2 

24.5 

13.9 

13.0 

1232 

TOTAL  OHS  1 

1  546 

0 

1916 

1207 

1540 

2230 

0 

7439 

MONTH:  APR 

hours:  all 

isms 

8.8 

23.5 

32.4 

5.9 

29.4 

34 

LIQUID 

PRBCIP 

3.0 

28.4 

32.0 

14.4 

22.2 

965 

FREEZINS 

PRBCIP 

FROCBN 

PRBCIP 

2.6 

25.6 

9.0 

2.6 

60.3 

78 

EDO 

6.7 

28.3 

33.8 

12.5 

18.7 

1411 

poe  laiB  VIS 
08  1/2  MILES 

5.9 

28.9 

33.1 

12.6 

19.5 

1320 

IDEAL  OBS  1 

1  401 

0 

1255 

1652 

1635 

2256 

0 

7199 

A  -  5  -  2 
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oPEmniio  lACKrion  *a- 

USAnraC,  ASHBVILUt  AC 


PERCGnTAGB  FRBgUEACT  OF  OCCURREHCBS  GF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRBCTICNf  FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


SSATIOR  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  OCRIER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  MONTH:  MAT  HOURS:  ALL 


PHENMgNA 

1  CAIM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TSIHS 

12.0 

17.0 

17.0 

27.0 

17.0 

100 

LIQUID 

PRECIP 

5.3 

33.8 

33.0 

17.7 

10.3 

719 

FRBBEIRO 

PRECIP 

FROZBIl 

PRBCIP 

F06 

15.5 

20.9 

28.3 

22.6 

12.7 

1351 

FOO  WITH  VIS 
OE  1/2  MILES 

15.4 

21.7 

27.4 

22.3 

13.2 

1299 

TOTAL  OB8  | 

1  712 

0 

1046 

1653 

2159 

1869 

0  7439 

HORTH!  Jtm 

BOURS:  ALL 

TSIMS 

6.5 

20.6 

15.9 

25.2 

31.8 

107 

LIQUID 

PRBCIP 

13.5 

20.1 

34.6 

21.6 

10.2 

393 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOO 

19.7 

16.7 

21.2 

29.0 

13.4 

1127 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

19.5 

16.7 

20.6 

29.5 

13.6 

1100 

TOTAL  OBS  1 

1  668 

0 

1103 

1293 

2301 

1831 

0 

7196 

A  -  5  -  3 
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aPBRniHG  U)CKTIOII  'A* 
USAFEEAC,  ASHEVIIXB  IK 


PBRCEirrAGE  FRBQUEIKY  OP  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECnOR  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SriATIOH  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OF  RBCORU:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

Tsms 

5.2 

15.7 

19.8 

37.2 

22.1 

172 

LIQUID 

FRECIP 

6.1 

24.5 

37-0 

25.1 

7.3 

343 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

FRECIP 

FOG 

23.3 

13.6 

17.1 

30-4 

15.7 

1354 

FOO  WITH  VIS 
OE  1/2  MILES 

23.3 

13.6 

17.1 

30.4 

15.6 

1341 

TOTAL  OBS  I 

1  953 

0 

1117 

1379 

2376 

1615 

0 

7440 

MCHITR:  AUO 

HOURS:  ALL 

TSIMS 

10.0 

12.5 

15.0 

38.8 

23.8 

80 

LIQUID 

FRECIP 

8.7 

43.0 

25.6 

17.9 

4.7 

446 

FREEZINS 

FRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

F06 

21.6 

22.2 

10.9 

28.5 

16.7 

1577 

FOQ  WITH  VIS 
CE  1/2  MILES 

21.0 

22.6 

11.1 

28.7 

16.7 

1547 

TOTAL  OBS  1 

1  1119 

0 

1444 

1385 

2203 

1289 

0 

7440 

A  -  5  -  4 
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OPEIWnilG  UJCATIOR  'A* 
USAFEIAC,  ASBEVILU  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  AIMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFH  DE  PERIOD  CF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


PHERUMSm 

1  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

no  OF  OBS 

TSTKS 

7.0 

23.3 

18.6 

18.6 

32.6 

43 

LIQUID 

PRECIP 

8.2 

43.6 

19.8 

18.4 

10.0 

489 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEIf 

PRBCIP 

TOG 

19.9 

22.8 

11.4 

32.6 

13.2 

1428 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

18.9 

23.1 

11.7 

33.0 

13.4 

1399 

TOTAL  OBS  1 

1  1049 

0 

1728 

1366 

1844 

1213 

0 

7200 

MCJirra:  ocx 

HOURS:  ALL 

TSIMS 

33.3 

66.7 

6 

LIQUID 

PRBCIP 

9.3 

41.1 

22.1 

14.6 

13.0 

594 

FREBZmO 

PRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

POO 

23.6 

24.9 

16.2 

22.8 

12.5 

1582 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  MILES 

22.9 

24.2 

15.4 

24.3 

13.2 

1443 

TOTAL  OBS  1 

1  1083 

0 

1735 

1038 

1940 

1644 

0 

7440 

A  -  5  -  5 
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OPERKTIHG  lACATIOH  -A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCEIfTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRERCES  OF  ATMOSPHERIC  PBBNOMERA 
VERSUS  WIHD  DIRECnOR  FROM  BOURLT  OBSBRVATIOHS 


STATIOM  HUMBER:  724088  STATIOR  HAMS:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  -f  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


PHEROMEHA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  C»S 

IS1MS 

62.5 

37.5 

8 

LIQUID 

FRBCIP 

5.8 

33.4 

23.4 

18.2 

19.2 

719 

FREBZIDG 

PRBCIP 

FROEER 

FRBCIP 

1.9 

69.8 

1.9 

26.4 

53 

FOG 

17.9 

23.6 

18.9 

26.7 

12.9 

1363 

FOG  VITB  VIS 
GB  1/2  MILBS 

16.5 

24.6 

18.3 

27.2 

13.4 

1273 

Tonu.  OBS  1 

1  760 

0 

1316 

893 

2018 

2208 

0 

7195 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

Tsms 

100.0 

1 

LIQUID 

FRBCIP 

6.0 

27.3 

28.9 

25.3 

12.6 

788 

FREBEIRG 

PRBCIP 

40.0 

40.0 

20.0 

5 

FROEER 

PRBCIP 

6.8 

51.7 

5.1 

10.8 

25.6 

176 

FOG 

12.5 

25.6 

18.2 

27.2 

16.4 

1468 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

12.0 

25.9 

17.9 

27.2 

17.1 

1394 

TOTAL  DBS  { 

1  795 

0 

1572 

674 

1733 

2666 

0 

7440 
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OPBRftTIIIQ  LOCKTIOn  'A*  FBBCERTAGB  FREQUHICr  OP  OCCURRHICES  OP  MMOSPRERIC  PBENOHEin 

USAPBIAC,  ASHEVIIXB  HC  VERSUS  HIHD  DIRECTlOil  PROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


sranon  huhebr:  724088 

STATION  NAME:  DOVER  APB 
LST  TO  UTC:  *  5 

DB 

PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81 

HONTBS:  ALL 

-  ROV  91 

PHBWOMBm  1 

1  CALM 

VMUABIiB 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

HO  OP  OBS 

TSIMS 

7.4 

17.3 

18.6 

29.6 

27.1 

571 

LIQUID 

PRECIP 

6.2 

33.9 

27.8 

18.2 

13.9 

7848 

PREEZIHO 

PRECIP 

3.5 

83.5 

8.7 

.9 

3.5 

115 

FfOZBW 

PBBCIP 

4.4 

52.7 

9.6 

7.0 

26.4 

1146 

FOQ 

16.5 

24.8 

20.1 

23.2 

15.4 

16853 

POO  WITH  VIS 
6E  1/2  MILES 

15.9 

25.2 

19.5 

23.6 

15.9 

16007 

TOTAL  OSS  { 

1  9377 

0 

17572 

14119 

22850 

23716  0 

87634 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECIPimiOR.  SimFAU..  snow  defib  suimaribs 
AU.  TABLES  IR  PART  B  ARB  CREATED  FROM  StMOUn  OF  DAT  (SOD)  DATA. 

PBRCERT  OCCURRBIICB  FREQUBIICT. 

THESE  TABLES  OIVB  THE  PBRCERT  OCCURRERCB  FREQUBRCT  OF  PRECIPITATIOR, 

SROHFALL  ARD  SHOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMARIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBIRBD.  SUMMARIES  IRCLUDB  THE  PERCERT  OF  DATS  WITH  MEASURABLE  AMOURTS, 

PBRCERT  OF  DATS  WITH  RO  AMOURTS,  PERCERT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  ARD  PERCERT 
OP  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOURTS.  SUMARIES  ALSO  PROVIDE  AR  OBSBRVATIOR 
COURT.  A  VALUE  OP  *.0*  IRDICATES  ORE  OR  MORE  OCCURRERCES  THAT,  IR  AOOREOATE, 

AHOURT  TO  LESS  TBAR  .05  PERCERT. 

HORTHLT  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MORTHLY  PRECIPITATIOR  AMD  SROHFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARE  SUMARIZED  BY  HORTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOURTS,  LEAST  AMOURTS,  HEAR,  MEDIAR,  8TARDARD  DEVIATIORS,  ARD  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVKTIORS.  AR  ASTERISK  (*)  IRDICATES  A  VALUE  FOR  A  HORTH  FOR  WHICH  LESS 
THAR  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  6SR0TBS  A  YSAR(8)  WITH  ORB 
OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  IRCOHPLETE  MORTBS.  IRCOMPLETE  MORIBS/YEARS  ARB  ROT  IHCLUDED 
IR  STATISTICAL  COMPUTATICRS.  ROTE:  LEAST  AMOURTS  ARB  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MORTBS/YKAItS  ORLY.  *.00*  HEARS  RO  PRBCIPtTKnoH  FOR  THE  HORTH,  *.0*  HEARS  RO 
SROWFALL  Ftm  THE  HORTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOURTS  (BY  IRDIVIDUAL  YBAR- 
HORTH)  FOR  PRECIPITATIOR,  SROHFALL,  AMD  SHOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  TREY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOURTS  FOR  BACH  HORTH  ARD  THE  TOTAL  HUMBER  OF  AVAILABLE  OBS- 
ERVATIORS  FOR  EACH  NORTH  ARD  YEAR.  AR  ASTERISK  (*}  IRDICATES  A  HORTH  FOR  WHICH 
LESS  TBAR  90%  OF  DATA  ARB  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DEROTBS  A  YBAR(S)  WITH  ORB 
OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  IRCOMPLETE  NORTHS.  ’.00*  HEARS  RO  PRECIPITATIOR  FOR  THE  HORTH, 
*.0*  HEARS  HO  SROHFALL  FOR  THE  NORTH,  ARD  *0*  HEARS  RO  SHOW  DEPTH  FOR  THE  HORTH. 

SRONFALL/SROW  DEPTH-FIRST  ARD  LAST  DATS  OF  OCCURRERCB  BY  SHOW  YEAR. 

THIS  SUMART  GIVES  THE  FIRST  ARD  LAST  OCCURRERCES  OF  SROHFALL  ARD  SHOW 
DEPTH  FOR  THE  SROW-YEAR  DURIRG  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SIBWART,  THE 
SROW-TEAR  IS  CORSIDERBD  TO  RUR  FROM  I  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMIARIZE 
THE  DATA  BY  SROW-TEAR,  BY  NORTH,  ARD  BY  DAT.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ERTRT  IR 
COLUMI  69  OP  AWS  FORMS  lO/lOA  (OR  B(2UIVALERr}  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AHOURT  DEFIRES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  TEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IR  COLUMR  69  OTHER  THAR  *.0*  OR  *TRACB*  ISFIRES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  OMT  ENTRY  COLUMI  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  BQUIVALBRT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CORSIDBRBD  THE  LAST  SHOW  HELT.  THIS  8UIWARI  IS  ROT  PROVIDED 
WHEN  RO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVER  POR. 
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mm  1.  IP  THB  NIlfIMUM  MOUIIT  RBCOROBD  III  THE  NORIHLT  TCTUS  OR  DAILY 
KXHOMBS  IS  A  TRACS,  TBS  mytO  'TRACS*  MILL  APPEAR  IR  THE  APPROPRIATE 
COLUMI. 

mris  2.  TABLES  mCLUDS  STATISTICAL  DATA  ORLY  MBER  FIVE  (5)  OR  MORS 
SETS  CP  COMPLBIS  HOmBS  ARB  AVAILABLE. 

Bars  3.  TUB  OBSERVATIOR  COURTS  OR  TBE  STATIGR  BISTORT  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  HBY  CBRTAIR  DATA  ARB  MISSIRa.  FOR  EXAMPLE,  ORLY  A  FEW  MISSIRG  OBS- 
BRVATIOIIS  MIGHT  IIVLY  MISSIRG  DATA  BECAUSE  OP  BQUIPMBRT  MALFURCTIOR,  BUT 
MORE  TBAR  SEVERAL  MISSIRG  OBSBRVATIORS  USUALLY  HEARS  THB  STATIOR  IS  (OR  BAS 
BEER)  CLOSED. 

ROTE  4.  IR  DAILY  ARD  MORTHLT  AMOURTS  SUIMARIBS,  THE  LAST  BRTRY  OR  THB  PAGE 
GIVES  THB  GREATEST  AMOURT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

ROTE  S.  BEFORE  JARUARY  1956,  SRCHFALL  OCCURRBRCES  IR  TBE  SUNIARY  OP  DAY 
IRCLUDED  HAIL. 

ROTE  6.  SROW  OBPIB  REFORTIRG  TIISS  FOR  USAF,  RAVY  ARD  CIVIL  STATIORS  ARB  AS  FOLLOWS: 


AIR  FORCE 

RAVY  ARD 

RAnOHAL  WEATHER 

SBRVICS 

THROUGH  1945: 

0800  LST 

THROUGH  JUR  1952: 

0030 

GMT 

JAR  1946  ID  MAY  1957: 

1230  LST 

JUR  1952 

TO  MAT  1957 1 

1230 

ocr 

JUR  1957  TO  PRESBRT: 

1200  «MT 

JUR  1957 

TO  PRESBRT: 

1200 

GNT 

ROTE  7.  24-BOUR  PRECIPITATIOH  (IRCLUDIRG  8R0WFALL  ARD  SROW  OtVTB)  VALUES  I«RIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  HAT  ROT  REFLECT  TRUE  24-BOUR  AMOURTS.  RECORDED  AMOURTS 
FOLLCWIRG  WBBEBRDS  ARD/OR  HOLIDAYS  FRBQUERTLY  RBPRESBRT  AMOURTS  MEASURED  TOR  PERIODS 
GREATER  TBAR  24  HOURS.  IR  ADOITIOH,  24-BOUR  AMOURTS  MAT  ROT  REPRESERT  THE  STARDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-BOUR  'MIORIGHT  TO  MIDRIORT'  AMOURT.  DATE  FROM  PART  TIME  PERIODS 
HAT  ROT  ACCURATELY  REFLECT  RICB1TIMB  PRECIPITATIOR  EVERTS. 


OOHVBRSIORS: 

-  1  IRCH  -  25.39998  MILLUBTERS 

-  1  NILLimiBR  •  .03937  IRCHBS 
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orawriiK  voaaicm  *a* 

OSAnnC,  ASDVILI.B  HC 


PBRCBHnOK  FragUEHCT  OF  OCCUlWKIICE  OP  PHtCIPiraTIOII  IR  IRCBES 
FRCH  SUMtMOr  OP  MT  DATA 

SmiOH  RUMBSR:  7240S8  SIATIOH  HAHB:  DOVER  APB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 


LST  TO  UR:  *05 

MONTH:  ALL 

HOURS 

:  ALL 

AMDOmS 

(IRCBBS) 

JAR 

FEB 

im 

D 

MAT 

JUH 

JUL 

11111^ 

8BP 

OCT 

MOV 

DBC 

Aim 

WOITB 

51.6 

50.9 

49.9 

48.7 

50.0 

55.2 

56.3 

60.6 

63.0 

63.6 

56.8 

53.9 

55.1 

TRACE 

13.9 

15.5 

14.2 

16.4 

15.5 

15.1 

14.1 

11.6 

11.5 

12.3 

14.0 

15.1 

14.1 

.01 

3.0 

2.4 

3.2 

3.4 

2.5 

3.0 

3.3 

1.5 

1.8 

1.9 

2.1 

2.3 

2.5 

.02-.0S 

7.3 

6.3 

6.9 

6.0 

6.8 

6.5 

5.1 

4.5 

5.1 

4.6 

5.5 

5.7 

5.9 

.06-. 10 

5.0 

4.0 

4.1 

4.7 

5.0 

2.7 

3.0 

3.4 

3.1 

2.7 

3.6 

3.3 

3.7 

.11-.25 

6.8 

7.6 

7.2 

7.0 

6.7 

5.7 

5.2 

4.7 

4.5 

4.9 

5.0 

6.2 

5.9 

.26-. SO 

5.8 

6.3 

5.5 

6.7 

6.0 

4.5 

4.5 

5.0 

3.2 

3.7 

5.2 

5.3 

5.1 

.51-1.00 

5.0 

5.1 

5.5 

4.9 

4.8 

4.4 

4.7 

4.0 

3.6 

3.4 

5.2 

5.1 

4.6 

1.01-2.50 

2.0 

3.4 

2.2 

2.5 

2.4 

2.9 

4.0 

3.6 

2.7 

2.4 

2.9 

2.7 

2.51-5.00 

.1 

.1 

.1 

.2 

.4 

.8 

.6 

.6 

.2 

.1 

.1 

.3 

5.01-10.00 

.1 

.1 

.1 

.0 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

imi 

DATS  Win 

MBAS  AMES 

34.5 

33.6 

35.9 

34.9 

34.5 

29.7 

29.6 

27.8 

25.5 

24.1 

29.2 

31.0 

30.8 

TOTAL  MO.  OP 
OB8BRVAT10RS 

1385 

1262 

1384 

1337 

1383 

1344 

1414 

1436 

1371 

1395 

1350 

1409 

16470 
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oPBmTme  iioatnoii  'a* 

UBAPinC,  AflHIVILU  RC 


iDDU.  miraLT  praciPimioH  ANtwirrs  n  irchbs 
FKM  SUIMIWT  or  DAT  DMA 


SBUnOH  HIMBBRi  7240M  STMIOH  IIAMB:  DOWER  AFB  DB 

1ST  ID  inc>  *05 


PERIOD  OP  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 
HORTH:  ALL  BOORS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

mr 

Jim 

JUL 

AUO 

8KP 

OCT 

ROW 

DBC 

AHHUAIi 

42 

.00* 

.00* 

43 

TRACE* 

TRACE* 

TRACB* 

TRACE* 

TRACK* 

2.34* 

4.94 

1.73 

3.21 

4.68 

4.09 

1.66 

22.65* 

44 

4.02 

1.08 

5.23 

5.04 

2.38 

1.48 

2.72 

4.02 

4.54 

2.58 

5.01 

2.14 

40.22 

45 

3.88 

2.41 

1.73 

3.50 

2.63 

4.71 

9.40 

1.23 

3.94 

2.35 

3.09 

6.75 

45.62 

46 

2.47 

2.12 

3.00 

1.91 

6.92 

1.70 

5.09 

3.34 

.73* 

27.28* 

49 

5.86* 

4.45 

10.11* 

50 

TRACE* 

6.34 

1.58 

2.74 

2.15 

12.81* 

51 

1.95 

3.18 

2.68 

2.50 

3.71 

5.17 

2.41 

2.91 

2.17 

3.89 

6.51 

6.63 

43.71 

52 

4.82 

1.87 

4.82 

6.98 

5.41 

2.43 

3.34 

9.78 

1.26 

.71 

4.83 

3.58 

49.83 

53 

4.43 

3.07 

4.89 

3.33 

7.66 

2.78 

3.80 

4.79 

.87 

2.83 

1.98 

2.86 

43.29 

54 

2.69 

1.51 

3.70 

2.68 

3.48 

.71 

1.74 

2.42 

4.52 

2.18 

4.39 

3.09 

33.11 

55 

.34 

4.10 

3.80 

2.58 

1.81 

5.81 

.77 

12.26 

1.43 

2.07 

1.99 

.47 

37.43 

56 

1.88 

2.99 

4.05 

1.63 

1.51 

3.22 

5.12 

3.41 

2.67 

5.63 

8.61 

3.67 

44.37 

57 

2.07 

3.04 

3.20 

1.91 

1.22 

2.84 

.93 

3.21 

3.55 

2.27 

6.24 

4.60 

35.08 

58 

2.74 

5.28 

7.16 

3.92 

5.47 

2.82 

7.80 

11.00 

2.13 

2.83 

3.16 

2.61 

56.92 

59 

1.88 

1.74 

3.78 

3.48 

.97 

1.47 

12.60 

4.81 

2.23 

4.23 

6.03 

2.85 

46.03 

80 

2.01 

4.04 

1.06 

2.44 

2.99 

.86 

7.08 

4.28 

7.37 

1.64 

1.28 

2.88 

37.93 

81 

2.73 

5.05 

5.09 

3.30 

4.33 

4.23 

3.36 

2.29 

2.26 

3.47 

2.07 

3.13 

41.31 

82 

3.01 

2.73 

2.98 

3.70 

1.62 

2.05 

1.69 

2.30 

2.67 

1.10 

5.23 

2.02 

31.10 

83 

1.86 

1.95 

4.54 

.48 

2.40 

2.65 

1.26 

4.78 

3.40 

.01 

5.22 

1,79 

30.34 

64 

4.47 

5.19 

2.79 

5.33 

.55 

.83 

2.18 

1.30 

4.19 

2.26 

1.56 

3.38 

34.03 

85 

3.20 

1.50 

3.87 

2.11 

1.20 

1.54 

2.04 

3.19 

2.03 

.92 

.52 

.69 

22.81 

88 

3.53 

3.78 

1.37 

3.07 

3.16 

2.87 

1.37 

.97 

6.61 

6.86 

1.24 

4.40 

39.03 

87 

1.31 

4.91 

3.73 

2.40 

4.69 

2.85 

3.17 

16.57 

3.76 

2.28 

2.23 

6.97 

54.87 

80 

1.97 

1.45 

5.81 

2.27 

5.08 

3.10 

2.08 

1.27 

1.44 

3.68 

4.45 

3.02 

35.42 

89 

1.90 

2.80 

4.08 

3.40 

2.12 

3.94 

9.10 

3.92 

2.75 

1.16 

2.03 

8.07 

45.27 

70 

1.30 

1.83 

3.54 

4.82 

1.37 

4.33 

3.14 

2.52 

.8'' 

3.05 

3.15 

3.57 

33.30 

71 

2.45 

6.11 

3.00 

1.48 

4.63 

1.52 

2.73 

10.48 

7.70 

4.69 

4.20 

3.20 

52.19 

72 

3.17 

4.72 

2.08 

4.13 

3.30 

6.57 

2.41 

.86 

2.84 

5.52 

7.03 

5.04 

47.65 

73 

3.52 

2.69 

2.82 

3.91 

4.23 

3.89 

4.92 

2.96 

2.70 

2.49 

1.17 

5.50 

40.40 

74 

2.88 

2.01 

4.69 

1.43 

4.90 

4.80 

.83 

5.49 

3.51 

1.67 

.70 

5.29 

38.00 

75 

5.40 

3.42 

5.86 

3.85 

5.19 

3.26 

10.39 

2.91 

5.72 

3.27 

3.63 

3.59 

56.49 
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crauffim  uxATioR  'A' 
USAFBnC.  AaaBVIU.B  He 


IDEAL  MOHIRLT  PRBCIPITATIOR  AMOUHIS  IR  INCHES 
FRON  SUMARI  OT  OAT  DATA 

SXniOH  HWaBR:  724088  SIATIOn  NUMB:  DOVER  APS  DB  PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 


LSI  TO  UICi 

♦05 

HORTB: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

IQ 

NAR 

APR 

HAT 

JlHf 

JUL 

ADO 

SEP 

OCT 

nov 

DEC 

AHRUAL 

76 

4.87 

1.71 

2.03 

1.00 

1.81 

1.45 

6.29 

4.19 

3.20 

6.91 

.82 

3.21 

37.49 

77 

2.52 

1.27 

2.29 

1.85 

1.12 

4.36 

1.85 

3.90 

6.15 

4.16 

5.70 

5.90 

41.07 

78 

7.43 

1.83 

6.59 

2.09 

3.76 

3.34 

7.64 

4.61 

.44 

1.60 

2.37 

4.85 

46.55 

79 

8.19 

7.51 

3.64 

2.95 

3.90 

6.36 

5.63 

5.25 

4.65 

4.10 

3.48 

1.67 

57.33 

80 

3.65 

1.08 

5.84 

4.76 

2.20 

3.98 

3.79 

4.24 

3.73 

5.71 

2.40 

1.00 

42.38 

81 

.61 

3.17 

1.63 

4.60 

4.21 

3.68 

2.82 

4.14 

5.47 

2.41 

.77 

4.06 

37.57 

82 

3.00 

3.55 

3.14 

4.61 

2.04 

3.93 

2.66 

3.21 

2.17 

1.59 

4.58 

2.69 

37-17 

83 

1.14 

2.57 

6.28 

7.13 

5.47 

6.16 

4.03 

4.33 

3.01 

2.84 

5.58 

5.74 

54.28 

84 

1.78 

3.80 

7.04 

5.26 

6.68 

1.98 

4.15 

2.90 

1.81 

2.43 

2.18 

1.44 

41.45 

85 

2.64 

2.53 

2.60 

.35 

5.26 

1.79 

6.67 

4.90 

7.49 

2.56 

3.37 

.83 

40.99 

86 

2.89 

3.06 

2.19 

1.80 

.72 

2.53 

1.76 

5.59 

.78 

3.14 

4.74 

8.19 

37.39 

87 

5.91 

2.10 

2.04 

3.53 

3.43 

1.19 

1.52 

2.94 

2.92 

2.42 

3.99 

2.43 

34.42 

88 

3.37 

5.47 

3.30 

2.74 

5.22 

2.77 

4.31 

4.45 

3.33 

3.27 

6.07 

.52 

44.82 

89 

2.80 

3.99 

7.53 

6.01 

8.07 

15.29 

6.26 

6.24 

8.17 

4.16 

2.19 

2.08 

72.79 

90 

3.34 

1.12 

4.42 

4.15 

7.59 

1.80 

4.15 

4.67 

2.70 

4.70 

1.32 

4.83 

44.79 

91 

5.81 

1.29 

6.26 

3.70 

1.85 

2.87 

6.77 

5.19 

5.20 

2.57 

.33 

5.75 

47.59 
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OPERKTIin  LOCMriOR  'A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLK  RC 


TCriAL  MOmRLT  PMCIPITATIOR  ANOURTS  IR  IRCHB8 
FROM  SlMMRt  OP  DAT  DATA 


SranOR  RUORR:  724088  STmOR  HAMBt  DOVER  APB  DB 

L8T  TO  UIC>  *05 


PERIOD  OP  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 
H0R1B:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAR 


FEB 


MAR 


APR 


HAT 


JUR 


JUL 


AUO 


SEP 


OCT 


ROV 


DEC 


ARRUAL 


LEAST 

.34 

1.08 

1.06 

.35 

.55 

.71 

.77 

.86 

.44 

.01 

.33 

.47 

22.81 

gREMEBT 

8.19 

7.51 

7.53 

7.13 

8.07 

15.29 

12.60 

16.57 

8.17 

6.91 

8.61 

8.19 

72.79 

HEAR 

3.13 

3.01 

3.90 

3.27 

3.60 

3.35 

4.19 

4.48 

3.55 

3.03 

3.43 

3.57 

42.65 

HBDIAR 

2.84 

2.77 

3.72 

3.32 

3.46 

2.85 

3.36 

4.08 

3.20 

2.58 

3.16 

3.20 

41.31 

SD 

1.641 

1.506 

1.667 

1.555 

2.015 

2.380 

2.750 

3.064 

1.983 

1.559 

1.996 

1.978 

8.963 

TOEAL  OBS 

1385 

1262 

1384 

1337 

1383 

1344 

1414 

1436 

1371 

1395 

1350 

1409 

16470 

1BE  ORBAIBn  VALUE  OP  16.57  OCCURRED  OR  08/67 


Ron:  *TBE  VALUE  IS  BASED  OR  A  HORIH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  HORIB 
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oPEMcrnro  ujcktior  'A' 
USATBEAC,  ASBEVILLB  RC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATIOR  AHOUHTS  IE  INCHES 
FROM  SWMARY  OF  OAT  DATA 

SmiOH  miNBER:  724088  SmiOH  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 

LST  TO  UIC:  405  MOHTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUR 

JDL 

ADO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ARRUAL 

42 

.00* 

.00* 

43 

TMCE* 

niACE* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

1.98* 

3.09 

1.24 

1.32 

1.69 

1.58 

1.07 

3.09* 

44 

2.22 

.32 

1.54 

2.60 

.93 

.73 

1.34 

2.06 

1.18 

1.52 

2.76 

.97 

2.76 

45 

.91 

.46 

1.11 

1.29 

1.09 

1.23 

1.82 

.36 

1.55 

1.15 

.75 

1.26 

1.82 

46 

.62 

.67 

.79 

1.15 

2.41 

.87 

2.16 

1.20 

.61* 

2.41* 

49 

2.70* 

1.27 

2.70* 

50 

TRACE* 

2.11 

.98 

1.95 

.56 

2.11* 

51 

.61 

1.12 

.71 

.66 

1.25 

1.65 

1.36 

1.07 

1.10 

1.59 

2.30 

1.49 

2.30 

52 

.89 

.58 

1.14 

2.23 

2.01 

1.32 

1.33 

4.80 

.69 

.60 

2.43 

1.22 

4.80 

53 

.90 

1.70 

.99 

.91 

1.72 

.80 

2.75 

3.30 

.66 

1.23 

.96 

1.16 

3.30 

54 

.93 

1.11 

.95 

.92 

.80 

.55 

1.38 

.73 

1.96 

.62 

1.84 

.87 

1.96 

55 

.15 

1.77 

.83 

.74 

.61 

2.20 

.65 

3.75 

.29 

.86 

1.05 

.37 

3.75 

56 

.56 

.75 

1.54 

.54 

.90 

1.24 

1.99 

1.58 

.66 

1.39 

5.66 

.68 

5.66 

57 

.34 

.60 

1.60 

.59 

.64 

1.74 

.68 

1.12 

1.13 

1.05 

1.58 

1.18 

1.74 

58 

1.17 

1.91 

1.47 

1.04 

1.19 

1.36 

1.60 

4.36 

.99 

1.22 

1.48 

1.49 

4.36 

59 

.73 

.51 

1.36 

.66 

.27 

.66 

4.06 

1.59 

1.13 

2.02 

1.69 

.84 

4.06 

60 

.68 

1.14 

.33 

.83 

.56 

.37 

3.32 

1.28 

3.48 

.49 

.60 

1.04 

3.48 

61 

1.30 

1.87 

1.08 

1.10 

1.37 

2.39 

1.04 

.77 

.86 

1.79 

.75 

.66 

2.39 

62 

1.46 

.64 

.93 

1.98 

.50 

.76 

.62 

1.56 

1.21 

.46 

1.32 

.80 

1.98 

63 

.42 

.98 

1.33 

.23 

1.81 

1.32 

.74 

2.62 

1.77 

.01 

2.53 

.86 

2.62 

64 

.98 

1.20 

.98 

.96 

.51 

.37 

.96 

.39 

1.88 

.90 

.55 

.68 

1.88 

65 

.92 

.40 

.90 

.56 

.86 

.91 

.80 

1.32 

.72 

.47 

.29 

.38 

1.32 

66 

1.16 

1.47 

.62 

1.01 

.65 

1.32 

.64 

.38 

1.66 

4.11 

.43 

1.02 

4.11 

67 

.62 

1.20 

1.40 

1.27 

2.52 

2.01 

1.50 

9.01 

3.00 

.95 

.80 

1.40 

9.01 

68 

.95 

.66 

1.42 

.83 

1.73 

1.08 

1.80 

.60 

.86 

1.28 

1.43 

.65 

1.80 

69 

.63 

.86 

1.20 

1.10 

1.04 

2.75 

4.81 

1.07 

1.01 

.86 

.63 

1.88 

4.81 

70 

.38 

.58 

1.06 

2.28 

.38 

1.21 

1.49 

1.63 

.65 

1.76 

1.14 

1.49 

2.28 

71 

.77 

2.18 

.73 

.55 

1.91 

1.25 

.82 

2.71 

2.58 

1.73 

1.22 

2.66 

2.71 

72 

1.08 

1.14 

.63 

1.04 

1.01 

2.64 

1.09 

.62 

1.55 

2.19 

2.11 

1.67 

2.64 

73 

.97 

1.47 

.82 

1.07 

1.20 

1.40 

2.15 

.75 

1.58 

1.28 

.47 

1.22 

2.15 

74 

.60 

.67 

1.21 

.36 

.84 

1.84 

.43 

1.82 

1.08 

1.16 

.24 

2.21 

2.21 

75 

1.27 

.88 

2.01 

1.82 

1.12 

.97 

5.41 

.80 

2.74 

1.07 

1.09 

1.87 

5.41 
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(wsmTiiio  uxuaioR  ‘A’ 
UaAniAC,  ASBBVXUJI  RC 


EXTREME  DAILY  PRBCIPITATIOM  AMOURTS  IH  IRCHBS 
PROM  SUWIART  OP  DAT  DATA 


STATIOR  RUHB8R:  72408S  STATIOR  RAME:  DOVER  APB  DE 

LST  TO  UTC:  405 


PERIOD  OP  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 
HOHTH:  ALL  BOORS:  ALL 


JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANIfUAL 

1.96 

.62 

.64 

.61 

.57 

.47 

2.70 

2.20 

.94 

1.64 

.37 

1.31 

2.70 

1.06 

1.08 

1.11 

.85 

.4/ 

2.68 

.50 

1.70 

2.70 

1.01 

1.20 

2.25 

2.70 

1.61 

1.02 

1.32 

1.18 

.67 

1.31 

2.91 

1.36 

.22 

.80 

.63 

1.18 

2.91 

1.65 

2.69 

1.62 

.91 

1.15 

2.18 

1.47 

1.24 

1.34 

1.38 

1.14 

.68 

2.69 

1.20 

.51 

1.62 

1.15 

.71 

1.44 

2.04 

1.73 

1.76 

3.67 

.76 

.24 

3.67 

.23 

.90 

.83 

1.29 

1.35 

1.04 

.97 

1.32 

1.88 

.82 

.28 

1.39 

1.88 

.93 

.77 

1.07 

1.30 

.99 

1.04 

.97 

1.35 

.61 

.97 

1.74 

1.16 

1.74 

.31 

.56 

1.47 

1.24 

1.64 

3.18 

2.38 

1.30 

1.76 

1.47 

1.18 

1.15 

3.18 

.86 

1.18 

1.89 

1.12 

2.64 

.70 

1.37 

1.86 

.90 

1.24 

.72 

.56 

2.64 

.86 

1.06 

.49 

.11 

1.31 

.53 

2.73 

2.00 

2.81 

1.48 

.95 

.41 

2.81 

1.44 

.95 

1.49 

.39 

.40 

.89 

.38 

1.74 

.38 

1.82 

1.39 

2.81 

2.81 

1.59 

.85 

.65 

1.28 

1.00 

.88 

.60 

2.28 

1.20 

1.22 

2.14 

.75 

2.28 

1.80 

2.22 

2.38 

1.71 

1.56 

.85 

.99 

1.99 

1.76 

2.42 

1.87 

.15 

2.42 

.82 

1.36 

2.65 

1.41 

2.21 

3.68 

2.56 

2.00 

2.60 

1.60 

.64 

.77 

3.68 

.97 

.31 

1.34 

1.12 

3.02 

.69 

1.84 

1.41 

1.25 

3.01 

.96 

.80 

3.02 

1.85 

.35 

1.36 

1.57 

1.05 

1.39 

2.14 

1.80 

2.22 

1.70 

.14 

1.19 

2.22 

emOBSt  2.22  2.69  2.65  2.60  3.02  3.68  5.41  9.01  3.48  4.11  5.66  2.81  9.01 

TOTAL  OBS  1385  1262  1384  1337  1383  1344  1414  1436  1371  1395  1350  1409  16470 

THE  OREATBST  VALUE  OF  9.01  OCCURRED  OR  08/04/67 

ROTE:  41BE  VALUE  IS  BASED  OR  A  M9RTH  HIIH  LESS  TBAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  TRE  MOHTB 
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opBRMTiira  uxxncm  'a* 
USAFRAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCEHIACT  FRBQUERCT  OF  OCCURREIfCB  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 
FROM  SUWtART  OF  DAT  DATA 


STATION  NimSBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4609,4907-4908,5008-9112 

LST  TO  UTC:  405  HONIB:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(naiBS) 

JAR 

FSB 

mR 

APR 

HAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

nov 

DEC 

ANN 

NONE 

75.7 

76.6 

86.4 

96.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

94.8 

84.7 

93.0 

TRACE 

12.5 

14.1 

9.5 

2.5 

.5 

4.4 

10.9 

4.5 

0. 1-0.4 

4.0 

2.4 

1.5 

.2 

.2 

1.5 

.8 

4.1 

2.4 

1.1 

.3 

.2 

1.1 

.8 

1.5 

1.4 

.5 

.2 

.2 

-7 

.4 

.6 

1.3 

.3 

.4 

.2 

.6 

.4 

.2 

.1 

.3 

.1 

4. 5-6.4 

.8 

.8 

.3 

.1 

.2 

.2 

6.5-10.4 

.3 

.3 

.2 

.1 

.2 

.1 

10.5-15.4 

.2 

.0 

15.5-25.4 

.1 

.0 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DATS  WITH 

MEAN  AMIS 

11.8 

9.3 

4.1 

.6 

.9 

4.4 

2.5 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

1302 

1186 

1302 

1260 

1302 

1260 

1322 

1343 

1281 

1302 

1260 

1302 

15422 
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OPSmTlIIG  LOCKTIOR  'A' 
USAFRnC,  ASHEVILLE  EC 


TOTAL  MOIITHLT  SECNFALL  AMOUHTS  IN  INCHES 
FROM  SUIMARy  OF  DAY  DATA 


StATIOH  NIMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  405 


PERIOD  OF  RECCmD:  4601-4609,4907-4908,5008-9112 
HONTB:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAN 

FEB 

KAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

7.2 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

9.2* 

49 

.0* 

.0 

.0* 

50 

.0» 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE* 

51 

5.8 

.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

9.1 

52 

5.1 

1.6 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.2 

TRACE 

9.4 

53 

1.4 

1.0 

3.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7-0 

TRACE 

12.4 

54 

10.7 

TRACE 

.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

11.2 

55 

1.9 

7.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

10.0 

56 

3.1 

TRACE 

9.7 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

15.0 

57 

6.6 

4.4 

TRACE 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACS 

TRACE 

2.1 

14.2 

58 

.5 

15.0 

7.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

6.1 

28.7 

59 

3.1 

TRACE 

TRACE 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

4.1 

60 

TRACE 

5.7 

12.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.8 

24.8 

61 

10.0 

5.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1.2 

18.2 

62 

8.9 

8.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

5.7 

23.2 

63 

2.4 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

6.0 

64 

9.0 

10.4 

3.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.8 

25.0 

65 

10.7 

3.3 

6.4 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

21.5 

66 

21.5 

7.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

11.2 

40.3 

67 

2.6 

32.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.0 

9.1 

53.6 

68 

2.0 

4.5 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.5 

13.7 

69 

2.3 

5.3 

20.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.3 

29.1 

70 

8.5 

2.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.1 

15.4 

71 

6.0 

.9 

.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

7.2 

72 

1.1 

13.5 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

14.6 

73 

.0 

3.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.4 

5.4 

74 

TRACE 

8.8 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

8.8 

75 

2.8 

2.0 

2.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

7.4 

76 

2.2 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.5 

7.6 

77 

8.3 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

8.3 

78 

4.8 

21.1 

9.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

2.0 

TRACE 

37.8 

79 

8.9 

33.9 

TRACE 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.2 

43.0 

80 

8.4 

2.0 

5.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

16.3 
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OPBIWTIIIO  UX»TIOH  'A' 
USAFmC,  ASBEVIIiB  RC 


TOTAL  HOHIHLT  SMOWPALL  AHOUIITS  IR  IRCHBS 
FROM  SWWARy  OP  DAT  DATA 


RIKTIOR  RUMBBR:  724088  STATIOH  RAMB:  DOVER  APB  DB 

LST  TO  UTC:  405 


PERIOD  OP  RECORD:  4601-4609,4907-4908,5008-9112 
MORTH:  ALL  BOORS:  ALL 


1.0  TRACE 

10.3  7.9 

TRACE  11.8 

4.2  .1 

10.2  TRACE 

3.2  10.6 

19.8  13.8 

9.0  TRACE 

1.5  7.2 

TRACE  BIACB 


.8  .0 

TRACE  2.0 

TRACE  .3 

1.2  TRACE 

TRACE  1.1 

TRACE  TRACE 

TRACE  TRACE 

TRACE  TRACE 

2.5  .0 

TRACE  TRAC 


NOV 

DEC 

AHNUAI 

TRACE 

2.7 

4.5 

.0 

7.1 

27.3 

TRACB 

TRACE 

12.1 

TRACE 

TRACE 

5.5 

.0 

4.0 

15.3 

TRACE 

TRACE 

13.8 

.3 

.4 

34.3 

.0 

TRACE 

9.0 

5.0 

13.6 

29.8 

.0 

2.3 

2.3 

TRACE 

TRACE 

7.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

TRACE 

2.3 

21.5 

33.9 

20.2 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

9.0 

13.6 

53.6 

5.5 

6.2 

2.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

2.2 

17.1 

4.5 

3.6 

.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.5 

13.8 

4.931 

7.951 

4.208 

.534 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

1.890 

3.324 

12.073 

1302 

1186 

1302 

1260 

1302 

1260 

1322 

1343 

1281 

1302 

1260 

1302 

15422 

THE  GREATEST  VALUE  OF  33.9  OCCURRED  OR  02/79 


RCTB:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MCRn  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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OPBmmO  lOCKTIOH  *A’ 
USAFBIAC,  ASHBVILU  HC 


EXTREME  DAILT  SROHFAU.  AMOUNTS  IE  INCHES 
FROM  SIMURT  OF  DAY  DATA 


SIATIOM  NUMBER:  724088  STjaiOR  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  >05 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-4609,4907-4908,5008-9112 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEE 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUl. 

AUO 

SEP 

OCT 

IIOV 

DEC 

AKRUAL 

46 

6.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

6.2* 

49 

.0* 

.0 

.0* 

50 

.0» 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE* 

51 

3.8 

.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

3.8 

52 

3.3 

]  .6 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.1 

TRACE 

3.3 

53 

.9 

1.0 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.7 

TRACE 

4.7 

54 

6.6 

TIMCB 

.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

6.6 

55 

1.0 

4.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

4.3 

56 

1.1 

TRACE 

6.5 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.5 

57 

2.1 

2.3 

TRACE 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.0 

2.3 

58 

.5 

6.0 

4.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

6.0 

59 

2.1 

TRACE 

TRACE 

.4 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

2.1 

60 

TRACE 

2.0 

5.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

5.1 

5.1 

61 

4.0 

3.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.9 

4.0 

62 

6.3 

3.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.8 

6.3 

63 

1.1 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

1.7 

64 

5.8 

5.6 

2.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.8 

5.8 

65 

4.5 

2.1 

4.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.5 

66 

6.8 

4.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

9.1 

9.1 

67 

2.0 

11.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.0 

3.8 

11.0 

68 

.7 

3.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.4 

5.4 

69 

1.3 

5.0 

8.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.7 

8.2 

70 

3.4 

2.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

3.4 

71 

5.1 

.1 

.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

5.1 

72 

.8 

4.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

4.4 

73 

.0 

2.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

2.5 

74 

TRACE 

6.2 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.2 

75 

2.8 

1.6 

2.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.1 

2.8 

76 

1.5 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.3 

2.3 

77 

2.7 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.7 

78 

1.4 

13.0 

5.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

TRACE 

13.0 

79 

4.0 

17.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.2 

17.9 

80 

6.8 

1.4 

4.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.8 
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oPERKrim  uxxnm  'a* 

USAFBXAC,  ASH8VIUJI  IK 


EXTBEMB  DAILY  SIKHFALL  AMOUIITS  IR  IRCHBS 
FSCH  SUMOUIY  OF  DAT  OAIA 


SIATIOR  HUmBR:  724088  81ATI0H  RAMB:  DOVER  AFB  DB 

LSI  TO  UTC:  t05 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-4609,4907-4908,5008-9112 
MDRTB:  ALL  HOURS:  ALL 


OCT 

RQV 

DEC 

AHinJAI 

.0 

TRACE 

2.1 

2.1 

.0 

.0 

7.1 

7.1 

.0 

TRACE 

TRACE 

8.4 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.7 

.0 

.0 

4.0 

4.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.6 

.0 

.3 

.2 

8.4 

.0 

.0 

TRACE 

6.2 

.0 

3.6 

5.2 

6.2 

.0 

.0 

2.3 

2.3 

.0 

TRACE 

TRACE 

4.0 

TRACE  9.0  9.1  17.9 


TOTAL  OBS  1302  1186  1302  1260  1302  1260  1322  1343  1281  1302  1260  1302  15422 


THE  ORBAIBST  VALUE  OP  17.9  OCCURRED  OR  02/19/79 


ROTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  OR  A  HORIH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  3  -  3B 
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oPBrnnne  locxtior  'A' 

USAFBIAC,  ASHBVILUt  RC 


PBRCHfEACB  FREQUERCT  OF  OCCURREMCE  OP  SHOW  DEPTH  IN  INCHES 

fuqh  suhurt  of  dm  data 

SranOM  RUHBER:  724088  SrOaiOH  NAME:  DOWER  AFB  OB  PERIOD  OF  RECCEU):  4212-4609,4907-4909,5008-9112 

1ST  TO  UTC:  *05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JM 

PBB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Aim 

NONE 

75.6 

76.3 

92.5 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

88.1 

94.3 

TRACE 

8.5 

7.4 

2.2 

.7 

.5 

5.4 

2.0 

1 

4.8 

5.0 

1.8 

.1 

.2 

2.2 

1.2 

2 

3.4 

3.2 

1.1 

.2 

1.8 

.8 

3 

2.7 

1.4 

1.0 

.5 

.5 

4-6 

3.2 

3.5 

1.1 

.2 

1.1 

.7 

7-12 

1.3 

2.1 

.4 

1.0 

.4 

13-24 

.6 

1.0 

.1 

25-36 

.1 

.0 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WITH 
«A8  AMTS 

16.0 

16.3 

5.4 

.1 

.7 

6.5 

3.7 

TODU.  NO.  OP 

OBSERVATIONS 

1395 

1271 

1395 

1350 

1395 

1350 

1414 

1436 

1385 

1395 

1349 

1425 

16560 

B  -  4  -  1 
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craRwim  LoaTioN  -a' 
DSAFRAC,  ASHBVItLB  IK 


EXnmtS  DAILY  SHOW  DBFTB  AMOURIS  IH  IHCHBS 
FKCM  SUMtARY  OF  DAY  OAXA 

8IATI0II  RUNnR:  72408S  STATIOH  RAMB:  DOVBR  AFB  OB  PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4909,5008-9112 


LST  TO  UTC 

:  *05 

HORTBs 

ALL 

SOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

HAT 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

BOV 

DEC 

AimUAL 

42 

2 

2* 

43 

TRACE 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACK 

0 

2 

44 

3 

TRACE 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

45 

TRACE 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

12 

46 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o» 

6* 

49 

0» 

0 

0» 

0* 

50 

0* 

0 

0 

0 

TRACK 

TRACE* 

51 

TRACE 

1 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

52 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

TRACE 

2 

53 

1 

TRACK 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

TRACK 

4 

54 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

7 

55 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

0 

4 

56 

2 

0 

4 

TRACK 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

57 

3 

1 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

58 

5 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

59 

2 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

60 

0 

2 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

8 

61 

9 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

9 

62 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

63 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

64 

9 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

65 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

66 

18 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

19 

67 

2 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

11 

68 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

69 

2 

2 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

70 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

71 

3 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

72 

1 

3 

0 

TRACK 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

73 

0 

2 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

74 

TRACE 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

75 

3 

TRACE 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACK 

3 
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OPBRKnilO  LOCKnOH  'A'  EJRAEHB  OAILT  SHOW  DEPTH  AHOURTS  IR  IRCSES 

USAPBTHC,  ASHBVIUB  RC  FROM  8UMIART  OP  DAT  DATA 


8TATI0H  HUMBER:  724088  STAXIOR  RMS:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  405 


PERIOD  OP  RECORD:  4212-4609,4907-4909,5008-9112 
NORTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAR 


76 

77 

78 

79 

80 


2 

3 

1 

3 

6 


FEB  MAR 


1  1 

0  0 

16  6 

26  TRACE 

3  8 


APR 


0 

0 

0 

0 

0 


MAT 


0 

0 

0 

0 

0 


JUR 


0 

0 

0 

0 

0 


JUL 


0 

0 

0 

0 

0 


AUS 


0 

0 

0 

0 

0 


SEP  OCT 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


NOV  DEC 


1  1 

0  0 

2  0 

0  TRACE 

0  TRACE 


AHRUAL 


2 

3 

16 

26 

8 


12 

13 

14 

15 


2  0  1 

7  6  0 

0  13  0 

3  TRACE  1 

2  2  0 


0  0 

TRACE  0 

TRACE  0 

0  0 

TRACE  0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0  0  0 

0  0  0 

0  0  TRACE 

0  0  0 

0  0  0 


2 

5 

0 

0 

4 


2 

7 

13 

3 

4 


87 

88 

89 

90 


2  5  0 

17  11  TRACE 

7  TRACE  0 

16  3 

TRACE  0  0 


0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

TRACE  0  0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0  0  0 

0  TRACE  TRACE 

0  0  TRACE 

0  5  10 

0  0  2 


5 

17 

7 

10 

2 


91 


18  26  12 


0*  0*  0* 


12 


26* 


TOTAL  0B8 


1395  1271  1395  1350  1395  1350  1414  1436  1385  1395  1349  1425  16560 


THE  UHEATBST  VALUE  OP  26  OCCURRED  OH  02/20/79 


ROTH:  4TBB  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MORIH 


B  -  4  -  2B 
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oPBRniira  uxATim  *a* 
USAFSnC.  KBOmilM  RC 


FIRST  AMD  LAST  DAYS  OP  OCCURRBRCB  BY  SRCW-YKAR 
FRCM  SUMOUIY  OF  DAY  DATA 

SIAnOR  RQNBBRt  724088  SIATIOR  RAMBl  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  4907-4908,5008-5206 

8KW-YEAR:  1  AUO  -  31  JUL 


SRDW^YEAR 

FIRST 

SimiFAU. 

FIRST 

MEASURABLE 

SROHFALL 

FIRST 

MEASURABLE 
SROH  DBPIB 

LAST 

SRONFALL 

LAST 

MBASURABLB 

SIKWPALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

50  -  51 

HOV  25 

JAR  30 

FEB  08 

MAR  26 

MAR  22 

FEB  11 

51  -  52 

ROV  03 

DEC  14 

JAR  05 

MAR  16 

MAR  03 

MAR  02 

IBDIAR-OAR 

ROV  14 

JAR  06 

JAR  22 

MAR  21 

MAR  12 

FEB  20 

E  -  5  -  I 
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pppppppp 

MUUUM 

nffiRnwR 

CCCCCC 

PPPPPFPPP 

AJUUUUUkA 

RRRRRRnUt 

ctxxxxxc 

FP  PP 

M 

AA 

RR 

TT 

CC  CC 

PP  PP 

M 

AA 

RR 

RR 

W 

cc 

WPPPPPPP 

«A 

AA 

RRRRRRRKR 

TT 

CC 

PPPPPPPP 

MAAMAMA 

RRRRRRRR 

TP 

cc 

PP 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TT 

cc 

PP 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

cc  cc 

PP 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

cccccccc 

PP 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

CCCCCC 
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PART  C 


SURFACB  WIHD  SWMAKIBfl 


PEAK  WIIIDS. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  PROM  SWMART  OF  DAT  DATA.  SPEEDS  ARB  IR  KMCTS. 

DIRBCTIOira  ARE  TO  16  COMPASS  POIIITS  PROM  THE  BESIimiin  OP  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JURE  1968,  BUT  IR  JULY  1968,  ALL  STATIORS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  RATIOHAL 
HEATHER  SERVICE  STARTED  REOORDIRO  DIRBCTIORS  IR  TERS  OF  DBOREBS.  DATA 
IS  SnWARIZBD  BT  MOUTH  FOR  BACH  TEAR  FOR  THE  BRTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  6IVBR:  THE  GREATEST  HOHTHLT  VALUE  FOR  ALL  TEARS  COMBIRED,  THE 
GREATEST  TBARLT  VALUE  FOR  ALL  TEARS  COMBIRED,  ARD  IXS  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIRD  RBOEHOBD  FOR  THE  BRTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AR  ASISRISK  (*)  IRDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MORTH  FOR  HBICH  LESS  THAR  90«  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR 
ASIERISE  ALSO  DEROTES  A  TBAR(S)  WITH  ORB  OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  IROOMPLBTE  MORTHS. 

PEAK  WIRDS— PBRCBRT  OCCURRBRCE  FRBQUBRCT. 

ALSO  FROM  SUNWRT  OP  DAT  DATA.  DATA  IS  SUMARIEBD  BT  MORTH,  FOR  ALL 
TEARS  OOmiRBD,  FOR  ELBVER  HIRD  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  XROT  SPEED  GROUP 
IRCLUDES  CALM  WIRDS.  IP  THE  PEAR  WIRD  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAT 
AS  'CALM,*  THAT  COURT  GOBS  IRIO  THE  *1-4  KROT’  CATBOORT.  TABLES  IRCLUDE 
WARS,  MBDIARS,  ARD  TOTAL  OBSERVATIOR  COURTS.  THE  VALUES  IR  THIS  SUHIART 
ACOOURT  FCm  A  PEAK  WIRD  BEIRG  RBOCmDB}  FOR  BACH  DAT  OP  BACH  NORTH. 

WniD  DIRECTIOR  VS  WIRD  SPEED— PERCERT  OCCURRBMCE  FBBgfUERCT. 

THESE  TABLES  ARB  CRBMBD  FROM  HOURLY  OBSERVAnOHS.  THEY  8UHHARIEB 
THE  DATA  AS  FOLLOHSt 

-  BT  BIGHT  l-HOUR  STAHDARO  TIME  PERIODS  FOR  BACH  NORTH  (ALL  TEARS  COMBIRED). 

-  BT  HORTB  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  OOtSIRBD). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBIRED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTEIBUTIOR  OF  THE  PERCERT  OCCURRBRCE 

FRBgUBRCT  (POP)  FDR  ELEVBR  WIRD  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIRD  DIRECTIOR 
SECTORS  GIVER  IR  30  DEGREE  IRCREMERTS.  'CALM*  ARD  ’VARIABLE*  WIRDS  ARE 
GIVER  SEPARATELY.  CAROIRAL  WIRD  DIRBCTIORS  (R,B,S,W)  APPEAR  FOR  REFBRERCB. 

TOTAL  PERCBRIAOBS,  NEARS,  ARD  ISDIARS  FOR  BACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS- 
BRVATIOR  COURTS,  ARB  PRINTED  BELOW  BACH  SUNURT. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OP  WIND  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILIRG/VISIBILITT  CORDITIORS.  THESE  CONDITIONS  ARB: 

WHEN  THE  VI8IBIL1TT  IS  GREATER  THAR  OR  BQUAL  TO  1/2  NILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAR  1500  FEET. 

IF  THIS  CORDITIOR  IS  ROT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CORDITIOR  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITT  MUST 
BE  GRBATHR  THAR  OR  EQUAL  TO  1/2  (  0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS). 


CCRVERSIOR:  1  KROT  •  .514791  METERS  PER  SBOORD 


C  -  1  -  2 
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oramTiiia  iiocnioii  'A' 
USAnnC,  ASHBVILU  RC 


PEAK  SURFACE  WIRDS  IR  KROTS 
FROM  SUMtART  OF  DAT  DATA 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-4603,4907-4907,5501-9112 
HOirra:  ALL  HOURS:  ALL 


8TATI0H  RUMBER:  724088  STUIOR  RAMS:  DOVER  AFB  OS 

LST  TO  UTC:  *05 


TSAR 

JAR 

FEB  MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

46 

H  *38 

liRW*48  W  *50 

W  *50 

49  RM  >39  RH  *39 


55 

RH 

45 

HRW 

45 

H 

54 

RH 

36 

sw 

36 

BVB 

43 

vmr 

45 

BHB 

52 

HRW 

37 

ERE 

51 

WRW 

48 

RW 

39 

w 

54 

56 

NRW 

43 

HSW 

69 

HRH 

44 

RRW 

40 

sw 

36 

8  *38 

S  *46 

HNW 

27 

NNW 

42 

WWW 

28 

SSW 

38 

WRW 

36 

WSW*69 

57 

RRW 

50 

RH 

32 

RH 

33 

RH 

40 

MNH 

25 

WfW 

42 

vmr 

33 

W 

33 

WSW 

26 

ERE 

38 

ssw 

42 

R 

40 

RRW 

50 

58 

RE 

35 

HRH 

38 

RH 

44 

BSE 

35 

SN 

50 

w 

40 

w 

35 

ERE 

26 

N 

29 

NRW 

33 

WRW 

34 

W 

39 

SW 

50 

59 

HRW 

41 

RH 

42 

SH 

44 

W 

33 

NSW 

30 

NW 

34 

NSW 

28 

NNE 

34 

B 

29 

8SW*26 

s 

37 

WSW 

36 

sw  *44 

60 

8 

41 

B 

45 

HRW 

40 

W 

32 

HW 

26 

MRir 

29 

NNE 

33 

NRW 

32 

RRW 

56 

WRW 

34 

w 

34 

R 

42 

RRW 

56 

61 

RRW 

37 

8H 

45 

B 

38 

B 

38 

HRH*  30 

H  *37 

SH  *17 

S  *18 

R  *36 

RRB*28 

HRH*38 

W  *37 

SH  *45 

62 

8H 

36 

RH 

29 

ERE 

50 

W 

34 

SW 

38 

HSH 

26 

HSH 

45 

SH 

28 

W 

28 

H 

•31 

E8B 

48 

HRH 

52 

HRH*52 

63 

HRW 

43 

RH 

38 

W 

49 

W 

46 

RH 

34 

ERE 

40 

HRW 

27 

RH 

30 

SSH 

32 

RRH 

36 

E 

40 

HRH 

31 

w 

49 

64 

RH 

41 

RRW 

41 

8H 

53 

8W 

41 

W 

29 

W 

42 

RH 

30 

SH 

27 

W 

28 

RH 

29 

sw 

36 

HSH 

42 

sw 

53 

65 

mw 

40 

8H 

46 

B 

40 

RH 

40 

HRH 

33 

R 

33 

8SH 

32 

HRW 

31 

SH 

33 

SB 

45 

RW 

42 

SSH 

34 

sw 

46 

66 

W 

48 

H 

42 

W 

43 

8H 

30 

RH 

32 

SH 

46 

R 

26 

SH 

29 

B 

32 

RH 

33 

SSW 

34 

R 

40 

w 

48 

67 

HRH 

40 

W 

46 

HRH 

41 

W 

38 

SH 

40 

SH 

28 

RH 

32 

R 

29 

R 

34 

8SB*30 

RRW 

34 

RH 

32 

H  *46 

68 

B 

39 

RH 

43 

HRH 

42 

8H 

41 

E 

40 

BSE 

29 

36/ 

35 

21/ 

36 

34/ 

27 

32/ 

30 

07/*46 

27/ 

43 

07/*46 

69 

27/ 

35 

31/ 

47 

34/ 

36 

05/ 

48 

21/ 

35 

17/ 

26 

30/ 

30 

19/ 

23 

30/ 

24 

32/ 

33 

30/ 

38 

30/ 

43 

05/ 

48 

70 

30/ 

34 

33/ 

43 

18/ 

33 

24/ 

50 

32/ 

32 

32/ 

42 

30/ 

30 

03/*23 

32/ 

34 

33/ 

27 

30/ 

31 

31/ 

38 

24/*50 

71 

29/ 

50 

19/ 

44 

24/ 

74 

03/ 

40 

20/ 

37 

23/ 

26 

30/ 

31 

03/ 

40 

15/ 

22 

23/ 

34 

33/ 

51 

31/ 

46 

24/ 

74 

72 

21/ 

45 

27/ 

53 

24/ 

53 

12/ 

29 

05/ 

31 

31/ 

58 

30/ 

29 

19/ 

27 

30/ 

30 

34/ 

45 

24/ 

46 

09/ 

61 

09/ 

61 

73 

34/ 

38 

23/ 

48 

21/ 

52 

29/ 

39 

29/ 

38 

32/ 

38 

33/ 

31 

21/ 

21 

34/ 

31 

09/ 

35 

29/ 

44 

07/ 

39 

21/ 

52 

74 

21/ 

34 

16/ 

42 

29/ 

41 

23/ 

37 

32/ 

43 

30/ 

45 

29/ 

28 

17/ 

38 

32/ 

52 

32/ 

34 

27/ 

40 

09/ 

58 

09/ 

58 

75 

27/ 

47 

23/ 

35 

31/ 

39 

28/ 

51 

30/ 

33 

35/ 

42 

32/ 

52 

08/ 

25 

29/ 

42 

32/ 

31 

30/ 

35 

04/ 

34 

32/ 

52 

76 

29/ 

48 

30/ 

60 

31/ 

51 

28/ 

34 

27/*39 

20/‘ 

•29 

34/ 

31 

35/ 

42 

06/ 

30 

29/ 

37 

30/ 

34 

30/ 

41 

30/ *60 

77 

29/ 

47 

27/ 

42 

30/ 

47 

23/ 

33 

36/ 

49 

20/ 

25 

01/ 

45 

32/ 

34 

32/ 

45 

27/ 

39 

32/ 

37 

29/ 

41 

36/ 

49 

78 

20/ 

59 

32/ 

40 

18/ 

40 

24/ 

45 

08/ 

35 

30/ 

29 

27/ 

37 

25/ 

34 

24/ 

29 

32/ 

34 

21/ 

30 

30/ 

44 

20/ 

59 

79 

33/ 

40 

31/ 

39 

25/ 

38 

31/ 

46 

21/ 

36 

32/ 

35 

36/ 

36 

29/ 

36 

21/ 

42 

29/ 

40 

17/ 

40 

31/ 

36 

31/ 

46 

80  . 

32/ 

35 

34/ 

33 

32/ 

46 

32/ 

37 

24/ 

33 

32/ 

58 

15/ 

35 

26/‘ 

•48 

20/ 

34 

19/ 

42 

33/ 

36 

27/ 

42 

32/*58 

81 

22/ 

36 

25/ 

47 

32/ 

39 

20/ 

37 

16/ 

26 

33/ 

40 

24/ 

37 

27/ 

30 

32/ 

32 

24/ 

32 

31/ 

32 

30/ 

36 

25/ 

47 

82 

28/ 

44 

19/ 

30 

22/ 

38 

31/ 

40 

35/ 

28 

27/ 

39 

33/ 

27 

21/ 

28 

09/ 

31 

01/ 

37 

18/ 

37 

20/ 

33 

28/ 

44 

83 

32/ 

30 

05/ 

39 

32/ 

37 

28/ 

32 

31/ 

35 

18/ 

24 

27/ 

62 

33/ 

40 

05/ 

28 

12/ 

28 

29/ 

35 

22/ 

46 

27/ 

62 

84 

36/ 

31 

29/ 

32 

06/ 

48 

30/ 

27 

30/ 

54 

29/ 

36 

27/ 

31 

32/ 

23 

28/ 

33 

06/ 

26 

28/ 

36 

23/ 

29 

30/ 

54 

85 

31/ 

39 

29/ 

37 

28/ 

46 

20/ 

37 

01/ 

29 

32/ 

35 

29/ 

38 

30/ 

48 

30/ 

60 

29/ 

31 

10/ 

46 

30/ 

42 

30/ 

60 
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CraUTIRG  UXAnOR  ’A’  PEAK  SUPFACE  WIHDS  IN  KIK>IS 

USAFETAC.  ASBEVIUJt  RC  FROH  SUMUUtY  OP  DAT  DATA 

PERIOD  OF  REOORD:  4601-4603,4907-4907,5501-9112 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


STATION  HUMBER:  724068  STATION  NAME:  DOVER  AF3  DE 

LST  TO  UIC:  «0S 


TEAR 

JAR 

FEB 

HKR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SSP 

OCT 

HOV 

DEC 

Ami 

86 

31/ 

33 

32/ 

29 

21/ 

48 

13/ 

28 

26/ 

32 

26/ 

30 

33/ 

26 

23/ 

38 

36/ 

34 

34/ 

32 

35/ 

35 

11/ 

45 

21/ 

48 

87 

35/ 

40 

35/ 

42 

30/ 

34 

22/ 

34 

07/ 

27 

33/ 

32 

31/ 

46 

30/ 

24 

29/ 

26 

27/ 

31 

32/ 

43 

28/ 

32 

31/ 

46 

88 

31/ 

32 

27/ 

35 

27/ 

34 

35/ 

38 

29/ 

35 

35/ 

57 

32/ 

33 

18/ 

40 

28/ 

23 

28/ 

34 

19/ 

36 

27/ 

45 

35/ 

57 

89 

29/ 

40 

19/ 

40 

30/ 

35 

22/ 

34 

33/ 

37 

27/ 

51 

24/ 

24 

06/ 

23 

33/ 

42 

06/ 

33 

33/ 

47 

32/ 

36 

27/ 

51 

90 

27/ 

33 

31/ 

35 

21/ 

41 

21/ 

43 

27/ 

36 

19/ 

36 

35/ 

36 

23/ 

34 

28/ 

26 

30/ 

40 

28/ 

41 

26/ 

39 

21/ 

43 

91 

30/ 

40 

24/ 

34 

31/ 

37 

33/ 

31 

29/ 

30 

36/ 

23 

28/ 

28 

26/ 

38 

30/ 

35 

35/ 

35 

22/ 

36 

32/ 

43 

32/ 

43 

ONEAIBST  20/  59  TOM  69  24/  74  28/  51  30/  54  31/  58  27/  62  ERE  52  30/  60  ERE  51  33/  51  09/  61  24/  74 


TOTAL  OBS  1170  1064  1163  1102  1134  1063  1120  1098  1089  1116  1085  1138  13342 


THE  PEAK  HIND  OP  74  FROM  24/  OCCURRED  ON  03/19/71 


ROTE:  *TBE  VALUE 
$THB  VALUE 


IS  BASED  OH  A  MORIH  WITH  LESS  THAR  90%  OP  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAR  90%  OP  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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OPKRKrUK  LOCKTIOM  *A'  PERCERTASB  FRBQUBHCY  OP  OCCURRBIICK  OF  DAILY  PEAK  HINDS 

USAFBEAC,  ASBBVILLB  HC  FNCH  SUMIttNY  OF  DAT  DATA 

SmiOH  NUMBER:  724088  STHTIOH  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4603,4907-4907,5501-9112 


LSI  TO  IRC: 

405 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

HOmB 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIND 

20-24 

8PBBD8 

25-29 

IN  niois 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

08  65 

MBAM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

0B8 

JAR 

.2 

5.2 

18.9 

23.6 

19.3 

15.3 

9.6 

im 

m 

.3 

.0 

21.2 

20.0 

1170 

FEB 

.0 

3.4 

18.9 

21.6 

19.5 

16.5 

10.2 

H 

.2 

.1 

22.2 

21.0 

1064 

MAR 

.0 

1.7 

12.7 

22.3 

23.8 

19.6 

10.2 

■B 

.6 

.1 

23.2 

22.0 

1163 

APR 

.0 

.9 

13.2 

25.0 

27.0 

19.8 

9.3 

B 

.2 

.0 

22.1 

22.0 

1102 

MAY 

.0 

1.6 

18.4 

34.7 

26.2 

11.7 

4.9 

Bl 

.2 

.0 

19.7 

19.0 

1134 

JUR 

.0 

3.0 

24.2 

34.9 

22.7 

9.2 

2.8 

1.5 

1.3 

.4 

.0 

18.7 

18.0 

1063 

JUL 

.0 

4.7 

34.8 

33.6 

16.6 

6.2 

2.4 

.9 

.6 

.2 

.0 

17.1 

16.0 

1120 

Aua 

.1 

6.2 

39.1 

31.6 

15.0 

4.3 

2.1 

.7 

.7 

.2 

.0 

16.3 

15.0 

1098 

SEP 

.0 

6.0 

32.2 

34.1 

17.4 

6.4 

2.2 

.8 

.e 

.3 

.0 

17.0 

16.0 

1089 

OCX 

.2 

7.1 

26.6 

26.9 

23.4 

10.8 

3.2 

1.1 

.6 

.1 

.0 

18.1 

17.0 

1116 

ROV 

.2 

5.2 

20.7 

23.1 

21.8 

14.8 

8.F 

3.1 

2.1 

.1 

.0 

20.4 

20.0 

1085 

OBC 

.4 

5.4 

21.6 

22.2 

19.9 

14.7 

9.3 

3.9 

2.3 

.4 

.0 

20.6 

20.0 

1138 

ARRUAL 

.1 

4.2 

23.4 

27.7 

21.1 

12.5 

6.3 

2.7 

1.8 

.3 

.0 

19.7 

18.0 

13342 
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OPBlWrillG  UXATIOR  'A* 
USAFRAC,  ASaBVILLB  RC 


PBRCXIITAOB  FRBQUERCY  OP  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  OIRECTIOM  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLT  OBSERVATICHS 

STATIOH  HUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  APB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


DIRBCnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

HIRD  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KWOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

3.8 

1.6 

.3 

8.9 

6.5 

6.0 

020-040 

1.7 

1.1 

1.5 

.1  .2 

4.6 

7.8 

7.0 

050-070 

1.2 

1.5 

.4 

.1 

3.2 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

1.0 

.6 

.3 

.1 

2.0 

5.6 

5.0 

110-130 

.4 

1.2 

.2 

1.8 

5.8 

6.0 

140-160 

3.0 

.5 

3.5 

3.0 

3.0 

(8)  170-190 

4.7 

2.2 

.3 

7.2 

4.2 

4.0 

200-220 

2.8 

4.3 

1.9 

9.0 

6.5 

7.0 

230-250 

3.9 

2.9 

1.2 

.2 

8.2 

5.7 

5.0 

(H)  260-280 

4.4 

3.9 

2.0 

.3  .2 

10.9 

6.5 

5.0 

290-310 

3.1 

5.1 

4.0 

1.4  .5 

14.1 

8.7 

8.0 

320-340 

4.3 

5.7 

B 

13.4 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.0 

//////////// 

TOTALS 

1  33.7 

32.8 

16.1 

3.0  1.1 

100.0 

5-7 

6.0 

TCTAI.  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

930 
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OFEmTIHG  IiOCKriOn  'A* 
USAFBIAC,  ASHEVII.LB  HC 


FBRCBHTACE  PREgUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGM  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  WSXBD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONIB:  JAN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.5 

3.0 

1.5 

.2 

8.3 

5.9 

6.0 

020-040 

1.4 

1.1 

1.5 

.1  .1  .1 

4.3 

8.1 

7.0 

050-070 

1.4 

1.0 

.8 

.1 

3.2 

6.2 

5.5 

(E)  080-100 

.8 

1.8 

.6 

.2 

3.4 

7.7 

7.0 

110-130 

.9 

1.3 

.1 

.1 

2.4 

5.5 

5.0 

140-160 

2.6 

1.2 

.2 

4.0 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

1.9 

5.7 

3.8 

4.0 

200-220 

3.1 

3.2 

1.4 

7.7 

6.1 

5.5 

230-250 

4.2 

3.3 

.9 

8.4 

5.0 

4.5 

(W)  260-280 

4.1 

3.1 

1.9 

.9  .1 

10.1 

6.9 

6.0 

290-310 

2.9 

5.4 

4.9 

2.0  .4 

15.7 

9.2 

9.0 

320-340 

3.3 

6.1 

3.1 

.2  .1 

12.9 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.9 

//////////// 

TOrCALS 

1  32.0 

32.4 

16.9 

3.8  .7  .1 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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orawrno  locktigh  -a- 
USAFEXAC,  ASHEVILLK  RC 


PBRCSIfTAGB  FRBQUBHCY  OF  OCCURBERCB  SURFACE  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIORS 


STATIOR  IIUHBER:  724088  STATIOR  RAHE:  DOVER  AFB  DE 

LST  ID  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORTB:  JAR  HOURS:  06-08 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

MIRD  SPEED  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.2 

3.0 

1.4  .1 

7-7 

6.0 

6.0 

020-040 

1.4 

1.6 

1.3  .2  .3 

4.8 

8.6 

8.0 

050-070 

1.1 

1.2 

.5  .2 

3.0 

6.7 

6.5 

(E)  080-100 

1.0 

.6 

.5  .1 

2.3 

6.1 

6.0 

110-130 

1.7 

1.2 

.4  .1 

3.4 

5.6 

4.5 

140-160 

1.7 

.9 

.3 

2.9 

4.9 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

2.2 

.3 

5.1 

4.8 

4.0 

200-220 

3.6 

4.1 

1.1 

8.9 

5.5 

5.0 

230-250 

3.8 

4.1 

.9  .1 

8.8 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

4.2 

3.3 

2.2  .4 

10.1 

6.5 

5.5 

290-310 

2.8 

D 

4.8  1.5  .4 

14.2 

9.0 

8.5 

320-340 

B 

3.7  .5 

14.7 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0 

//////////// 

TOTALS 

1  31.8 

32.8 

17.4  3.2  .7 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operatihg  locktioh  -a* 

USAFBTAC,  ASHBVHJS  RC 


FERCnrCAGB  FRBgUBICY  OF  occuarshcb  subfacb  wind  directioh  versus  mind  speed 
FROH  BOURLT  OBSBRVATIOHS 

SranOR  RIMBBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  OTC;  ♦  5 


OIRBCriOH 

(DBBREBS) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IE  KEOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIND 

MH)IAR 

WIND 

(R)  350-010 

3.1 

4.2 

3.8 

.3  .2 

11.6 

8.0 

8.0 

020-040 

1.0 

2.6 

2.2 

.4  .1 

6.2 

8.2 

8.5 

050-070 

.8 

1.4 

.9 

.1 

3.1 

7.5 

7.0 

(B)  080-100 

.9 

.9 

1.0 

.2  .1 

3.0 

8.1 

6.5 

110-130 

.8 

1.1 

.3 

2.2 

5.9 

5.0 

140-160 

1.6 

1.7 

.4 

3.8 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.2 

1.2 

.2 

5.4 

7.0 

6.5 

200-220 

2.4 

4.4 

2.0 

.2 

9.0 

6.8 

6.0 

230-250 

2.3 

4.8 

2.2 

.3 

9.6 

7.2 

7.0 

(W)  260-280 

2.3 

4.1 

3.1 

1.0  .2 

10.6 

8.5 

8.0 

290-310 

1.9 

4.4 

5.5 

3.1  1.6 

16.6 

11.2 

11.0 

320-340 

1.5 

4.3 

5.8 

2.0  .2 

13.9 

10.2 

10.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.1 

//////////// 

TOTALS 

1  20.4 

36.1 

28.4 

7.8  2.4 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HORTH:  JAR  HOURS:  09-11 
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OraRKriRO  UXATIGR  'A' 
USAFEtRC,  ASHEVIIiB  IK 


PBRCEHTASB  FRBQUEIICY  OCCURRHKB  SUAFACE  WIHD  DIKBCnOR  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLT  OBSERVATIOMS 

SXniON  HUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MORIH:  JAN  BOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(IS6REE8) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  68  65 

TCTTAI. 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

5.4 

2.9 

.5 

.4 

11.3 

8.4 

8.0 

020-040 

1.4 

1.4 

.9 

.1 

3.8 

6.7 

6.0 

050-070 

1.7 

2.2 

.9 

.3 

5.1 

7.0 

6.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.4 

1.1 

.2 

.1 

4.4 

7.2 

6.0 

110-130 

1.5 

1.2 

.3 

3.0 

5.1 

4.5 

140-160 

.6 

.8 

■ 

1.5 

5.1 

5.5 

(8)  170-190 

.8 

B 

m 

.2 

4.5 

7.7 

8.0 

200-220 

1.0 

H 

B 

1.5 

.2 

9.7 

10.3 

10.0 

230-250 

1.4 

3.7 

3.0 

.2 

8.3 

8.0 

7.0 

(W)  260-280 

1.4 

3.3 

3.2 

1.2 

.3 

9.5 

9.6 

9.5 

290-310 

1.7 

4.8 

7.7 

5.2 

1.5  .1 

21.1 

11.9 

12.0 

320-340 

1.6 

4.6 

6.0 

2.2 

.3 

14.7 

10.1 

10.0 

VARIAIOJE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.2 

//////////// 

TOTALS 

16.7 

34.5 

31.0 

11.6 

2.8  .1 

100.0 

9.0 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4 


5 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Paga  58 


oPBiwniiG  uxuuraoH  -a- 
USAFEXAC,  ASHBVIU.B  HC 


FERCHITAGB  FRBQUEMCY  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  BOURLT  CBSERVKTIOMS 


SXATIOII  RIMBER:  724088  STATION  RAMS:  DOVER  AFB  DB 

1ST  TO  UIC:  ♦  5 


PERIOD  V  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
NORTH:  JAR  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IR  KROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEMf 

WIND 

MEDIAR 

WIND 

(R)  350-010 

3.2 

4.1 

1.9 

.5  .2 

10.0 

7.3 

7.0 

020-040 

B 

2.2 

1.2 

.1  .1 

5.3 

7.0 

7.0 

050-070 

B 

1.2 

.6 

.1 

3.0 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

3.0 

2.5 

.2 

.4 

6.1 

5.5 

5.0 

110-130 

3.4 

2.5 

.2 

6.1 

4.3 

4.0 

140-160 

B 

.4 

.3 

1.7 

5.3 

4.0 

(S)  170-190 

B 

1.0 

1.0 

.3 

2.7 

9.0 

B.O 

200-220 

1.3 

4.3 

3.4 

.2 

9.2 

8.4 

8.0 

230-250 

2.3 

3.5 

1.1 

.3 

7.2 

6.9 

7.0 

(W)  260-280 

2.9 

3.9 

2.6 

.9  .4 

10.6 

8.2 

7.0 

290-310 

2.2 

5.2 

7.0 

3.9  1.4 

19.6 

11.2 

11.0 

320-340 

2.4 

4.2 

4.5 

1.3  .9 

13.2 

9.5 

10.0 

VARIABIB 

CALN 

imniiiiiiiimii  mill  nn  mm  11(111111111111(11  mm  HU  mm  mum 

5.2 

mmmm 

TOTALS 

24.9 

35.0 

24.0 

7.9  3.1 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  6 


USAFBTAC/DS--92/280  -  Paga  59 


orawniiB  uxsTioH  -s- 
USARXK,  ASmviUB  RC 


PERCBmCB  FHBQUBRCT  OP  OCCURRBRCB  SURFACE  HIIID  DIRECTIOR  VERSUS  WIN)  SPEED 
FROH  BOURLT  (»SBRVATIORS 


SXKTIOR  nUIBBRs  724088  ST«IOR  KANE:  DOVER  APB  DB 

I8T  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORTH:  JAR  HOURS:  18-20 


DIRECnOI 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  BRUTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HBAIf 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.3 

4.2 

1.0 

.1 

8.6 

5.8 

5.5 

020-040 

3.2 

1.6 

.9 

.1 

.2 

6.0 

6.0 

4.0 

050-070 

.4 

1.5 

.2 

2.2 

6.4 

6.5 

(B)  080-100 

1.5 

.4 

.4 

.4 

2.8 

6.7 

4.0 

110-130 

2.0 

.6 

2.7 

3.6 

3.0 

140-160 

3.3 

.9 

.2 

4.4 

3.7 

3.0 

(8)  170-190 

5.3 

3.1 

1.2 

9.6 

4.9 

4.0 

200-220 

2.4 

3.8 

1.4 

.4 

8.0 

6.9 

6.5 

230-250 

B 

B 

.2 

6.5 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

2.2 

.5 

9.5 

6.5 

6.0 

290-310 

^9 

B 

4.6 

2.3 

.2 

14.4 

9.3 

9.0 

320-340 

4.3 

5.1 

2.5 

1.1 

.1 

13.0 

7.5 

7.0 

VARIABLE 

1 

CSUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.3 

//////////// 

TOTALS 

1  36.7 

30.6 

14.8 

4.8 

.5  .1 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVATIOHS 

928 

C  -  4  -  7 


USAPEXAC/DS— 92/280  -  Pi^l*  60 


oPBrnniiB  locMnoN  *a* 

USAFRAC,  ASHBVILU  AC 


PAHUBRIAGB  PRBgUBIICT  OT  OCCUntERCB  SURFACE  WIHD  OIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEH> 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIORS 

soaum  RUMBBR:  724088  STATIOR  RAKE:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LSI  TO  UK:  *  S  HOIRH:  JAR  HOURS:  21-23 


DIRECTIOR 

(DBBREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

nHD  SPEED  IB  RMOIS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOIAL 

% 

KBMI 

wmD 

MEDIAH 

Wire) 

(R)  350-010 

4.1 

4.2 

1.8 

.3  .1 

10.5 

6.5 

5.0 

020-040 

1.4 

1.6 

1.0 

.4  .2 

4.6 

8.4 

8.0 

050-070 

1.2 

.5 

.8 

2.5 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

1.1 

.3 

.1 

.2 

1.7 

5.8 

4.0 

110-130 

.9 

.2 

.3 

1.4 

4.9 

3.0 

140-160 

3.1 

.4 

3.5 

3.1 

3.0 

(8)  170-190 

5.7 

3.0 

.4 

.4 

9.6 

4.7 

4.0 

200-220 

3.4 

4.3 

2.6 

.4 

10.8 

6.8 

6.5 

230-250 

3.0 

2.0 

.5 

5.6 

5.2 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

3.2 

1.6 

.5  .1 

8.2 

7.1 

6.0 

290-310 

2.6 

5.4 

4.5 

2.2  .6 

15.3 

9.6 

9.0 

320-340 

4.5 

5.1 

2.5 

1.1  .1 

13.2 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.1 

//////////// 

T0IAL8 

1  33.7 

30.2 

16.1 

5.5  1.1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOEAL  HUMBER  OF  0B8ERV«10RS 

930 

C  -  4  -  8 


USAFEIAC/D8~92/280  -  Pag*  61 


OPBIUaillG  UJCKnOH  -A* 
UBAnraC.  MHBVILUt  HC 


PBRCEmME  FRBQUEIICt  OP  OCCURREUCK  SURPACB  WIRD  DIKKCTIOH  VERSUS  HIRD  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVRTIGRS 


sranoil  RUMBERl  724088  8IMII0H  HMC:  DOVER  AFB  DB 

AST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HORIB:  JM  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IR  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65  TOTAL  NEAR  HEDIAR 


(DEGREES)  I 


(R)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10.0  ntnuum 

28.7  32.9  20.5  5.8  1.5  100.0  6.7  7.0 

TOTAL  RUHEER  OF  OBSERVATIONS  7438 


USAFBIAC/DS— 92/280  -  Pag*  62 


OPEmTinO  LOaXJOK  *A*  PKRCBirtAGB  FREQUracr  OP  OCCURRBHCB  SUKFACS  wihd  dirbctioh  versus  wind  speed 

USAFBXAC,  ASHBVIU.B  HC  FRCN  HOURLY  OBSERVATIORS 


sntnon  himbbr:  724088  statioh  mhb:  dover  afb  db 

LST  TO  OIC:  *  5 


PERIOD  CP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HCRTH:  JAM  HOURS:  ALL 


CKtBOORI  A:  CBILIRO  SE  200  BUT  LESS  THM  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  HILB  (0800  HEIERS). 

AHD/OR 

VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  19AR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIHG  6B  200  FEET. 


DIRBCTIOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IR 
20-24  25-29 

KRCTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  65 

Tonu. 

MEM 

HBDUUI 

(DEGREES)  1 

% 

WIHD 

WIND 

(R)  350-010 

2.9 

9.5 

4.0 

1.3 

.3 

.1 

18.2 

8.5 

8.0 

020-040 

3.3 

5.1 

2.8 

.3 

.7 

.1 

12.3 

8.1 

8.0 

050-070 

1.1 

2.5 

1.5 

.3 

.2 

5.7 

8.5 

8.0 

(B)  080-100 

1.1 

1.4 

2.2 

1.5 

.2 

6.4 

10.6 

11.0 

110-130 

1.0 

2.4 

.9 

.2 

4.5 

7.0 

6.0 

140-160 

1.3 

1.9 

.8 

3.9 

6.2 

6.0 

(8)  170-190 

.9 

1.7 

1.2 

.5 

4.4 

8.5 

7.0 

200-220 

.8 

2.8 

2.0 

.4 

.2 

6.2 

9.2 

8.0 

230-250 

1.9 

2.9 

1.0 

.3 

6.1 

6.9 

6.0 

(W)  260-280 

2.5 

2.4 

.5 

5.4 

5.3 

5.0 

290-310 

1.2 

2.6 

3.5 

1.2 

.4 

8.9 

10.3 

10.0 

320-340 

2.0 

6.8 

2.7 

.5 

.3 

12.3 

8.3 

8.0 

VARIABU 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

TOTALS 

20.0 

42.0 

23.1 

6.5 

2.3 

.2 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  RUWBR  OF  OBSERVKriORS  918 


C  -  4  -  10 


U8AFBTAC/D8--92/280  -  Pag*  63 


oraufflira  LOCKTIGH  'A* 
USARXAC,  ASBKVIIiB  MC 


PBRCEinAGB  FRBQUEncy  OF  OCCURKBHCB  SURFACE  WIND  DIRBCTION  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSBRVATICHS 


SmiOH  imSBR:  724088  SXATIOH  RAMS:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
M3HIB:  FEB  HOURS:  00-02 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IR  KWOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

MEDIAR 

WIHD 

(R)  350-010 

5.7 

5.2 

1.3 

.8  .1 

13.1 

6.2 

5.0 

020-040 

2.2 

1.5 

.4 

.4 

4.5 

5.6 

4.5 

050-070 

1.8 

1.4 

.6 

.4 

4.1 

6.7 

5.0 

(E)  080-100 

1.5 

.9 

.2 

.7 

3.4 

7.2 

5.0 

110-130 

2.4 

1.7 

.1 

4.1 

4.5 

4.0 

140-160 

1.9 

.7 

2.6 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

3.1 

.6 

.1 

7.6 

5.3 

4.5 

200-220 

4.4 

4.5 

2.0 

1.2  .4 

12.4 

7.6 

7.0 

230-250 

2.8 

2.2 

.2 

.2 

5.6 

5.3 

4.0 

(V)  260-280 

3.2 

.9 

.8 

.6 

5.6 

6.5 

4.0 

290-310 

2.2 

3.3 

2.7 

1.4  .1 

9.8 

8.9 

8.0 

320-340 

6.4 

4.6 

3.7 

.7  .1 

.1 

15.6 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.6 

//////////// 

TCrtALS 

1  38.3 

30.0 

12.6 

6.4  .8 

.1 

100.0 

5.9 

5.0 

TOTAL  RUNBER  OF  OBSERVATIORS 

846 

C  -  4  -  11 


U8AFETAC/D8— 92/280  -  Paga  64 


OPBIWnilB  lACKTIOH  'A* 
usAFsnc,  Ksasnux  rc 


FERCEinAGS  FREgUERCT  OF  OCCURRERCE  SURFACE  HIRD  DIRECIIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCH  BOURLT  CBSERVATIORS 


STKnOn  RUHBER:  724088  SIATIOH  RAMB:  DOVER  AFB  DB 

LSE  10  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  IKK  91 
MQRra:  FEB  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KRGT3 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOXU. 

% 

MBMI 

WIND 

KBDlAlf 

WIND 

(R)  350-010 

5.7, 

4.8 

1.5 

.6  .1 

12.8 

6.1 

5.0 

020-040 

2.4 

3.4 

.8 

.2 

6.9 

6.3 

5.0 

050-070 

3.1 

1.8 

.7 

.2 

5.8 

5.4 

4.0 

(B)  080-100 

3.1 

1.2 

.2 

.1 

4.6 

4.7 

4.0 

110-130 

1.2 

.7 

.1 

2.0 

4.4 

4.0 

140-160 

1.3 

.5 

1.8 

3.3 

3.0 

(8)  170-190 

3.2 

2.1 

.7 

6.0 

5.1 

4.0 

200-220 

2.4 

3.5 

2.8 

1.2  .1 

10.0 

8.4 

8.0 

230-250 

2.7 

1.9 

1.1 

5.7 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

2.8 

2.1 

.9 

.6  .1 

6.6 

6.8 

5.0 

290-310 

2.8 

4.3 

2.8 

1.2  .2 

11.3 

8.5 

8.0 

320-340 

B 

1 

3.5 

1.3 

15.0 

7.6 

7.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.5 

//////////// 

lODOS 

34.6 

32.6 

15.1 

5.2  .7 

100.0 

5.9 

5.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVAZIORS 

846 

C  -  4  -  12 


USAFBTAC/08--92/280  -  fagm  65 


OPBIWTIIIQ  LOCKTIOH  *A* 

usafexm;,  asbbvillb  hc 


PBRCBRTACB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRElfCB  SURFACE  IRIID  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SmiON  NUIBBR:  724088  STAriON  NAME:  DOVER  AFB  OB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTCt  +  5  HOHIB:  FEB  HOURS:  06-08 


DIRBCTIOH  1 
(DECREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

NINO  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

mn 

2.1 

.6  .6 

12.6 

7.4 

6.0 

020-040 

m 

2.8 

1.2 

.1 

6.6 

6.3 

6.0 

050-070 

1.8 

2.7 

.5 

.5 

5.4 

6.7 

6.0 

(B)  080-100 

1.4 

1.8 

.2 

.1  .1 

3.7 

5.7 

5.0 

110-130 

1.8 

.9 

.1 

2.8 

4.0 

3.5 

140-160 

1.4 

.5 

1.9 

3.6 

3.0 

(8)  170-190 

3.3 

2.6 

.5 

6.4 

4.8 

4.0 

200-220 

2.7 

4.1 

2.6 

1.1  .1 

10.6 

8.2 

7.0 

230-250 

2.6 

1.8 

.9 

.1 

5.4 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

3.1 

1.5 

1.3 

.2 

6.1 

6.3 

4.5 

290-310 

1.5 

3.9 

3.0 

.9  .2 

9.6 

9.1 

8.0 

320-340 

5.2 

6.3 

B 

1.4  .2 

17.4 

7.7 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

1  32.3 

33.3 

16.7 

5.0  1.2 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  13 


USAFETAC/DS"93/2eO  -  Pag*  66 


OPERKniK  lACniOH  'A* 
USAFEIAC,  ASBBVIUB  RC 


PERCKHTAGB  FRBQUBRCY  OF  OCCUBSERCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BCURLT  OBSERVATIOHS 

SIRVIOH  HUNKR:  7240S8  SIATIOH  RAMB:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  Ol  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

MT  TO  UTC:  *  5  MOHIH:  FEB  HOURS:  09-11 


WIRD  SPEED  IR  RROTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TQTERL 

% 

MEAN 

WIRD 

NBDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

1  1.8 

6.4 

3.9 

.5 

.2 

.2 

13.0 

8.6 

8.0 

020-040 

B 

5.0 

2.4 

.5 

9.5 

7.8 

7.0 

050-070 

H 

2.8 

.5 

.4 

5.2 

6.8 

6.0 

(B)  080-100 

B 

2.6 

.1 

.4 

4.7 

6.8 

5.5 

110-130 

2.0 

1.9 

.1 

4.0 

5.0 

4.5 

140-160 

.9 

1.1 

.1 

2.1 

4.7 

5.0 

(8)  170-190 

2.0 

1.1 

.2 

.1 

5.1 

7.1 

6.0 

200-220 

2.7 

2.8 

2.6 

.2 

9.9 

10.6 

10.5 

230-250 

3.0 

2.5 

.2 

8.2 

7.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.7 

1.5 

1.2 

.4 

6.6 

10.1 

9.0 

290-310 

2.8 

4.4 

2.5 

.8 

12.1 

11.1 

11.0 

320-340 

B 

4.7 

7.2 

2.2 

.4 

15.7 

10.5 

10.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.9 

//////////// 

TOTALS 

18.8 

37.7 

26.6 

10.3 

2.5 

.2 

100.0 

8.5 

6.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  846 


C  -  4  -  14 


USAFBTAC/DS— 92/280  -  Paga  67 


OPERKTIRG  MCATIOII  ’A* 
USAFBIAC,  ASUBVILLB  HC 


FERCEITEASE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSBRVATIORS 

SEATIOR  HUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  H(»TH:  FED  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOM 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

6.7 

3.1 

.6 

.5 

.1 

13.6 

8.2 

7.0 

020-040 

2.2 

2.8 

1.3 

.2 

6.6 

6.6 

6.0 

050-070 

1.3 

2.4 

.4 

.2 

.1 

4.4 

6.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.4 

3.2 

.4 

5.0 

5.8 

6.0 

110-130 

3.2 

3.4 

1.3 

7.9 

5.9 

5.0 

140-160 

.7 

.6 

.6 

1.9 

6.0 

5.0 

(S)  170-190 

.5 

1.1 

.4 

.2 

.4 

2.5 

10.1 

8.0 

200-220 

1.1 

2.4 

3.4 

2.7 

.2 

9.8 

11.2 

12.0 

230-250 

.4 

2.6 

2.5 

1.2 

6.6 

10.5 

10.0 

(W)  260-280 

2.1 

2.2 

2.7 

1.2 

.2 

8.5 

9.0 

9.0 

290-310 

n 

3.9 

8.2 

3.2 

.8 

.1 

17.3 

11.7 

12.0 

320-340 

B 

4.6 

5.9 

2.0 

.2 

13.8 

10.2 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.1 

//////////// 

TOTALS 

17.7 

35.9 

30.2 

11.3 

2.6 

.2 

100.0 

9.0 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  15 
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OPERATIIIG  LOCKTIOH  *A* 
USAFEIRC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCV  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  (SSERVATIORS 


SUkTIGR  NUMBER:  724088 


STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 
LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  REC(»U>:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KHOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.1 

6.7 

2.6 

.5 

.6 

13.5 

7.7 

7.0 

020-040 

1.2 

1.5 

.1 

.1 

.1 

3.1 

6.3 

5.0 

050-070 

1.1 

1.8 

.7 

3.5 

7.0 

6.5 

(E)  080-100 

3.2 

2.4 

.1 

.1 

5.8 

4.9 

4.0 

110-130 

3.0 

5.0 

.9 

8.9 

5.8 

6.0 

140-160 

1.9 

1.5 

.5 

3.9 

5.4 

5.0 

(8)  170-190 

1.1 

1.7 

.4 

.1 

3.2 

6.4 

5.0 

200-220 

.5 

2.4 

3.4 

1.3 

.4 

7.9 

11.1 

11.0 

230-250 

.9 

3.2 

2.4 

.1 

6.6 

8.3 

B.O 

(H)  260-280 

1.4 

5.0 

1.5 

1.2 

.6 

9.7 

9.2 

8.0 

290-310 

1.2 

5.6 

6.7 

2.4 

*4 

16.2 

10.6 

10.0 

320-340 

1.8 

6.9 

5.0 

.6 

.2 

14.4 

8.7 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

TOTALS 

20.4 

43.7 

24.3 

6.4 

2.3 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  16 
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OPBIWma  lOCKTIOII  -a*  PSRCEIirASB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBEVIUJI  NC  FROM  NOURLT  OBSERVATIORS 

STATION  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 

DiREcnon  1 
(DEGRESS)  1 

1 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
1-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL 

% 

KEAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.0 

4.0 

2.1 

.9  .4  .1  .1 

11.7 

7.7 

6.0 

020-040 

2.1 

.9 

.2 

.1 

3.4 

4-7 

3.0 

050-070 

1.5 

1.5 

.7 

.1 

3.9 

6.0 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

2.0 

.5 

.1 

4.4 

5.8 

5.0 

110-130 

4.3  ‘ 

2.5 

.1 

6.9 

4.1 

4.0 

140-160 

5.6 

2.1 

7.7 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

2.7 

2.5 

.6 

.4 

6.1 

6.0 

5.0 

200-220 

2.5 

4.7 

1.1 

1.1 

9.3 

7.5 

7.0 

230-250 

3.3 

1.4 

.2 

5.0 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

2.8 

1.7 

.4 

.7 

5.6 

5.8 

4.0 

290-310 

2.6 

5.1 

1.8 

1.4  .2 

11.1 

8.1 

6.5 

320-340 

5.0 

7.0 

3.0 

.6 

15.5 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9 . 5 

//////////// 

lOERLS 

1  38.2 

35.4 

10.5 

5.6  .6  .1  .1 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATICHS 

846 
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OPERKTIIIG  lACKtlOn  'A* 
USAFEraC,  ASBBVILLB  RC 


PSRCHITACB  FRBQUERCT  OP  OCCUKRERCE  SURFACE  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  K3URLT  OBSERVATIONS 


SlXnOH  NUNKR:  724088  STATION  RAMS:  DOVER  APB  DE 

Lsr  TO  irrci  +  5 


PERIOD  ae  REOXU):  DEC  81  -  NOV  91 
HORTH:  FEB  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIRD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.5 

3.4 

2.4 

.2 

.1 

.1 

10.8 

7.0 

6.0 

020-040 

1.7 

1.8 

.8 

4.3 

6.3 

6.0 

050-070 

2.2 

1.1 

.5 

.2 

4.0 

5.2 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

1.4 

.2 

.4 

4.3 

5.8 

4.0 

110-130 

2.7 

1.5 

4.3 

3.8 

3.5 

140-160 

3.4 

.8 

.1 

4.4 

3.6 

4.0 

(8)  170-190 

5.0 

3.0 

.9 

8.9 

5.0 

4.0 

200-220 

5.6 

3.2 

2.7 

.4 

11.8 

6.3 

5.0 

230-250 

2.4 

1.1 

.1 

.6 

4.1 

5.6 

4.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.4 

.9 

.1 

4.3 

6.3 

6.5 

290-310 

2.6 

4.0 

2.6 

1.8 

.5 

11.5 

9.0 

8.0 

320-340 

4.3 

7.4 

2.5 

1.2 

.4 

15.7 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.8 

//////////// 

TOrDUS 

38.4 

30.1 

13.7 

4.9 

1.0 

.1 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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OPERKTIIIG  lOCATIOII  *A* 
USAFBmC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEIITAGE  FHEQUERCY  OP  OCCUREEHCE  SURFACE  HIHD  DIRECTION  VERSUS  HIHD  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SiraiON  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnON 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  I 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.0 

5.2 

2.4 

.6 

.3 

.1 

.0 

12.6 

7.4 

6.0 

020-040 

2.0 

2.5 

.9 

.1 

.1 

5.6 

6.4 

6.0 

050-070 

1.8 

1.9 

.6 

.3 

.0 

4.6 

6.3 

5.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.9 

.3 

.2 

.1 

4.5 

5.8 

5.0 

110-130 

2.6 

2.2 

.4 

5.1 

4.9 

4.5 

140-160 

2.1 

1.0 

.2 

3.3 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

2.2 

.6 

.1 

.1 

5.7 

5.8 

5.0 

200-220 

2.6 

3.4 

2.6 

1.4 

.2 

10.2 

8.7 

8.0 

230-250 

2.2 

2.1 

1.2 

.3 

5.9 

6.9 

6.0 

(H)  260-280 

2.3 

2.2 

1.3 

.7 

.2 

6.6 

7.8 

7.0 

290-310 

2.0 

4.1 

4.0 

1.8 

.4 

.0 

12.4 

9.8 

10.0 

320-340 

3.6 

6.0 

4.4 

1.3 

.2 

.0 

15.4 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

B.l 

//////////// 

TOTALS 

29.8 

34.7 

18.9 

6.8 

1.6 

.1 

100.0 

6.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6768 
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WKiwniiB  uxxricm  *a* 

USAFEIXC,  AS8BVIUE  HC 


FBRCBirraGB  PREQUEIICT  OF  OCCUKREIICB  SUKFACB  WIAD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FRON  HOURLT  OBSERVATIORS 


SXRTIOn  mMBBR:  724088  SIATIOH  HAME:  DOVER  AFB  DE 

LSI  TO  UTCt  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MOHTB:  FEB  HOURS:  AU. 


CRTBOORT  A:  CEILIHG  GE  200  BUT  LESS  TEAR  1500  FEET  WITS  VISIBILITI  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITT  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRG  GE  200  FEET. 


DIRECTIOR  1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR 
20-24  25-29 

mors 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

Tonaa 

MEMI 

MEDIAE 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

wim> 

(R)  350-010 

4.5 

10.6 

3.7 

1.4 

.7 

20.9 

7.9 

7.0 

020-040 

2.2 

4.8 

2.8 

.5 

10.4 

8.1 

8.0 

050-070 

2.5 

2.9 

1.3 

.7 

7.4 

7.0 

6.5 

(B)  080-100 

2.6 

3.6 

.2 

.9 

.3 

7.6 

7.2 

5.0 

110-130 

4.3 

2.1 

.7 

7.0 

4.6 

4.0 

140-160 

2.2 

1.2 

.4 

3.8 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

1.7 

1.0 

.4 

3.2 

5.3 

4.0 

200-220 

1.3 

2.2 

1.4 

1.0 

.2 

6.1 

9.5 

8.0 

230-250 

1.3 

2.8 

.7 

4.6 

6.7 

7.5 

(W)  260-280 

2.0 

1.0 

.5 

.1 

3.6 

5.6 

4.0 

290-310 

1.5 

1.6 

1.5 

.5 

5.2 

8.3 

8.0 

320-340 

3.3 

5.1 

1.6 

.9 

.3 

11.2 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

//////////// 

TOTALS 

29.4 

38.9 

15.2 

6.0 

1.5 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  OBSERVATIORS  916 
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aPEMTIire  lOCKTIOH  *A' 
USARZnC,  MBBVIUJt  HC 


PBRCBIIXHOB  FRBgUBRCY  OP  OCCURKBNCB  SURPACB  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  BOURLT  OBSBRVRTIOHS 


SEKTIOR  HUMBER:  724008  STATION  NAME:  DOVER  APB  DB 

LST  TO  UTC:  *  S 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MOHTB:  MAR  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEED  IN 

25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

HEIUf 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

4.1 

1.7 

.1 

11.3 

5.5 

5.0 

020-040 

1.6 

2.4 

1.6 

.1 

.2 

5.9 

7.8 

6.0 

050-070 

1.3 

1.7 

1.1 

.3 

.1 

.2 

4.7 

9.0 

7.5 

(E)  080-100 

1.5 

.9 

.2 

.1 

2.7 

4.7 

3.0 

110-130 

.5 

1.6 

.2 

2.4 

6.1 

6.0 

140-160 

2.2 

1.4 

3.5 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

1.0 

7.4 

5.3 

4.0 

200-220 

5.9 

2.9 

1.2 

.4 

14.6 

8.0 

7.0 

230-250 

2.2 

.8 

.2 

.1 

4.9 

6.5 

6.0 

(«)  260-280 

1.7 

.8 

.1 

4.5 

5.7 

5.0 

290-310 

3.9 

4.1 

1.1 

10.3 

9.5 

9.5 

320-340 

D 

D 

3.2 

.4 

.1 

14.3 

7.0 

6.0 

VMUABLB 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

TOIAU 

29.8 

34.6 

17.6 

3.6 

.8 

.1 

.2 

100.0 

6.0 

6.0 

TCVAI.  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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YMUMU 

CAM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1« .2  //////////// 

TOTALS  31.2  31.7  18.3  3.9  .  5  .2  .1  100.0  5.9  6.0 


TOTAL  SUMER  OF  OBSBRVATIOSS  930 
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crawniia  loanoii  *a'  PERCsmstiSB  frbquerct  op  occurkbucb  surpacb  wiiid  dirbctioh  vepsus  wind  speed 

VamtK,  ASBEVIUE  RC  FEDM  BOURLT  OBSBRWATIOHS 


sxnioii  mssERi  7240M  smrioii  inisi  dover  afb  de 

1ST  TO  inC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  SI  -  NOV  91 
(mm:  HUt  BOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KHCTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

HIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

4.1 

1.9 

.8 

10.9 

6.6 

6.0 

020-040 

4.2 

2.8 

2.8 

.4 

10.2 

6.9 

6.0 

050-070 

1.1 

2.9 

1.3 

1.0 

.2  .2 

6.7 

9.6 

8.0 

(B)  OSO-100 

1.4 

1.2 

1.1 

.2 

.2 

4.1 

7.8 

6.5 

110-130 

1.3 

.9 

.2 

2.4 

4.6 

4.0 

140-160 

2.0 

1.6 

.2 

.1 

4.0 

5.3 

4.0 

(8)  170-190 

1.4 

1.8 

.6 

.4 

4.3 

7.2 

6.5 

200-220 

1.8 

4.1 

2.8 

1.0 

.3 

10.0 

9.0 

8.0 

230-250 

2.0 

2.3 

.9 

.2 

5.4 

6.3 

5.0 

(W)  260-280 

2.2 

4.1 

1.2 

.2 

7.6 

6.8 

6.0 

290-310 

n 

B 

3.4 

.8 

8.7 

9.2 

9.0 

320-340 

H 

B 

4.6 

1.1 

14.4 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.4 

//////////// 

TCHALS 

1  25.7 

34.8 

21.0 

6.2 

.7  .2 

100.0 

6.8 

7.0 

TOIAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  23 
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oPBmTim  uxnioH  *a* 

OSAFKIKC,  ASHEVIU2  RC 


PERCBmiQB  FREQUBRCr  OF  OCCUBRERCB  SURFACB  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVKTIOIIS 

StRTiai  RIMBR:  724088  STHTIOR  lUMB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  TO  VIC:  *  5  H0R1B:  MAR  SOURS:  09-11 


OIRECnOR 

(DECRmS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  RROra 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

Tonu. 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.0 

4.2 

4.6 

1.7 

.2 

12.8 

9.4 

10.0 

020-040 

1.5 

3.3 

3.0 

.3 

.1 

8.3 

8.3 

8.0 

050-070 

1.5 

3.3 

1.8 

.3 

.2 

7.2 

8.1 

8.0 

(E)  080-100 

1.5 

2.5 

1.3 

.8 

.1 

6.1 

8.5 

8.0 

110-130 

2.2 

3.0 

.8 

.2 

6.1 

6.1 

6.0 

140-160 

1.0 

1.6 

.9 

.2 

.1 

3.8 

7.4 

5.0 

<S)  170-190 

.6 

1.2 

1.1 

.6 

3.6 

9.4 

9.0 

200-220 

1.2 

2.3 

3.7 

1.3 

.2  .4 

9.0 

11.1 

11.0 

230-250 

.4 

2.6 

1.7 

1.5 

.2 

6.5 

10.6 

10.0 

(R)  260-280 

1.2 

B 

B 

.4 

.1 

6.7 

8.0 

7.5 

290-310 

.8 

B 

Bj 

2.5 

.6  .2 

11.9 

11.9 

12.0 

320-340 

.4 

B 

B 

3.3 

.5 

15.2 

11.5 

11.0 

VRRIARU 

1 

CUH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.8 

//////////// 

1DERL8 

1  14.3 

34.1 

32.4 

13.1 

2.3  .6 

100.0 

9.4 

10.0 

TODU.  RWBBR  OF  OBSERVRTIOIIS 

929 
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OPBNUnilC  UX»Tiail  ’A* 
USAFRAC,  ASRBVIlU  NC 


PBRCniEABB  FRBgUBWm  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIMD  DIRBCTIOH  VERSUS  inHD  SPEED 
FROH  RXIRLT  OBSBRVAnORS 

SmiOR  RUMBER:  7240S8  SIKTIOR  HAHE:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  REC(»D:  DEC  81  -  ROV  91 

L8T  TO  UTC:  *  5  MOIRB:  MAR  HOURS:  12-14 


WnD  SPEED  IR  KROIS 


DIRBCnOR 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OS  65 

TOTAL 

% 

IffiAN 

WIND 

MEDIAR 

HIRD 

(R)  350-010 

1.4 

3.8 

4.5 

1.2 

.1 

11.0 

9.4 

10.0 

020-040 

1.1 

1.8 

H 

.3 

5.8 

8.6 

9.5 

050-070 

.8 

1.7 

B 

.5 

.4 

4.7 

9.6 

9.0 

(S)  080-100 

2.8 

4.2 

1.1 

.3 

.1 

8.5 

6.7 

5.0 

110-130 

1.7 

6.6 

1.8 

10.1 

7.0 

7.0 

140-160 

1.5 

2.2 

.6 

4.3 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

.1 

.3 

1.1 

1.0 

.3 

2.8 

13.5 

13.5 

200-220 

.6 

1.8 

2.5 

1.6 

.3  .3 

7.2 

12.1 

12.0 

230-250 

.6 

1.2 

2.6 

.9 

.3 

5.6 

11.1 

12.0 

(W)  260-280 

1.6 

1.9 

3.4 

1.0 

.4  .1 

8.5 

10.1 

10.0 

290-310 

1.4 

4.4 

5.9 

4.1 

1.1  .2 

17.1 

11.9 

12.0 

320-340 

1.0 

3.0 

5.3 

3.7 

.8 

13.7 

11.7 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.8 

//////////// 

TOTALS 

14.6 

32.9 

32.7 

14.6 

3.7  .7 

100.0 

9.9 

10.0 

TOTAL  RUHRER  OP  OBSBRVATIGnS  930 
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oPEmTiiio  liocnioii  'a- 
DSAFSraC.  ASHKVILIB  AC 


PERCBNIAG8  FREQUBRCir  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCH  BOURLy  OBSERVATIORS 

SnmOH  RUDER:  724088  STRTIOH  RAMS:  DOVER  AFB  DR  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LSI  TO  UTC:  *  5  HQHIR:  MAR  BOURS:  15-17 


WIRD  SPEED  IR  EROIS 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.5 

4.0 

3.4 

1.0 

8.9 

9.6 

9.0 

020-040 

1.3 

2.4 

2.2 

5.8 

7.8 

8.0 

050-070 

1.3 

1.9 

.6 

.2 

.2 

4.3 

7.4 

6.0 

(E)  080-100 

2.0 

2.4 

1.5 

.4 

.1 

6.5 

7.4 

6.0 

110-130 

3.0 

8.0 

1.5 

.1 

12.6 

6.3 

6.0 

140-160 

1.4 

4.2 

.4 

.1 

6.1 

6.2 

6.0 

(8)  170-190 

.6 

2.0 

.3 

3.0 

11.5 

12.0 

200-220 

.2 

1.9 

4.1 

.9 

.3  .1 

7.5 

11.6 

11.0 

230-250 

.6 

2.4 

1.6 

.6 

5.3 

9.1 

8.0 

(W)  260-280 

1.0 

2.2 

3.4 

1.0 

.1  .2 

7.8 

10.3 

10.0 

290-310 

.9 

4.7 

7.3 

2.6 

.6  .2  .2 

16.7 

11.6 

11.0 

320-340 

1.2 

3.4 

6.7 

2.4 

.8 

14.4 

11.3 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

13.4 

38.1 

34.7 

9.6 

2.3  .2  .5 

100.0 

9.3 

9.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  930 
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OPEMTIira  UKKTIOH  ’A'  PERCBIfTASE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBnC,  ASHEVIIIB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIGMS 

StWIOH  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

liST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DBOREBS) 

m 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  G3  65 

TOTAL 

% 

HEM1 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

B 

mn 

2.3 

.4 

10.1 

7.3 

7.0 

020-040 

D 

B 

1.3 

.1 

6.5 

6.6 

6.5 

050-070 

.3 

2.0 

1.1 

.2  .1 

3.8 

9.4 

8.0 

(E)  080-100 

2.5 

.9 

.8 

.2 

.1 

4.4 

6.1 

4.0 

110-130 

5.2 

3.4 

.2 

8.8 

4.4 

4.0 

140-160 

5.3 

5.4 

.6 

.1 

11.4 

5.0 

5.0 

(8)  170-190 

1.8 

3.1 

1.5 

6.5 

6.8 

7.0 

200-220 

1.6 

4.3 

1.9 

.3 

8.2 

7.6 

7.0 

230-250 

2.2 

1.3 

.9 

.1 

4.4 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

2.7 

2.6 

.9 

.1 

.3 

6.6 

6.5 

5.0 

290-310 

m 

B 

3.3 

.8 

.2  .2 

10.3 

9.1 

8.0 

320-340 

1 

B 

3.8 

1.8 

.3 

14.2 

8.9 

e.o 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

TOTALS 

30.8 

40.3 

18.6 

3.9 

1.1  .3 

100.0 

6-7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPEIWnilG  LOCKTIOII  'A'  PERCEHTAGB  FREQUBHCr  OF  OCCUFREIICB  SURFACE  WIND  DIRECTIOM  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVIUE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SranOR  RUHBER:  724088  STATION  RAHEi  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UIC: 

♦  5 

MONTH:  MAR 

HOURS:  21-23 

DIRBOTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  IS 

1-19 

NIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

GB  65  mSKh 

% 

MEM 

WIND 

MEDIAN 

HIND 

(R)  350-010 

3.8 

4.2 

1.5 

.2 

9.7 

6.1 

5.5 

020-040 

1.3 

3.1 

1.0 

5.4 

6.9 

7.5 

050-070 

1.3 

1.7 

1.6 

.1  .1  .1 

4.9 

8.6 

8.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.2 

.1 

.1 

2.9 

5.4 

4.0 

110-130 

2.7 

1.7 

.2 

4.6 

4.4 

4.0 

140-160 

4.4 

2.2 

.2 

6.8 

4.0 

3.0 

(8)  170-190 

5.1 

4.4 

1.8 

.4 

11.7 

6.1 

5.0 

200-220 

2.5 

5.5 

2.6 

.4 

.1 

11.1 

7.6 

8.0 

230-250 

1.8 

1.3 

.4 

3.5 

5.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

2.0 

.3 

.6 

.2 

4.8 

7.6 

6.0 

290-310 

1.7 

3.5 

2.8 

.8 

.3 

9.1 

9.0 

8.0 

320-340 

2.5 

7.8 

3.2 

1.5 

.1 

15.2 

8.3 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10.2 

//////////// 

Tonos 

1  30.2 

38.6 

15.7 

4.0 

.5  .4  .1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPBIWrillC  lOCftTIOR  *A* 
USAFBXHC,  ASHEVIUE  HC 


FBRCBIfrAiBB  FRBQUBHCy  OP  OCCURRBNCB  OIPFACR  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLV  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECTIOH  { 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 
15-19  20-24  25-29 

KW0T8 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  I 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.3 

4.0 

2.8 

.7 

.0 

10.9 

7.4 

7.0 

020-040 

1.9 

2.7 

2.0 

.2 

.0 

6.9 

7.4 

7.0 

050-070 

1.1 

2.2 

1.3 

.3 

.2 

.1 

.1 

5.2 

8.8 

9.0 

(B)  080-100 

1.9 

1.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

4.8 

6.9 

5.0 

110-130 

2.2 

3.3 

.6 

.0 

6.2 

5.7 

6.0 

140-160 

2.4 

2.5 

.4 

.1 

.0 

5.4 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

1.9 

2.1 

1.3 

.4 

.0 

5.6 

7.3 

7.0 

200-220 

B 

3.7 

2.8 

1.0 

.2 

.1 

.0 

9.7 

9.1 

8.0 

230-250 

B 

2.0 

1.2 

.5 

.1 

5.2 

7.8 

7.0 

(H)  260-280 

1.8 

2.6 

1.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

6.6 

7.8 

7.0 

290-310 

1.4 

3.8 

4.5 

1.7 

.3 

.1 

.0 

11.8 

10.4 

10.0 

320-340 

2.4 

D 

B 

1.8 

.3 

14.4 

9.3 

9.0 

VARIABLE 

1 

CM.“ 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.3 

//////////// 

TOTALS 

23.6 

35.7 

23.9 

7.5 

1.3 

.3 

.1 

100.0 

7.5 

7-0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7439 
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OPEIATIIIG  LOCKTXOH  *A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGH  NIMBBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECCHU}:  DEC  81  •  NOV  91 

LST  TO  tfIC:  *  5  HONTU:  NAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6E  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGRESS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

4.8 

3.9 

1.6 

.1 

15.8 

7.6 

7.0 

020-040 

2.6 

7.0 

6.3 

.2 

.1 

16.3 

8.3 

9.0 

050-070 

1.4 

6.1 

4.9 

1.9 

1.4 

.7  .4 

16.8 

11.7 

10.0 

(B)  080-100 

1.9 

2.7 

1.6 

1.4 

.5 

.1 

8.2 

9.6 

8.0 

110-130 

2.1 

4.6 

1.1 

.1 

7.9 

6.3 

6.0 

140-160 

1.9 

2.0 

1.1 

.2 

.1 

5.3 

6.9 

5.5 

(S)  170-190 

.3 

1.2 

1.3 

.3 

.1 

3.2 

10.2 

10.0 

200-220 

.9 

1.8 

2.0 

4.7 

7.9 

9.0 

230-250 

.4 

1.3 

.5 

.2 

2.4 

8.5 

8.0 

(N)  260-280 

.8 

.7 

.1 

1-7 

4.4 

4.0 

290-310 

.2 

1.1 

1.3 

.8 

3.4 

10.7 

10.5 

320-340 

1.2 

2.4 

2.3 

1.1 

.4 

7-4 

10.3 

10.0 

I 


VARIABLE 

CAUI 

TOTALS 
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////////////////////////////////////////////////////////////.////////////////  7.1  //////////// 

19.1  35.7  26.4  7.6  2.9  .8  .4  100.0  8.2  8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  952 


OraWriBS  lOCKTIOn  *A'  perceiixmbb  frbqubhcy  op  occmutBiics  sukfacb  hind  DISECTICX)  versus  wind  speed 

USAFEXAC,  ASBEVIU,E  RC  FROM  HOURLY  OBSERVAnOHS 

SIATIOH  RUHBBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

;  ♦  5 

MONTH:  APR 

HOURS:  00-02 

DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

GB  65  TCPTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIHD 

(H)  350-010 

3.6 

2.9 

.9 

.1 

7.4 

5.6 

5.0 

020-040 

2.0 

2.0 

1.3 

5.3 

6.5 

6.5 

050-070 

1.7 

2.4 

1.1 

.1 

5.3 

6.6 

6.0 

(E)  080-100 

1.3 

2.7 

.6 

.3 

4.9 

6.6 

6.0 

110-130 

2.7 

3.0 

.4 

6.1 

5.1 

5.0 

140-160 

2.3 

2.0 

.2 

4.6 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

5.1 

3.9 

.6 

.1 

.2 

9.9 

5.3 

4.0 

200-220 

5.6 

3.3 

2.2 

.2 

.3 

11.7 

6.3 

5.0 

230-250 

3.9 

2.6 

.1 

.3 

6.9 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

4.4 

1.6 

.3 

.1 

9.1 

6.7 

6.0 

290-310 

2.4 

4.2 

2.4 

.1 

.1  .1 

9.4 

7.4 

6.0 

320-340 

3.0 

3.3 

2.7 

.3 

9.3 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10.0 

//////////// 

TOrCALS 

1  36.3 

36.7 

14.1 

1.8 

.4  .4 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OTERATING  LOCKTIOR  ’A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCBimaB  FRBQUERCy  OF  OCCURRBHCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  «  5  HONTB:  APR  HOURS:  03-05 


HIND  SPEED  IN  ENOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

Tooau. 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

HIND 

(R)  350-010 

4.0 

1.7 

1.3 

.1 

7.1 

5.6 

4.0 

020-040 

2.6 

2.8 

.8 

.2 

6.3 

6.1 

6.0 

050-070 

1.9 

2.6 

1.7 

.2 

6.3 

6.9 

7.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.2 

.8 

.7 

5-? 

6.8 

6.0 

110-130 

2.0 

1.4 

.1 

3.6 

4.1 

4.0 

140-160 

2.4 

1.2 

.3 

4.0 

5.1 

4.0 

(8)  170-190 

3.7 

2.6 

.1 

.2 

6.6 

5.2 

4.0 

200-220 

4.0 

4.0 

2.7 

.2 

10.9 

6.5 

6.0 

230-250 

5.0 

2.2 

.7 

7.9 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

3.1 

4.6 

1.2 

.2 

9.1 

6.2 

6.0 

290-310 

3.3 

1.4 

.2 

.1 

9.1 

6.8 

6.0 

320-340 

3.8 

B 

2.0 

.2 

.1 

10.6 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.7 

//////////// 

TOTALS 

38.0 

33.7 

13.0 

1.9 

.5 

.1 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERKriRG  lOCKTIOH  ’A* 
USAFBXAC,  ASHEVIULB  HC 


PERCEIIIA6B  FREQUEUCY  OP  OCCURRBMCB  SUAFACE  HIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SI^ED 
FROM  aOURLF  OBSERVATIONS 


SCKTIOR  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

HIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KROTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.9 

3.0 

1.8 

.3 

8.0 

7.1 

6.0 

020-040 

1.6 

3.1 

1.4 

.1 

6.2 

6.8 

7.0 

050-070 

2.2 

3.4 

1.4 

.6 

7.7 

7.3 

7.0 

(B)  080-100 

2.4 

3.0 

1.0 

.4 

6.9 

6.9 

6.0 

110-130 

2.7 

1.6 

.2 

4.4 

4.4 

4.0 

140-160 

1.9 

1.2 

.2 

3.3 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

2.0 

2.2 

.7 

.1  .1 

5.1 

6.3 

5.5 

200-220 

2.8 

3.1 

2.7 

.8  .2 

9.6 

8.0 

7.0 

230-250 

3.9 

4.0 

.7 

.1 

8.7 

5.4 

5.0 

(H)  260-280 

2.2 

4.8 

1.7 

.2 

8.9 

6.9 

6.5 

290-310 

2.2 

5.0 

3.7 

.1  .3 

11.3 

8.2 

8.0 

320-340 

3.8 

4.0 

3.0 

.7 

11.4 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

//////////// 

TOTALS 

1  30.6 

38.4 

18.5 

3.4  .6 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPSmTIIIG  LOCKriOR  'A* 
USAFKIHC,  ASHKVHJJB  RC 


■  PBRCERTAGB  PREgUBMCT  OF  OCCURREHCB  SUSFACB  WIIIO  DIBECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRON  aOURLT  OBSERVATIORS 

STAnCH  RIMBERI  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  HONTH:  APR  HOURS:  09-11 


OPKRKriHO  lOCKnCH  'A* 
USAranC,  ASBBVILUt  IR 


PBRCEmASB  FRBQUBRCT  OP  OCCURRERCB  SUKPACB  WIIID  DIKECTIOH  VERSUS  HIND  SPEED 
FKIH  BOURLT  COSERVATIOHS 

SranOR  NUMBER:  724088  STmON  NAME:  DOVER  AFB  DR  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  IRC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnON 

(DBURBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

mg 

2.9 

2.0 

.1 

5.6 

8.4 

8.0 

020-040 

H 

1.9 

.7 

.1 

3.4 

7.3 

8.0 

050-070 

B 

2.4 

1.8 

.6 

6.2 

8.0 

7.0 

(E)  080-100 

1.8 

3.9 

1.3 

.7 

7.7 

7.6 

7.0 

110-130 

2.0 

9.2 

2.7 

.1 

14.0 

7.2 

7.0 

140-160 

1.9 

3.9 

1.1 

.3 

7.2 

7.0 

7.0 

(8)  170-190 

.1 

.4 

.8 

.2  .2 

1.8 

11.9 

12.0 

200-220 

.3 

1.2 

3.3 

2.0  1.1 

8.0 

13  .0 

13.0 

230-250 

.6 

1.7 

3.4 

.2  .4  .1 

6.5 

10.7 

10.0 

(W)  260-280 

1.1 

3.9 

5.0 

.9  .1 

11.0 

9.6 

10.0 

290-310 

.6 

4.7 

8.0 

3.3  .4  .3 

17.4 

11.5 

11.0 

320-340 

.6 

3.9 

4.6 

1.8 

10.8 

10.2 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.4 

nimmm 

TOTALS 

11.8 

40.0 

34.7 

10.3  2.2  .4 

100.0 

9.4 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIOR8  899 


C  -  4  -  35 
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OTBRKTIIie  LOCKTIOII  ’A' 
USAFKXAC,  ASBBIOLLB  HC 


PBRCBIITACB  FREQUERCT  OF  OCCURREMCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SIATIOH  HUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  S  NORTH:  APR  HOURS:  15-17 


HIND  SPEED  IN  RROTS 


DIRBCTIOR  1 
(DEGRBBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

tOTM. 

% 

MBMI 

WIND 

HBDIAR 

WIHD 

(R|  350-010 

.3 

2.8 

1.3 

.3 

4.8 

8.7 

8.0 

020-040 

.3 

1.4 

.2 

.1 

2.1 

7.5 

8.0 

050-070 

.7 

1.3 

1.3 

.4 

3.8 

8.7 

8.5 

(S)  080-100 

1.4 

3.6 

2.0 

.3 

.2 

7.6 

8.0 

8.0 

110-130 

4.2 

10.1 

2.6 

.3 

17.2 

6.7 

6.0 

140-160 

1.0 

4.3 

1.9 

.1 

7.3 

7.4 

7.0 

(8)  170-190 

.2 

.7 

.9 

.7 

.2 

2.7 

11.3 

10.5 

200-220 

.4 

1.8 

4.2 

2.6 

.3 

9.3 

12.3 

12.0 

230-250 

.8 

2.8 

1.7 

.3 

.2 

5.8 

9.5 

9.0 

<W)  260-280 

.4 

3.6 

4.1 

.7 

.1 

8.9 

9.9 

10.0 

290-310 

.8 

6.3 

7.1 

2.2 

.6 

.1 

17.1 

10.6 

10.0 

320-340 

1.4 

3.3 

5.2 

2.0 

.1 

12.1 

10.1 

10.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

TDDUiS 

11.9 

42.0 

32.5 

10.0 

1.7 

.1 

100.0 

9.1 

9.0 

TOTAL  RUMER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  3S 
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oraiwriiia  locktior  ’a* 
OSAFBIAC,  ASHBVIU.E  RC 


PERCBRTABB  FRBQUBRCT  OF  OCCUURBRCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVKTICRS 

STATIOR  HUMBER:  724088  SXATIOH  RANK:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD;  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  M3RIH:  APR  HOURS:  18-20 


DIRECTIOR 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IR 
15-19  20-24  25-29 

KHOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

NBDIAIf 

WIHD 

(R)  350-010 

1.9 

2.1 

.9 

4.9 

6.1 

6.0 

020-040 

.8 

.6 

.7 

.1 

2.1 

7.9 

9.0 

050-070 

1.0 

1.6 

.7 

3.2 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

2.2 

3.7 

1.8 

.2  .1 

8.0 

7.2 

6.5 

110-130 

5.4 

4.4 

1.2 

11.1 

5.4 

5.0 

140-160 

7.4 

5.8 

.3 

13.6 

4.8 

4.0 

(8)  170-190 

3.3 

3.8 

1.2 

.2 

8.6 

5.7 

5.0 

200-220 

1.3 

4.4 

2.0 

.8 

8.6 

8.2 

8.0 

230-250 

2.9 

2.4 

.3 

5.7 

5.0 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

3.6 

1.4 

7.0 

6.9 

6.0 

290-310 

1.9 

4.0 

3.2 

.9  .1 

10.1 

8.7 

8.0 

320-340 

3.1 

5.3 

2.9 

1.0  .4 

12.8 

8.0 

7.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.4 

//////////// 

TOTALS 

33.2 

41.7 

16.6 

3.2  .6 

100.0 

6.4 

6.0 

TDEAI.  HUMBER  OF  OBSERVATIOR8  900 


C  -  4  -  37 
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OPBlWnilO  I^OCKTIOII  -A* 
USAFEIKC,  ASBBVIUB  RC 


PERCBRTA6B  FRBQUBHCy  OF  OCCURRERCB  SURFACE  HIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCM  BOURLT  OBSERVATIORS 


STATIOH  HUffiBR:  724088  STATION  RAHE:  DOVER  AFB  DE 

IST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HORTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRECTIOH 

(DBORBES) 


(R)  350-010 


(B)  080-100 


110-130 


(S)  170-190 


200-220 


230-250 


(«|  260-280 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  HEAR  MBDIAR 

%  WIRD  WIRD 


2.8  3.6 


.6  2.3 


2.4  8.1  8.0 


7.6  4.8 


8.0  8.1 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6.0  //////////// 


36.6  40.7  13.8  2.2 


.6  .1 


100.0  5.8  5.0 


TODO.  RU»ER  OP  OBSERVXriCRS  900 
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OraWTim  UXATICH  'A* 
OSAFRAC,  ASHEVIU.B  HC 


PBRCEmAOB  FSBgUEIICy  OF  OCCURRBUCB  SUItFACB  WIMD  DIRECTIOII  VERSUS  IIIIID  SPEED 
FROM  aoURLT  OBSERVATICRS 

SmiOR  BOMBER:  724088  SXRTIOH  RAHB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UIC:  *  S  MOillB:  APR  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IB  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAR 

MEDIAN 

(DECREES)  1 

« 

WIRD 

WIND 

(H)  350-010 

2.1 

2.8 

1.6 

.2 

.0 

6.7 

7.1 

7.0 

020-040 

1.3 

1.9 

.9 

.1 

4.1 

6.9 

7.0 

050-070 

1.4 

2.4 

1.3 

.3 

.0 

5.5 

7.4 

7.0 

(E)  080-100 

2.0 

3.4 

1.4 

.4 

.1 

7.3 

7.2 

6.0 

110-130 

3.2 

4.5 

1.2 

.1 

8.9 

5.9 

6.0 

140-160 

2.9 

3.1 

.6 

.1 

6.7 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

2.9 

2.8 

.7 

.3 

.1 

6.7 

6.0 

5.0 

200-220 

2.4 

3.1 

2.6 

1.1 

.3  .1 

9.5 

8.7 

8.0 

230-250 

2.8 

2.6 

1.2 

.2 

.1  .0 

6.9 

6.4 

5.0 

(«)  260-280 

1.9 

4.1 

2.4 

.4 

.1 

8.9 

7.8 

7.0 

290-310 

1.8 

4.4 

4.4 

1.2 

.3  .1 

12.2 

9.4 

9.0 

320-340 

2.5 

4.1 

3.3 

1.1 

.1 

11.1 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.6 

//////////// 

TQfZALS 

1  27.2 

39.2 

21.6 

5.5 

1.1  .2 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  BOMBER  OF  (»8BRVATI0H8 

7199 
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OFBmTiire  voaaicm  *a' 
USAFEnC,  ASHBVILU  HC 


PKACaiTAGB  FREguraCT  OF  OCCinWEMCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  BOURLT  (SSBRVATIONS 

SIATICH  NUMBERl  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CAIBOORT  A:  CEILINO  OB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  HITS  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

OB  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1  1--* 

5-9 

10-14 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

Tornu. 

MEAH 

NBDIAH 

(DBSREBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

3.7 

2.6 

.5 

9.1 

7.7 

7-0 

020-040 

2.4 

6.1 

3.0 

.3 

11.8 

7.7 

8.0 

050-070 

3.0 

8.2 

4.8 

1.3 

17.3 

8.1 

8.0 

(B)  080-100 

3.7 

6.5 

3.1 

2.3  .5 

16.1 

8.6 

7.0 

110-130 

4.0 

7.1 

.9 

12.0 

5.7 

6.0 

140-160 

2.1 

1.9 

1.0 

5.0 

6.0 

5.5 

(8)  170-190 

.6 

.8 

.3 

1.7 

6.2 

6.0 

200-220 

1.1 

.7 

.5 

.1 

2.4 

5.9 

5.0 

230-250 

1.1 

1.1 

.1 

2.3 

5.2 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.9 

1.3 

.4 

4.7 

8.3 

8.0 

290-310 

.8 

1.7 

1.5 

.8  .1  .1 

5.0 

9.8 

9.5 

320-340 

1.6 

2.9 

2.8 

.9  .1 

8.3 

8.9 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.5 

//////////// 

TOTALS 

23.8  42.6 

21.8 

6.7  .7  .1 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVmONS 

1002 

C  -  4  -  40 
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VMUABLB 

C*Ut  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  17.3  //////////// 

TcraLS  42.3  30.4  8.9  .7  .1  100.0  4.3  4.0 


TOnU.  miMBER  OF  OBSBRVJtnOHS  930 
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OPRmTIIIG  IiOCKTION  'A* 
OSAFKIAC.  ASBBVILU  RC 


FERCBRTAOE  FREgUBHCY  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIHD  SPEED 
FRCH  BOURtT  OBSERVATIONS 


SIAnOH  NUMBER:  72408S  SIATIOH  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  (X  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HORTB:  HAT  HOURS:  03-05 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEOREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TCfThL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

1.6 

.4 

5.9 

4.2 

3.0 

020-040 

1.2 

1.8 

.5 

3.5 

5.9 

5.0 

050-070 

2.2 

2.2 

1.2 

5.5 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

1.3 

1.2 

.6 

3.1 

5.3 

5.0 

110-130 

2.2 

.6 

2.8 

3.4 

3.0 

140-160 

2.2 

.5 

2.7 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

5.8 

2.2 

1.2 

9.1 

4.7 

4.0 

200-220 

5.8 

6.1 

2.7 

.1 

14.7 

6.0 

6.0 

230-250 

5.5 

2.7 

.2 

8.4 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

5.5 

2.2 

.2 

7.8 

4.1 

3.0 

290-310 

2.7 

1.2 

1.0 

4.8 

5.1 

4.0 

320-340 

4.2 

4.2 

1.1 

.1 

9.6 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.9 

//////////// 

TOTALS 

42.5 

26.5 

9.1 

.2 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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orawriRS  iflCKnoR  -a* 
OSAFBnC,  ASBBV1U.B  RC 


PERCEIIIA6B  FRBQUBIICY  OP  OCCUBREHCB  5<tlRPACK  NIHD  DIRECnON  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SIKriOH  RUmER:  724088  SIATIOR  RAMS:  DOVER  APB  DE 

1ST  TO  OTCr  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
NORTH:  HAY  HOURS:  06-08 


DIRECnCH 

(DB6RBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

RIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

RHDTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.7 

2.3 

1.2 

.1 

6.2 

6.0 

5.0 

020-040 

2.8 

2.8 

.5 

.2 

6.3 

6.0 

5.0 

050-070 

1.9 

2.0 

1.2 

5.2 

6.3 

5.0 

(E)  080-100 

1.2 

1.9 

1.7 

4.8 

7-4 

8.0 

110-130 

3.0 

1.6 

4.6 

4.1 

4.0 

140-160 

3.2 

.6 

3.9 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.9 

1.0 

6.8 

5.7 

5.0 

200-220 

3.1 

5.7 

4.4 

.3 

13.5 

7.6 

7.0 

230-250 

3.3 

4.1 

1.1 

8.5 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

4.3 

3.8 

.6 

8.7 

5.0 

5.0 

290-310 

2.6 

3.2 

1.0 

.1 

6.9 

6.2 

6.0 

320-340 

4.5 

4.7 

1.7 

.8 

11.7 

6.6 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.8 

miiiiimi 

TOTALS 

35.5 

35.6 

14.4 

1.5 

100.0 

3.3 

5.0 

TOTAL  HUHBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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oPEiwTino  LoaaioH  *a* 
USAFETKC,  ASHEVILU  RC 


PERCBimOB  FRBgUBfCr  OF  OCCURREIICB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCN  HOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MQNTB:  MAY  BOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

4.4 

2.4 

.4  .1 

9.2 

7.6 

7.0 

020-040 

1.0 

1.8 

.4 

3.2 

6.3 

6.0 

050-070 

2.2 

2.4 

2.2 

.1 

6.8 

7.0 

7.0 

(E)  080-100 

5.1 

4.1 

1.1 

.2 

10.4 

5.3 

5.0 

110-130 

3.7 

4.6 

.8 

9.0 

5.3 

5.0 

140-160 

2.6 

1.8 

.3 

4.7 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

1.2 

1.2 

1.4 

.2 

4.0 

8.4 

7.0 

200-220 

1.2 

3.8 

4.5 

1.1  .1 

10.6 

9.5 

10.0 

230-250 

2.4 

4.9 

2.0 

.2 

9.6 

7.4 

8.0 

(W)  260-280 

2.6 

4.2 

2.4 

.4 

9.6 

7.4 

7.0 

290-310 

1.5 

4.3 

3.0 

.3  .2 

9.4 

8.3 

8.0 

320-340 

2.3 

4.8 

2.8 

1.1  .1 

11.1 

8.3 

7.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.4 

//////////// 

TOrCRLS 

27.7 

42.3 

23.3 

4.0  .5 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAI.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRKrniO  UXKnGH  ’A* 
nSAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEMTAGB  FRBQUEMCY  OF  OCCURRERCE  SURFACE  WIIID  DIRECTIOH  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIOIS 


SXKTION  NUMBER:  724088  SmiON  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

1.2 

3.0 

1.7 

.4 

6.3 

7.9 

8.0 

020-040 

.8 

2.0 

.8 

3.5 

7.1 

7.0 

050-070 

1.7 

1.7 

.9 

4.3 

5.9 

5.0 

(E)  080-100 

3.3 

5.3 

1.0 

9.6 

5.7 

5.0 

110-130 

4.1 

9.7 

1.8 

.2 

15.8 

6.4 

6.0 

140-160 

.9 

4.2 

.9 

5.9 

6.8 

7.0 

(S)  170-190 

.2 

1.1 

1.1 

.2  .1 

2.7 

10.2 

11.0 

200-220 

2.6 

5.1 

1.1  .3 

9.9 

10.7 

11.0 

230-250 

4.3 

3.4 

.4 

9.6 

8.6 

8.0 

(W)  260-280 

6.3 

3.3 

1.2  .1 

12.2 

8.7 

8.0 

290-310 

4.5 

3.9 

1.0 

10.9 

8.9 

8.0 

320-340 

D 

3.4 

2.6 

.4  .1 

7.7 

8.5 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

TCTEALS 

18.4 

48.1 

26.5 

4.9  .6 

100.0 

7.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  45 


USAFErAC/DS~92/280  -  Faga  98 


OPBRKTIIIG  Ujoaicm  ’A' 
USUBIKC,  ASBBVIUB  HC 


PBRCBITAGB  FREQUBICY  OF  OCCURRBMCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  aOURLT  CBSERVATIORS 

STATIOR  NUHBSRt  724088  STATION  NAME:  DCRTER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

I.8T  TO  UIC:  *  S  MCNTR:  HAY  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DXRBCTIOH  1 
(0B6RBB8)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOEM. 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

1.0 

2.2 

1.2 

.4 

4.7 

7.9 

8.0 

020-040 

1.0 

1.7 

.9 

.3 

3.9 

7.7 

7.0 

050-070 

.8 

.8 

.8 

2.3 

6.9 

7.0 

(E)  080-100 

3.0 

1.6 

.6 

5.3 

4.7 

4.0 

110-130 

7.1 

9.7 

2.7 

.3 

19.8 

6.1 

6.0 

140-160 

4.1 

7.1 

.5 

11.7 

5.5 

6.0 

(S)  170-190 

.2 

.5 

1.1 

.3 

2.2 

10.9 

12.0 

200-220 

.4 

2.5 

5.6 

1.5 

10.0 

11.0 

ll.O 

230-250 

1.2 

5.2 

3.7 

.2 

10.2 

8.5 

8.0 

(N)  260-280 

1.6 

6.6 

2.8 

.2 

11.2 

7.5 

7.0 

290-310 

1.3 

4.8 

3.1 

.9 

10.1 

8.5 

8.0 

320-340 

.6 

4.2 

2.3 

.6 

7.7 

8.7 

8.0 

VARIABU 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.0 

//////////// 

Tcnaos 

22.3 

46.9 

25.3 

4.7 

100.0 

7.5 

7.0 

TOIAI.  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OrawriRG  lOCKTIOH  'A*  PBRCQRACB  FRBQUBNCT  OF  OCCURREIIC8  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIHO  SPEED 

USAPBIAC,  ASBEVILLE  RC  FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NIDBER:  724088  STATION  HAHE:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONIB:  MAT  SOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnON 

(DBCTEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

mi 

1.0 

4.7 

6.2 

5.5 

020-040 

H 

.2 

.2 

2.4 

6.9 

6.5 

050-070 

.4 

.1 

2.8 

6.8 

6.5 

(E)  080-100 

B 

1.0 

.1 

5.1 

6.3 

6.0 

110-130 

M 

1.2 

13.3 

4.7 

4.0 

140-160 

8.0 

6.4 

.2 

14.5 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

4.5 

2.9 

1.9 

.2 

9.6 

6.0 

5.0 

200-220 

3.7 

5.9 

2.9 

.3 

12.8 

6.9 

6.0 

230-250 

B 

3.8 

.5 

8.8 

5.0 

4.0 

(W)  260-280 

2.5 

.1 

.1 

6.2 

4.7 

4.0 

290-310 

Bj 

n 

1.3 

.1 

7.3 

7.0 

6.0 

320-340 

H 

B 

.6 

.4 

5.7 

6.5 

5.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.7 

//////////// 

TOTALS 

41.0 

39.2 

11.3 

1.4  .1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 


C  -  4  -  47 
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OPBIWnilO  MCKTIOH  'A* 
USAFETAC,  ASHBVIUB  RC 


PBRCERTAOB  FREQUBICy  OF  OCCURRBICB  SURFACE  HIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURDT  OBSERVATIONS 

nATIOR  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  OB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UIC;  *  5  MONIB:  MAT  BOURS:  21-23 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DBOREES)  I  %  WIND  WIND 


annwriira  iocktioh  *a* 
mAmnc.  ashbvills  hc 


PBRCBIITA6B  FRBQUBRCT  OF  OCCUHRBIKB  SURFACE  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BUURLT  OBSBRVATIGRS 


SXMnOII  EUmBR:  724088  STWION  RAHB:  DOVER  AFB  DB 

LST  ID  DTC:  *  5 


PBRIGD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTE:  MAT  HOURS:  ALL 


(8)  170-190 


(«)  260-280 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9.6  //////////// 


34. S  38.0  15.7  2.3 


100.0  5.7  6.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OB8ERVATIGHS  7439 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Paga  102 


oPEiwniia  u>cmoii  *a* 
nSAFBraC,  ASBBVILLB  IIC 


PKMJBH'IAGB  FRBQUSNCT  OP  OCCUKRBRCK  SURFACE  NIND  DIRBCTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FRQH  BOURLT  OBSERVATIOHS 

STATIOH  RUMKR:  724088  STATION  lUHE:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  CF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  HORIH:  MAY  HOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
ABD/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

OlRBCriON  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOIKL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIHD 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

1.9 

1.2 

.4 

7.3 

6.0 

4.0 

020-040 

3.2 

7.4 

2.3 

.6 

13.5 

7.1 

7.0 

050-070 

3.2 

7.5 

5.5 

.1 

16.4 

7.7 

8.0 

(E)  080-100 

6.2 

5.6 

3.0 

.4 

15.2 

6.0 

5.0 

110-130 

8.5 

2.9 

.8 

12.2 

4.1 

3.0 

140-160 

3.5 

1.9 

.1 

5.5 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

1.6 

2.4 

.4 

4.3 

6.0 

6.0 

200-220 

1.6 

1.9 

.7 

4.2 

5.8 

6.0 

230-250 

1.0 

1.3 

.2 

2.5 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.3 

.6 

.2 

2.2 

5.1 

4.0 

290-310 

1.0 

.8 

.4 

.1 

2.3 

6.9 

5.0 

320-340 

1.9 

1.8 

1.3 

.5 

5.5 

7.5 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.0 

//////////// 

TOTALS 

1  36.8 

36.0 

16.1 

2.0  .1 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  836 

C  -  4  -  50 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Pag*  103 


orautmic  loancR  -a* 
OSAFEnC,  ASBBVILLB  MC 


paMantTAOB  frequbrcy  of  occuiuaiicB  surfacb  wiim  diracx'ioh  versus  wind  speed 

FROM  BOUia,T  (SSERVAXIOMS 


SIXriOR  miSBR:  7240S8  STATIOH  KMIB:  DOVER  AFB  DE 

L8T  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORTB:  JUR  SOURS:  00-02 


WIRD  SPEED  IH  KROTS 


DIRECnOH  1 
(DBGRBB8)  | 

1 

5-9  10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

meah 

WIRD 

MBDIAR 

WIND 

(R)  350-010 

3.8 

1.7 

.4 

.1 

.2 

6.2 

5.5 

4.0 

020-040 

2.8 

1.9 

.2 

4.9 

4.7 

4.0 

050-070 

.2 

1.4 

.4 

2.1 

6.9 

6.0 

(S)  080-100 

.7 

.2 

.2 

1.1 

5.0 

3.5 

110-130 

1.1 

.4 

.2 

1.8 

4.9 

4.0 

140-160 

4.2 

.6 

.1 

4.9 

2.9 

2.0 

(8)  170-190 

8.6 

3.2 

.9 

.2 

12.9 

4.4 

3.0 

200-220 

9.7 

6.2 

1.9 

.4 

20.2 

5.4 

5.0 

230-250 

8.6 

4.9 

.4 

13.9 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

3.4 

1.8 

.4 

5.7 

4.7 

4.0 

290-310 

2.0 

1.6 

.4 

4.0 

5.1 

4.5 

320-340 

3.8 

2.6 

.1 

6.4 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.9 

//////////// 

TOTALS 

48.9 

28.5 

5.6 

.7 

.2 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  900 


C  -  4  -  51 
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OPBrnTiM  voaaicm  *a*  pgucBirtAGB  frbqueucy  of  occurrercb  surface  hind  dirbctioh  versus  wind  speed 

USAFBIAC,  ASHEVILU  RC  FROM  HOURLT  OBSERVATIORS 

STATIGII  mjHBBR:  724088  SIATIOR  RAHB:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 


LSI  TO  UIC:  *  5  HONTB:  JUR  HOURS:  03-05 

WIRD  SPEED  IR  KHOTS 


DIRRCTIOR 

(DBGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOT/iL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.8 

2.1 

.3 

7.2 

4.4 

4.0 

020-040 

2.9 

2.4 

.2 

5.6 

5.0 

4.0 

050-070 

.9 

1.2 

.3 

2.4 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

.4 

.9 

.2 

1.6 

6.1 

6.0 

110-130 

1.6 

.8 

2.3 

4.0 

4.0 

140-160 

2.7 

.3 

3.0 

2.6 

2.0 

(S)  170-190 

5.7 

1.8 

.1 

7.6 

3.6 

3.0 

200-220 

8.2 

8.0 

2.0 

.1 

18.3 

5.6 

5.0 

230-250 

7.6 

5.0 

.1 

12.7 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

4.4 

2.3 

.1 

6.9 

4.0 

4.0 

290-310 

2.3 

1.3 

.7 

4.3 

5.0 

4.0 

320-340 

4.1 

2.6 

.4 

7.1 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21-0 

//////////// 

TOTALS 

45.6 

28.7 

4.4 

.1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  900 


C  -  4  -  52 
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orawrim;  uxxnai  *a’ 

OSAraTK:,  ASBBVIUJt  RC 


PSBCBimBB  FSEgUBRCy  OP  OCCURRBIKB  StnVACB  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSBRVATIORS 

SEKTIOH  NUISBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MORIS:  JUR  SOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IS  EROTS 


'>IRBCnOII  1 
(DEGRESS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEA2I 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.8 

3.9 

1.3 

.1 

8.1 

6.4 

6.0 

020-040 

2.2 

2.1 

1.0 

5.3 

6.1 

5.5 

050-070 

1.2 

2.9 

.9 

.1 

5.1 

6-7 

7.0 

(B)  080-100 

B 

.3 

3.1 

5.9 

6.0 

110-130 

B 

.1 

2.7 

4.5 

4.0 

140-160 

2.4 

1.0 

3.4 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

3.6 

1.3 

.2 

5.1 

3.9 

3.0 

200-220 

5.0 

6.3 

3.2 

.4 

15.0 

6.9 

7.0 

230-250 

5.5 

5.9 

1.6 

.2 

13.1 

5.7 

6.0 

(W)  260-280 

4.2 

5.0 

.8 

10.0 

5.3 

5.5 

290-310 

2.8 

3.3 

1.2 

7.3 

6.2 

5.0 

320-340 

4.2 

5.8 

1.6 

11.6 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

40.1 

12.2 

.7 

.1 

100.0 

5.2 

6.0 

TCTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  899 


C  -  4  -  53 


USAFBTAC/DS— 92/280  -  Paga  106 


oreiwniic  LOCHTion  *a* 
USAFSnC,  ASHBVILLB  IIC 


PBRCBIITACB  FREQUBIICr  OF  OCCURRBICB  SUBFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  BOURLI  OBSERVATIONS 


STATiai  mjHBER:  72408B  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB 

LSI  TO  UIC:  ♦  5 


(R)  350-010 
020-040 
050-070 

(E)  080-100 
110-130 
140-160 

(S)  170-190 
200-220 
230-250 

(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HONTB:  JUR  BOORS:  09-11 


8.0 

7.7 

8.0 

13.1 

7.1 

7.0 

12.2 

6.2 

6.0 

11.1 

8.3 

8.0 

9.8 

7.9 

8.0 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2.7  //////////// 

30.5  46.6  17.3  2.5  .  2  100.0  6.5  6.0 

TOTAL  NUHBBR  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  54 
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orauTnra  iocatioh  -a- 
USAFBnC,  ASHKVIUJI  HC 


PBRCERTAGB  FRBQUEItCT  OF  OCCURRENCK  SURFACE  mND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSBIVATIONS 


STATION  HUMBER;  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  JUH  BCURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  ENOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

2.3 

2.0 

.4 

6.4 

7.8 

7.5 

020-040 

.7 

1.4 

.3 

2.4 

6.1 

6.0 

050-070 

2.2 

1.8 

.7 

4.7 

5.4 

5.0 

(R)  080-100 

2.8 

4.9 

.3 

8.0 

5.3 

5.0 

110-130 

5.9 

10.4 

1.3 

17.7 

5.7 

6.0 

140-160 

2.6 

2.8 

1.2 

6.6 

6.0 

5.0 

(S)  170-190 

.6 

1.2 

.6 

2.3 

6.7 

7.0 

200-220 

B 

2.8 

3.1 

.3 

7.3 

8.9 

9.0 

230-250 

H 

4.9 

2.8 

.2 

9.0 

8.0 

8.0 

(W)  260-2*0 

B 

6.1 

4.1 

.4  .1 

13.3 

8.0 

8.0 

290-310 

BM 

3.3 

.3 

12.4 

7.8 

8.0 

320-340 

B 

B 

2.8 

.9 

9.1 

8.9 

8.5 

VJUUABLB 

C3UH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.7 

//////////// 

TOTALS 

24.5 

49.6 

22.5 

2.5  .1 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATICNS  900 
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OPSmTIlia  LOCKTIOH  'A- 
U3AFBIAC,  ASHBVILLB  IIC 


PERCBRTAOB  FREQUEHCY  OF  OCCUHSERCB  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLT  OBSERVATIONS 


8IATI0H  NUHBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  ae  RECCaU):  DEC  81  -  NOV  91 
HOHTH:  JUN  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

RBOVS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

I.l 

2.7 

1.4 

.3 

.1 

5.7 

8.6 

8.0 

020-040 

.3 

.8 

.4 

1.6 

7-2 

6.5 

050-070 

.4 

1.3 

.3 

.1 

2.2 

6.7 

6.5 

(E)  080-100 

.9 

1.7 

.3 

2.9 

6.1 

6.0 

110-130 

6.1 

11.4 

1.4 

19.0 

5.9 

6.0 

140-160 

4.9 

8.3 

.a 

14.0 

5.6 

6.0 

(S)  170-190 

.0 

.9 

1.2 

2.7 

7.9 

9.0 

200-220 

.8 

3.5 

3.6 

.2 

8.1 

8.8 

9.0 

230-250 

1.6 

S.b 

3.6 

.3 

11.0 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

2.0 

6.7 

3.0 

.6 

.1 

12.3 

8.1 

8.0 

290-310 

2.0 

5.2 

3.1 

.3 

10.7 

7.8 

8.0 

320-340 

2.0 

4.1 

2.2 

.2 

8.6 

7.6 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

TOTALS 

22.7 

52.3 

21.3 

2.0 

.1 

.1 

100.0 

7.1 

7-0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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USAFETAC/DS— 92/280  -  Pag*  109 


crawTiHo  ux»Tiaii  *a* 

USAFEEAC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCBIICAGB  FREQUBRCY  C3F  OCCURRBMCB  SURFACE  WIRD  DIRECTICH  VERSUS  NIND  SPEED 
FROH  BCXIRLy  OBSERVATICHS 


SIKriOR  HUMBER:  724088  STATIOH  HAHB:  DOVER  APB  DE 

LST  TO  UTC:  4  S 


PERIGO  OF  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 
HOHTH:  JUI  HOURS:  18-20 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

HIHD  SPEED  IH  KHOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

HEOIAH 

WIHD 

(H)  350-010 

2.1 

1.1 

.9 

.3 

4.4 

6.5 

5.5 

020-040 

1.3 

.7 

.3 

2.3 

4.9 

3.0 

050-070 

.8 

1.7 

.6 

3.0 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

1.3 

.7 

.2 

2.2 

4.8 

4.0 

110-130 

5.0 

3.0 

.1 

8.1 

4.1 

4.0 

140-160 

9.3 

5.9 

.3 

15.6 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

3.9 

4.2 

1.0 

9.1 

5.6 

5.0 

200-220 

2.8 

7.0 

3.1 

12.9 

D 

7.0 

230-250 

6.7 

5.2 

.6 

12.4 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

4.0 

3.3 

.6 

.2 

8.1 

5.0 

5.0 

290-310 

2.3 

2.4 

.6 

.1 

.1 

5.6 

6.0 

5.0 

320-340 

3.9 

3.4 

.2 

.1 

7.7 

5.3 

4.0 

VARIABU 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

//////////// 

TOTALS 

43.4 

38.6 

8.5 

.6 

.2 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

900 

C  -  4  -  57 
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OPEmTIRO  lOCKTIOR  'A* 
U8AFEXAC,  ASBBVILLB  RC 


FERCERTAGE  FREQUERCY  OF  OCOIRRERCB  SURFACE  HIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SFEBD 
FRCH  BOURLI  OBSBRVATIORS 


SranCR  RUHBER:  724088  STATICH  RAMS:  DOVER  APB  DE 

LST  ID  UIC:  *  S 


FERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MOMTB:  JUR  HOURS:  21-23 


WIRD  SFESO  IR  KROTS 


DIRBCTIOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

NBAII 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

1.9 

.4 

.2 

4.3 

6.2 

6.0 

020-040 

1.6 

1.4 

.1 

3.1 

4.8 

4.5 

050-070 

.8 

1.7 

.8 

3.2 

6.6 

6.0 

(E)  080-100 

.8 

1.2 

.3 

2.3 

6.0 

5.0 

110-130 

2.5 

.3 

.1 

2.9 

2.8 

2.0 

140-160 

6.9 

2.2 

9.1 

3.2 

3.0 

(8)  170-190 

11.1 

4.9 

1.3 

. 

17.4 

4.4 

4.0 

200-220 

7.0 

10.5 

1.4 

19.0 

5.7 

6.0 

230-250 

7.0 

3.2 

.2 

10.5 

4.1 

3.5 

(W)  260-280 

4.3 

1.1 

.4 

5.9 

3.7 

3.0 

290-310 

2.6 

.3 

.7 

3.6 

4.7 

3.5 

320-340 

1.7 

2.2 

.4 

.1 

4.5 

6.0 

6.0 

VJUUABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.2 

//////////// 

TOTALS 

48.1 

30.9 

6.1 

.3 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVniORS  897 


C  -  4  -  58 


U8AFBTAC/DS~92/280  -  Fags  111 


OPEmraiO  UXATIOH  'A' 
USAFBEAC.  ASBKVIU,B  RC 


PBRCBIIIA6B  FRBQUBIICT  OP  OCCURRERCB  SUAFACB  WIND  DUffiCnoil  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSBRVATIGHS 


StMlOn  miHBER:  724088  STAIIOH  imMB:  DOVER  APB  DB 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HORIH:  Jim  HOURS:  ALL 


HIRD  SPEED  IS  KNOTS 

DIRBCnOH  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65  TOTAL  HEAR  HBDIAR 


(DEGREES)  I 


(R)  350-010 


(E)  080-100 


(8)  170-190 


(W)  260-280 


WIRD  WIRD 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9 . 3  //////////// 


37.6  39.3  12.3  1.3 


100.0  5.3  5.0 


TOTAL  RUHBKR  OF  OBSERVATIONS  7196 
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OPBIWnilS  LOCKTIOH  ’A* 
OSAFBnC,  ASBEVIUB  MC 


PERCBmAOK  FREQUBICT  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  IfIRD  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLX  CBSERVATIORS 

STATICR  NUMBER:  7240S8  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  HGRTB:  JUN  BOURS:  ALL 


CnBOONX  A:  CBILINO  68  200  BUT  LESS  TBAN  1500  FEET  WITB  VISIBILITT  88  1/2  NILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITT  CE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TBAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITB  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTIOH 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTKL 

NBAII 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.5 

3.5 

.4 

7.3 

5.4 

5.0 

020-040 

3.5 

3.5 

.9 

7.8 

5.6 

5.0 

050-070 

2.4 

7.1 

3.8 

13.3 

7.5 

8.0 

(R)  080-100 

2.0 

4.4 

1.5 

7.8 

6.8 

7.0 

110-130 

5.5 

4.2 

.2 

9.9 

4.4 

4.0 

140-160 

9.1 

3.1 

.4 

12.6 

3.7 

3.0 

(8)  170-190 

4.0 

1.3 

.7 

6.0 

4.5 

3.0 

200-220 

3.1 

2.9 

.4 

6.4 

4.9 

5.0 

230-250 

1.8 

.9 

.4 

3.1 

4.6 

3.0 

(W)  260-280 

1.5 

1.6 

.2 

3.3 

5.2 

5.0 

290-310 

.9 

.5 

.9 

2.4 

6.2 

5.0 

320-340 

1.8 

1.6 

1.3  .2  .2 

5.1 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.0 

//////////// 

TOTALS 

39.1 

34.6 

10.9  .4  .2 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

548 

C  -  4  -  60 
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oramriiio  uxatncai  *a* 

OSAnnC,  ASHBVIUK  HC 


PBRCBIITAOB  FHBQUEIICT  OP  OCCURKBRCB  SUBFACX  WIM)  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  KNIRLT  <»SBRVATIGRS 


SnvnOR  ROMBBR:  7240M  STATIOR  RMS:  DOVER  APB  DE 

JST  TO  OTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MORIB:  JUI.  SOURS:  00-02 


DIRBCnOR 

(DBORBESI 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  68  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.8 

1.5 

.4 

4.7 

4.5 

4.0 

020-040 

1.1 

1.1 

.1 

2.3 

4.9 

5.0 

050-070 

.4 

1.2 

.4 

2.0 

6.7 

7.0 

(E)  080-100 

.8 

.2 

1.0 

4.2 

3.0 

110-130 

1.6 

.4 

2.0 

3.2 

3.0 

140-160 

4.4 

.9 

5.3 

2.9 

2.0 

(S)  170-190 

5.7 

2.2 

.2  .5 

8.6 

4.7 

4.0 

200-220 

8.8 

9.7 

1.2  .1 

19.8 

5.2 

5.0 

230-250 

4.5 

12.5 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

m 

1.4 

5.4 

3.5 

3.0 

290-310 

2.6 

1.3 

.2 

4.1 

4.2 

4.0 

320-340 

2.7 

2.7 

.1 

5.5 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.9 

//////////// 

TOTALS 

42.9 

26.9 

2.8  .6 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  RUNBER  OP  OBSERVATIGRS  930 

C  -  4  -  61 
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onmniis  uxnticm  *a* 
uaiurmc,  mbkvilu  ik 


PBRCBRIMB  FRBQUBICy  OF  OCCUKREHCR  SURPACB  MIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  Wim)  SPEED 
FROM  BOURLT  CBSERVKriORS 

STAnOH  mMBBRt  724088  SIATIOH  RAMS:  DOWER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROW  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MORTB:  JTJL  BOURS:  03-05 


DIRBCTIOR 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

Toiau* 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.8 

1.4 

.4 

6.7 

*  1 

3.0 

020-040 

2.3 

.9 

.4 

3.5 

4.7 

4.0 

050-070 

1.1 

2.3 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

.2 

.1 

1.5 

3.8 

3.5 

110-130 

.4 

.1 

2.3 

3.5 

3.0 

140-160 

2.9 

1.0 

.1 

4.0 

3.6 

3.0 

(8|  170-190 

5.6 

1.1 

.2 

6.9 

3.5 

3.0 

200-220 

5.6 

6.8 

1.1  .4 

13.9 

5.7 

5.0 

230-250 

7.2 

4.9 

.2 

12.4 

4.2 

4.0 

(«)  260-280 

4.5 

1.7 

6.2 

3.5 

3.0 

290-310 

2.7 

1.6 

4.3 

3.6 

3.5 

320-340 

4.7 

2.9 

.1 

7.7 

4.3 

4.0 

VMUABU 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.4 

//////////// 

TDIAU 

44.4 

24.0 

2.7  .4 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  ROWER  OF  OBSERVAnOMS 

930 

C  -  4  -  62 
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OPBMTIIIO  UXATIOn  *A* 
DSAFRAC.  MBEVILLB  RC 


PBRCBHXABR  FRBQUBIICT  OF  OCCtIRRBRCR  SORFACB  WIID  DIRBCTIOH  VERSUS  NIHD  SPEED 
mON  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SXmOR  mimBR:  724088  STATION  RMC:  DOVER  APB  K  PERIOD  OF  RBOraS:  DEC  81  -  NOV  91 

liST  TO  UTCl  *  5  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


DIRBCTIOH 

(DBOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

3.3 

.5 

8.0 

4.9 

4.0 

020-040 

2.9 

2.0 

.9 

5.8 

5.4 

4.5 

050-070 

2.2 

2.5 

.4 

5.1 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.1 

.1 

2.7 

4.8 

3.0 

110-130 

1.3 

1.2 

.2 

2.7 

D 

5.0 

140-160 

3.1 

.8 

3.9 

3.1 

3.0 

(8|  170-190 

3.9 

2.9 

.1 

6.9 

4.2 

4.0 

200-220 

4.1 

6.8 

2.4  .2 

13.4 

6.4 

6.0 

230-250 

4.0 

6.7 

.9 

11.5 

5.6 

6.0 

(W}  260-280 

4.9 

4.0 

.2 

9.1 

4.4 

4.0 

290-310 

2.8 

3.3 

.2 

6.3 

5.0 

5.0 

320-340 

5.4 

4.0 

.5 

9.9 

4.7 

4.0 

VARIABU 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.7 

//////////// 

TOTALS 

40.2 

38.6 

6.4  .2 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  63 
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OFElWniie  LOCniON  *A*  PERCBHUGB  FREgUSlICT  OT  CXX:URREIICB  SURFACE  NIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 

USAFBIAC.  ASHBVILLB  RC  FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 

SnnaH  HUMBERs  FESOSS  STRTIOR  RAMEs  cover  AFB  DE  period  op  record:  dec  81  -  ROV  91 

LST  TO  UTCt  *  5  HOHIfl!  JUL  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IN  KROtS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OS  65 

TOfEKL 

% 

NEMI 

wim} 

MBDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

4.1 

4.7 

.6 

9.5 

5.5 

6.0 

020-040 

3.8 

3.8 

.5 

8.1 

5.2 

5.0 

050-070 

3.0 

3.3 

.8 

7.1 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

3.1 

3.5 

.2 

6.9 

5.1 

5.0 

110-130 

3.9 

2.6 

.4 

6.9 

4.6 

4.0 

140-160 

l.S 

1.3 

.1 

3.2 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

1.7 

1.6 

.3 

3.7 

5.1 

5.0 

200-220 

3.2 

3.6 

2.8  .4 

10.2 

7.1 

6.0 

230-250 

3.5 

5.6 

2.3  .2 

11.8 

6.5 

6.5 

(W)  260-280 

3.7 

6.3 

1.5 

11.5 

6.1 

6.0 

290-310 

2.5 

3.3 

1.4  .1 

7.3 

6.3 

6.0 

320-340 

3.8 

5.1 

1.5  .2 

10.5 

6.1 

6.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

TOTALS 

1  38.1 

45.1 

12.4  .9 

100.0 

5.6 

6.0 

lOXKL  rniNBER  OF  OBSKRVaTXOIIS 

930 

C  -  4  -  64 
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OPBMtrilia  tOCKTlOR  -A- 
mmtuc.  AsaBviu.1  rc 


PBRCSRrMR  FRBQUBRCT  OP  OCCUMONCS  SURPIICB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
non  BOURLT  (nSERVXnORS 


NiniOH  HUWERt  72408S  8TRTIOH  RRHB:  DOVER  RFB  DB 

1ST  TO  UTCt  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


triND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOM 

(DBGHEB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1 

m 

■n 

6.3 

5.7 

6.0 

020-040 

B 

D 

■ 

4.2 

5.1 

5.0 

050-070 

B 

2.7 

.3 

6.0 

4.8 

4.5 

(E)  080-100 

3.4 

4.2 

.5 

.1 

8.3 

5.2 

5.0 

110-130 

6.2 

9.1 

1.5 

16.9 

5.7 

6.0 

140-160 

2.3 

4.2 

.1 

6.6 

5.3 

5.0 

(8)  170-190 

B 

1.3 

.6 

.3 

3.3 

7.2 

6.0 

200-220 

H 

2.5 

2.6 

.8 

6.8 

9.4 

9.0 

230-250 

B 

5.5 

3.0 

.1  .1 

10.3 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

3.5 

6.8 

1.5 

.4 

12.3 

6.6 

6.0 

290-310 

1.7 

5.1 

1.9 

.1 

8.8 

7.2 

7.0 

320-340 

1.8 

4.8 

1.6 

.1 

8.4 

6.8 

6.5 

VARIAHU 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

TOTALS 

30.0 

51.4 

14.4 

1.9  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOnU,  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  6S 
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OREmniR  uxtmoH  -a* 

DSAFRAC,  ASHKVnU  AC 


pBScames  FAsguBRCir  of  occurrercb  surface  wimo  oirectior  versus  wind  speed 

FRCH  BOURLT  OBSERVATIORS 


nmOH  HUMBER:  724088  STATIOI  HAME:  DOVER  AFB  DE 

I.ST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORIB:  JUL  HOURS:  15-17 


DIHECTIOR 

(DBOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IH 
20-24  25-29 

KHCSTPS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TC3TAL 

% 

MEM 

WIND 

median 

WIND 

(H)  350-010 

2.2 

3.4 

.4 

.1 

6.1 

5.9 

6.0 

020-040 

1.4 

2.2 

.1 

3.7 

5.1 

5.0 

050-070 

1.4 

1.5 

.4 

3.3 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

2.5 

2.5 

.3 

5.3 

4.9 

5.0 

110-130 

7.5 

10.6 

.8 

18.9 

5.3 

5.0 

140-160 

4.1 

7.7 

1.2 

13.0 

5.7 

6.0 

(8)  170-190 

1.3 

2.0 

1.0 

.1 

4.4 

6.8 

6.0 

200-220 

1.3 

3.3 

2.4 

1.9 

8.9 

9.8 

9.0 

230-250 

1.4 

5.3 

3.2 

.8 

10.6 

8.5 

8.0 

(«|  260-280 

1.6 

6.3 

2.0 

10.0 

6.9 

7.0 

290-310 

1.7 

3.2 

1.9 

.2 

7.1 

7.4 

7.0 

320-340 

1.7 

3.9 

1.2 

.1 

.1 

7.0 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

TOTALS 

28.1 

51.9 

14.9 

3.2 

.1 

100.0 

6.5 

6.0 

TODU.  HUMBER  OF  OBSERVATtOHS  930 


C  -  4  -  66 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Paga  119 


orawruiG  ux»Tioii  *a* 
vamac.  asbeviuj:  rc 


PERCBimiGB  FRBQUERCT  OP  OCCURRBIKB  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FKM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmiON  HUHBER:  724088  STATION  NAIS:  DOVER  APB  DB 

LST  ID  UTCt  *  9 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


NINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnCH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTM. 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

1.8 

.1 

.1 

4.6 

4.6 

3.0 

020-040 

1.5 

.4 

.4 

2.4 

4.4 

3.0 

050-070 

1.2 

1.0 

.5 

.1 

2.8 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

B 

.2 

3.0 

4.8 

4.0 

110-130 

B 

H 

.2 

9.2 

4.2 

4.0 

140-160 

.1 

15.2 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

B 

.8 

9.5 

4.9 

4.5 

200-220 

4.6 

8.1 

2.8 

.6 

16.1 

6.9 

7.0 

230-290 

4.5 

6.1 

1.1 

.1 

11.8 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

3.5 

2.2 

.2 

.1 

6.0 

4.5 

4.0 

290-310 

1.6 

1.7 

.5 

.1 

.1 

4.1 

H 

6.0 

320-340 

3.2 

2.9 

.6 

6.8 

■ 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.5 

//////////// 

IDEALS 

45.0 

37.4 

7.4 

1.1 

.1  .1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  <»SBRVATTCNS  930 


C  -  4  -  67 


USAPETAC/DS— 92/280  -  Pag*  120 


opBiwniia  uxKttaH  *a* 

USAFKTAC.  ASBBVUIB  RC 


PERCBnACS  PREQUBRCy  OF  OCCUKREMCB  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FRGN  eOURLT  OBSERVATIONS 


STATIGII  NUHBBRs  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  RECCHU):  DEC  81  -  NOV  91 
HONTR:  JUL  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IN  ENOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

1.1 

.1 

3.7 

3.9 

4.0 

020-040 

.9 

.2 

.3  .1 

1.5 

5.9 

4.0 

050-070 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

5.0 

4.5 

(E)  080-100 

1.6 

.4 

.3 

2.4 

4.2 

3.5 

110-130 

2.9 

.6 

3.5 

3.1 

2.0 

140-160 

9.2 

2.0 

11.3 

3.0 

2.0 

(S)  170-190 

10.4 

4.1 

.9  .1 

15.5 

4.1 

3.0 

200-220 

8.1 

11.0 

2.0 

21.1 

5.5 

5.0 

230-250 

6.6 

3.5 

1.0 

11.1 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

2.4 

1.7 

.1  .1 

4.3 

4.4 

4.0 

290-310 

1.4 

.4 

.2 

2.0 

4.3 

3.0 

320-340 

2.2 

1.9 

.2 

4.3 

5.2 

4.5 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.2 

//////////// 

TOIAL8 

1  49.3 

27.9 

5.2  .2  .1 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUHBBR  OF  OBSERVKnONS  930 

C  -  4  -  68 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Pag*  121 


OPEiWriIlO  UXATIOR  'A' 
USAFRK,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBin'AGE  FRBQUBKCT  OP  OCCURREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aoURLt  OBSERVATIONS 

SimOR  NUmBR:  724088  STATION  RRME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  HONTB:  JUL  BOURS:  ALD 


DiRBcnon 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

2.6 

.4 

.0 

.0 

6.2 

5.0 

4.0 

020-040 

2.0 

1.6 

.4 

.0 

3.9 

5.1 

4.5 

050-070 

1.7 

1.8 

.4 

.0 

3.8 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.6 

.3 

.0 

3.9 

4.9 

4.0 

110-130 

3.8 

3.6 

.4 

7.8 

4.9 

5.0 

140-160 

4.8 

2.8 

.2 

7.8 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

4.3 

2.4 

.5 

.1 

7.3 

4.7 

4.0 

200-220 

4.6 

6.5 

2.2 

.6 

13.8 

6.5 

6.0 

230-250 

4.6 

5.3 

1.5 

.1  .0 

11.5 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

3.5 

3.8 

.7 

.1 

8.1 

5.4 

5.0 

290-310 

2.1 

2.5 

.8 

.1  .0 

5.5 

6.0 

6.0 

320-340 

3.2 

3.5 

.7 

.1 

aO 

7.5 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.8 

//////////// 

TonUaS 

39.8 

38.0 

8.5 

1.1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  69 


USAFBTAC/DS— 92/280  -  Pag*  122 


OPBmTIIIG  IXKKriOH  'A' 
USAFEIAC,  ASHBVXLU  RC 


PERCERTACB  FREQUERCY  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 

STATIOR  RUMBER:  7240S8  STATIOR  RAHE:  D(WER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  TO  VIC:  *  5  MOirra:  JUL  HOURS:  ALL 


CMTBOORY  A:  CBILIN6  6B 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS). 
ARD/OR 

6E  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TSAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIH6 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTIOR  { 

1 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KRCTTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.1 

3.4 

.3  .2 

6.9 

5.1 

5.0 

020-040 

2.5 

2.9 

1.4  .2 

6.9 

6.3 

6.0 

050-070 

3.2 

5.4 

1.8 

10.4 

6.3 

6.5 

(B)  080-100 

2.6 

3.5 

1.4 

7.5 

6.1 

6.0 

110-130 

6.4 

3.4 

.6 

10.4 

4.3 

4.0 

140-160 

6.0 

2.6 

8.6 

3.6 

3.5 

(S)  170-190 

5.1 

1.7 

6.7 

3.4 

3.0 

200-220 

3.2 

2.9 

.6  .2 

6.9 

5.4 

5.0 

230-250 

2.0 

2.8 

.6 

5.4 

5.5 

6.0 

(W)  260-280 

1.5 

1.1 

.5  .2 

3.2 

5.7 

5.0 

290-310 

1.4 

.8 

.3  .2 

2.6 

5.7 

4.0 

320-340 

4.0 

2.0 

.3 

6.3 

4.1 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.1 

//////////// 

TOTALS 

1  41.0 

32.5 

7.8  .6  .4 

100.0 

4.1 

4.5 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  652 

C  -  «  -  70 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Paga  123 


OPBlWriira  lOCKTlON  *A' 
USAFBCK,  ASBEVUiB  RC 


PBRCEltXMB  FRBQUBRCy  OP  OCCUBPEMCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 


8TATIOH  RUHBBR:  724088  STATIOR  RHMB:  DOVER  AFB  DB 

larr  to  utc:  *  s 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HORTB:  AUG  HOURS:  00-02 


WIRD  SPEED  IH  KROTS 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAN 

HIND 

(R)  350-010 

3.4 

.6 

.2 

4.3 

3.4 

2.5 

020-040 

3.0 

1.2 

.3  .1 

4.6 

4.5 

3.0 

050-070 

1.1 

1.6 

.6  .2 

3.5 

7.1 

6.0 

(B)  080-100 

1.4 

.3 

.3  .1 

2.2 

5.3 

3.0 

110-130 

1.5 

.1 

1.6 

2.3 

2.0 

140-160 

2.4 

.1 

2.5 

2.3 

2.0 

(S)  170-190 

7.6 

3.4 

.3 

11.4 

4.0 

4.0 

200-220 

8.8 

7.7 

1.6 

18.2 

5.1 

5.0 

230-250 

6.7 

3.9 

10.5 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

3.3 

1.1 

4.4 

3.4 

3.0 

290-310 

2.6 

.8 

3.3 

3.6 

4.0 

320-340 

4.4 

1.7 

.1 

6.2 

3.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.2 

//////////// 

TOTALS 

46.2 

22.5 

3.4  .4 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  RUNBBR  OP  OBSERVATIORS  930 


C  -  4  -  71 


USAFBTAC/DS— 92/280  -  Pag*  124 


OPEmTIRB  lOCATIOR  *A* 
USHFBnC,  ASBEVlUf  RC 


PBRCERTAGB  FREQUBRCT  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOil  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOIIS 

sranon  RWOER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  OB  PERIOD  OP  RECCNU):  DEC  81  -  NOV  91 

LSI  TO  UIC:  *■  5  HOHTfl:  AUS  SOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DBCREB8) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEH)  IN  KNCrrS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIRD 

MBDIAR 

WIND 

(N)  350-010 

5.6 

1.9 

.4 

8.0 

4.0 

3.0 

020-040 

4.4 

2.5 

.3  .4 

7.6 

4.8 

3.0 

050-070 

1.2 

.9 

.8  .1 

2.9 

6.5 

7-0 

(E)  080-100 

.8 

.6 

.3 

1.7 

5.9 

6.5 

110-130 

1.0 

.1 

1.1 

2.4 

2.0 

140-160 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

(S)  170-190 

5.2 

2.0 

7.2 

3.7 

4.0 

200-220 

5.7 

7.7 

.8 

14.2 

5.2 

5.0 

230-250 

6.0 

3.3 

.2 

9.6 

3.8 

4.0 

(«)  260-280 

3.9 

.2 

4.1 

2.8 

2.5 

290-310 

3.5 

1.2 

.1 

4.8 

3.7 

4.0 

320-340 

6.8 

1.3 

8.1 

3.1 

3.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.7 

//////////// 

TOTAU 

1  46.1 

21.7 

2.9  .5 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVKnONS 

930 

C  -  4  -  72 


USAF1TAC/D8~92/2B0  -  Paga  125 


orawrnra  uxatioh  -a- 
USAFBXK,  ASBKV1I.LB  HC 


PERCBinASE  FRBQVEIKrY  OF  OCCURRBNCB  SURFACE  WIND  DIRECnOR  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  aOURLT  OBSERVATIOHS 

SmiOH  HDHBER:  724088  STATIOH  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  TO  UTC:  *  S  MORIH:  AUG  BOURS:  06-08 


VARIABLE 

CAW  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  19.7  //////////// 

TOEAL8  39.9  33.5  6.5  .2  .2  100.0  4.0  5.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIOHS  930 


C  -  4  -  73 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Pag*  126 


OPERKTIRO  lOCKriOR  'A' 
USAFETAC,  ASBBVmS  RC 


PEMBnAGB  FRBQUBICr  OP  OCCURRERCB  SURFACB  MMD  DIRBCTIOM  VERSUS  HIND  SPEED 
FRCN  SOURLY  OBSERVATIORS 


STAnOH  HUHBER:  724088  STATIOR  SAME:  DOVER  APB  DE 

L8T  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MCinS:  AUG  SOURS:  09-11 


DIRBCTIOM 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  IR  EROIS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

lonu. 

% 

HEMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(M)  350-010 

3.1 

6.0 

1.9 

.2 

11.3 

6.6 

6.0 

020-040 

3.3 

3.3 

1.0 

.2 

7.8 

5.9 

5.0 

050-070 

4.4 

3.5 

.9 

.1 

8.9 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

3.4 

3.4 

.8 

.1 

7.7 

5.3 

5.0 

110-130 

3.8 

2.8 

.2 

6.8 

4.6 

4.0 

140-160 

2.6 

1.9 

4.5 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

1.6 

2.0 

.5 

4.2 

5.8 

5.0 

200-220 

1.7 

5.3 

1.8 

.2 

9.0 

7.3 

7.0 

230-250 

3.1 

5.2 

1.5 

.1 

9.9 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

3.2 

3.5 

.4 

7.2 

5.1 

5.0 

290-310 

3.4 

3.2 

.3 

7.0 

5.0 

5.0 

320-340 

3.5 

5.3 

1.6 

.2 

10.6 

6.3 

6.0 

VMOABU 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

TOTALS 

37.1 

45.4 

10.9 

.9 

.2 

100.0 

5.5 

5.0 

TOXM. 

miMBBR  OF  GeSBRVWnOIIB 

930 

C  -  4  -  74 
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OPKRKTIira  UXATIGH  ‘A’ 
USAFSnC,  ASBBVIU.K  HC 


PBRCBHTASB  FRBQUERCT  OP  OOCUlWBIKS  SURFACE  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  WHO)  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SXATIOH  iniHBBR:  724088  StATIOR  RAIS:  DOVER  AFB  OR 

1ST  TO  UXC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  l«0V  91 
NORTH:  AUO  HOURS:  12-14 


WIRD  SPEED  IR  KHOIS 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.4 

4.9 

2.4 

.1 

10.9 

6.6 

6.0 

020-040 

2.3 

2.0 

.4 

4.7 

5.2 

5.0 

050-070 

2.7 

2.2 

.6 

5.5 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

5.4 

2.0 

.1 

.1 

7.6 

4.2 

4.0 

110-130 

7.3 

10.6 

.4 

18.4 

5.1 

5.0 

140-160 

3.1 

5.2 

.4 

8.7 

5.4 

5.0 

(8)  170-190 

1.1 

1.8 

.6 

3.5 

6.6 

7.0 

200-220 

1.2 

5.1 

3.4 

.1 

9.8 

7.9 

8.0 

230-250 

2.3 

3.9 

1.6 

7.7 

6.7 

7.0 

(W)  260-280 

2.0 

4.2 

1.6 

7.8 

6.5 

6.0 

290-310 

1.8 

4.3 

.6 

6.8 

6.0 

6.0 

320-340 

1.9 

3.8 

1.1 

.2 

7.0 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

//////////// 

TOTALS 

34.5 

50.0 

13.2 

.5 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  RUNBER  OF  OBSERVATIOHS  930 


C  -  4  -  75 
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OPBRATIIIS  UXKriOH  *A* 
OSAFEmC,  M8SVIUJ!  RC 


PBRCBTEAGB  PREgUBRCY  OP  OCCURRHICB  SURPACB  WIRO  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
PKM  BOURLT  OBSERVATIORS 


STAnOH  RUDER:  724088  SIATIOH  RAHE:  DOVER  APB  DE 

Ur  TO  UlCt  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HCHTB:  AUO  HOURS:  15-17 


WIRD  SPEH)  iR  mors 


DIRBCTIOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTU. 

% 

HEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.0 

4.5 

.9 

7.4 

6.0 

6.0 

020-040 

2.3 

1.4 

.8 

4.4 

5.4 

4.0 

050-070 

1.7 

2.4 

.5 

4.6 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

2.7 

1.7 

.2 

4.6 

4.6 

4.0 

llU-iJO 

10.2 

9.7 

.4 

20.3 

4.7 

4.0 

140-160 

6.2 

8.9 

.8 

15.9 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

.8 

1.5 

1.1  .2 

3.5 

7.9 

9.0 

200-220 

.5 

4.3 

3.8 

8.6 

9.0 

9.0 

230-250 

1.4 

4.7 

2.2 

8.3 

7.2 

7.0 

(«)  260-280 

1.6 

4.3 

.5 

6.5 

6.2 

6.0 

290-310 

1.9 

3.5 

1.1  .3 

6.9 

6.8 

6.0 

320-340 

1.2 

4.2 

.9  .3 

6.6 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.4 

//////////// 

IDEALS 

32.5 

51.1 

13.2  .8 

100.0 

5.9 

6.0 

lOEAI.  RUHBBR  OF  CBSERVATIORS  930 
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ornwriHO  uxATion  -a* 
aSARnC,  ASBBVILLB  IIC 


PBRCnilAaB  FRBQUEIKT  OP  OOCURRENCS  SURPACR  WIHD  DIRBCTICR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  KXIRLT  OBSERVATIGMS 


SncriOR  RUISBR:  724088  STATIOII  HAMB:  DOVER  AFB  DB 

I8T  TO  UTC:  *  5 


PERICO  OF  RECORD:  DEC  61  -  MOV  91 
MnilB:  AUO  SOURS:  18-20 


DlRBCnOH 

(DMRBBS) 

1 

5-9 

WIRD  8PBBD  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOEAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MBDIAR 

WIRD 

(R)  3S0-010 

3.5 

1.7 

.3  .2 

5.8 

4.6 

4.0 

020-040 

2.2 

1.1 

.6 

3.9 

4.9 

4.0 

050-070 

1.1 

1.3 

.5  .1 

3.0 

6.4 

5.5 

(E)  080-100 

1.4 

1.6 

.1 

3.1 

4.6 

5.0 

110-130 

5.8 

1.0 

6.8 

3.0 

3.0 

140-160 

15.7 

4.9 

.1 

20.8 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

7.0 

4.1 

.5 

11.6 

4.3 

3.5 

200-220 

4.2 

6.9 

1.9 

13.0 

6.1 

6.0 

230-250 

4.5 

2.3 

.1 

6.9 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

4.1 

1.0 

5.1 

3.3 

3.0 

290-310 

1.6 

.9 

.2 

2.7 

4.5 

4.0 

320-340 

2.6 

2.3 

.4  .1 

5.4 

5.4 

5.0 

VARIABU 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOTALS 

1  53.7 

29.1 

4.7  .3  .1 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  RUNBER  OF  OBSBRVATICHS 

930 

C  -  4  -  77 
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OramTINB  UXUaiOH  *A*  PKWCBWXACI  FREOUSIICr  OP  OCCUMREIICK  8URFACB  WIIID  OIRBCTION  VERSUS  NIRO  SPEED 

OSAPSnC,  ASHEVnU  EC  FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 


SranoR  HUMBER:  724068  STRTICH  RHHEt  DOVER  APB  DB 

L8T  TO  OTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  BOV  91 
MOUTH:  AUO  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOR  1 
(DBOREBS)  1 

1-4 

5-9 

WIBD  SPEED  IH  KRCTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAM 

WIND 

MBDIAH 

WIND 

(R)  3SO-O10 

2.7 

.6 

.4 

3.8 

3.7 

3.0 

020-040 

1.7 

1.6 

.6 

4.0 

5.5 

5.0 

050-070 

1.5 

1.7 

.5  .1 

3.9 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

1.4 

.5 

.2 

2.2 

4.6 

4.0 

110-130 

2.0 

.0 

2.8 

3.4 

2.0 

140-160 

4.2 

1.1 

5.3 

3.2 

3.0 

(8)  170-190 

13.3 

5.6 

.1 

19.0 

3.7 

3.0 

200-220 

8.6 

7.7 

.9 

17.2 

4.8 

4.5 

230-250 

4.9 

3.1 

.2 

8.3 

4.1 

4.0 

(W)  260-200 

3.7 

.4 

.2 

4.3 

3.6 

3.0 

290-310 

1.4 

.1 

1.5 

2.6 

2.0 

320-340 

2.4 

1.6 

4.0 

4.3 

4.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.9 

iiiiiiiimi 

TOTALS 

1  47.8 

24.8 

3.1  .1 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVJUriOKS 

930 

C  -  4  -  78 
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OmWriM  IflCKTIQH  -H’ 
OBUranC,  MBBVIU.K  RC 


PBRCBinnSS  rMQUBICt  OP  OCCimmCB  SUPPACS  WIHD  DIRBCnOR  VERSUS  WIRD  SPRBD 
PROM  KXIRLT  (MSSRVKTICMS 


nmoH  Hwant  t240ss  shoioh  must  dovsr  rfb  db 

IST  10  UTCt  *  5 


PERIOD  OP  RBCMD:  DEC  81  -  ROV  91 
MOHIB:  AUO  BOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 

DIRBCnOR  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65  TOTAL  HEAR  HEDIAR 


(W)  260-280 


VARIABLE 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  15.0  //////////// 


42.2  34.8  7.1  .4 


100.0  4.3  5.0 


TOTAL  RUMBER  OP  O88BRVATI0R8  7440 


C  -  4  -  79 
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oPBmniia  iocatioii  'A*  fercbriagb  FUEguBwct  of  occurrercb  surfacb  whid  dirbctioii  versus  wird  speed 

USAFBIAC,  ASSBVILU  HC  FRGH  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SXRTIOH  HUMBERt  724088  STATIOI  RJMBt  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LST  TO  UR:  *  S  HORTB:  AUG  SOURS:  ALL 

CMBOORT  A:  CBILISa  Ot  200  BUT  LESS  TBAB  1500  FEET  WITS  VISXBILITr  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ABD/OR 

VISIBILITT  CE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TEAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRG  GE  200  FEET. 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DlRECnOH  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TO'CM. 

MEAR 

MBDIAR 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIRD 

WIRD 

(R)  350-010 

5.4 

4.2 

.6 

.2 

10.4 

5.0 

4.0 

020-040 

5.9 

6.8 

2.7 

.8 

16.2 

6.4 

6.0 

050-070 

3.0 

9.1 

4.7 

.5 

17.2 

7.7 

7.0 

(E)  080-100 

2.3 

2.3 

1.7 

.5 

6.6 

7.3 

7.5 

110-130 

1.5 

1.1 

2.6 

4.3 

4.0 

140-160 

3.2 

.3 

3.5 

2.1 

2.0 

(8)  170-190 

2.0 

.8 

.3 

3.0 

4.3 

3.5 

200-220 

4.1 

3.9 

.3 

8.3 

4.8 

5.0 

230-250 

4.2 

2.9 

7.1 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.7 

.5 

2.1 

3.1 

2.5 

290-310 

2.0 

.5 

.2 

2.6 

3.1 

3.0 

320-340 

3.5 

.9 

.2 

4.5 

3.8 

3.5 

VMIUBU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.9 

//////////// 

IOIAL8 

38.8 

33.3 

10.5 

2.0 

.2 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  662 
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orawTnra  ux»tioii  ’a* 
USAPEXAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCSRASB  FHEQUEHCT  OP  OCCURRBIICS  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOH  NUHBER:  724088  STATION  NMB:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnON 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.9 

3.0 

1.0  .1 

9.0 

5.2 

4.0 

020-040 

2.4 

2.9 

.9  .1 

6.3 

6.0 

5.0 

050-070 

2.0 

1.4 

.3  .1 

3.9 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

.7 

1.1 

.2  .1 

2.1 

5.9 

5.0 

110-130 

1.0 

.4 

.1 

1.6 

4.1 

3.5 

140-160 

1.7 

1.0 

.1 

2.8 

4.0 

3.0 

(S)  170-190 

6.9 

3.1 

.1 

10.1 

3.9 

3.0 

200-220 

8.2 

5.9 

.9  .4 

15.4 

5.0 

4.0 

230-250 

4.7 

2.6 

7.2 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

2.4 

1.2 

3.7 

3.7 

4.0 

290-310 

1.4 

1.2 

.2 

2.9 

4.9 

4.5 

320-340 

5.1 

2.8 

.6 

8.4 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.6 

//////////// 

TOTALS 

41.4 

26.6 

4.4  .8 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS  900 
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orawniw  locKTioN  -h- 
USAFSnC,  ASBBVIUB  KC 


PBRCBimGB  FREQUBICr  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  HIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  aOURLT  OBSERVATIONS 


SnnOH  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HONTB:  SEP  SOURS:  03-0S 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOEM. 

% 

MEMI 

WIND 

MS)  IAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.4 

3.4 

.8 

13.7 

4.0 

3.0 

020-040 

2.9 

3.6 

.9 

.1 

7.4 

6.0 

6.0 

050-070 

.9 

1.9 

.2 

.2 

3.2 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

1.7 

.7 

.1  .1 

2.6 

5.3 

4.0 

110-130 

1.1 

.2 

1.3 

3.3 

3.5 

140-160 

2.1 

.7 

.1 

2.9 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

5.4 

2.3 

.2 

8.0 

3.8 

3.0 

200-220 

7.1 

4.4 

1.1 

.3 

13.0 

5.2 

4.0 

230-250 

5.1 

2.2 

7.3 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

4.0 

.3 

4.3 

3.0 

3.0 

290-310 

1.8 

.8 

.3 

2.9 

4.8 

3.0 

320-340 

5.8 

2.0 

.1 

7.9 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.4 

//////////// 

TOTALS 

47.3 

22.5 

3.7 

.7  .1 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBlWriliO  LOCKnOR  'A* 
USAFBtAC,  ASBBVIUJI  RC 


PBRCBIfrAGB  FRBQURHCT  OF  OCCUI&EHCE  SURFACB  MIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  milD  SPEED 
FROH  aoURLT  OBSSRVATIORS 

RIKTIOR  RUNBER:  724088  STATIOR  RAIS:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

1ST  TO  UTC:  *  5  HOHTH:  SEP  HOURS:  06-08 


DIRECnOH 

(■SCREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIHD  SPEED  IH  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

HIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.3 

3.9 

1.2 

.1 

.2 

12.8 

5.0 

4.0 

020-040 

4.7 

5.6 

2.1 

.2 

.1  .1 

12.8 

6.5 

6.0 

050-070 

2.1 

1.4 

.8 

.1 

4.4 

5.9 

5.0 

(B)  080-100 

.9 

1.2 

.1 

2.2 

5.0 

5.0 

110-130 

.9 

.4 

1.3 

3.2 

2.5 

140-160 

.9 

.4 

1.3 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

4.3 

2.2 

.1 

6.7 

4.3 

4.0 

200-220 

5.3 

4.6 

1.6 

.1 

11.6 

5.5 

5.0 

230-250 

4.7 

3.9 

.6 

.2 

9.3 

5.1 

4.5 

(W)  260-280 

2.8 

2.1 

4.9 

4.1 

4.0 

290-310 

2.1 

1.3 

.7 

4.1 

5.5 

4.0 

320-340 

6.3 

3.6 

.4 

.1 

10.4 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

C3UM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.1 

//////////// 

TOTALS 

42.3 

30.6 

7.6 

.7 

.4  .1 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL 

RUMBER  OF  OBSERVATIORS 

900 
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OPERATIRG  LOCKTION  'A'  PKRCEWTAGB  FRBQIIBIICr  OP  OCCURRENCE  SURFACE  NIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBBVILLB  NC  FROH  TCURLT  OBSERVATIONS 

STATION  RUHBBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DS  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  S  HOHTB:  SEP  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KRCTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.8 

5.0 

3.0 

.6 

12.3 

7.1 

7.0 

020-040 

2.9 

5.8 

2.9 

.6  .1 

12.2 

7.4 

7.0 

050-070 

4.1 

5.9 

1.3 

.1 

11.4 

6.0 

6.0 

(E)  080-100 

3.1 

3.8 

.9 

7.8 

5.5 

5.0 

110-130 

2.7 

2.3 

.2 

5.2 

4.5 

4.0 

140-160 

1.2 

1.7 

.1 

3.0 

5.4 

6.0 

(S)  170-190 

.7 

2.0 

.7 

3.3 

7.2 

8.0 

200-220 

1.8 

3.4 

2.9 

.2 

8.3 

7.8 

8.0 

230-250 

3.7 

4.4 

3.2 

.4 

11.8 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

1.7 

4.0 

1.2 

.1 

7.0 

7.1 

7.0 

290-310 

2.2 

1.9 

1.6 

.1  .1 

.1 

6.0 

7.7 

6.0 

320-340 

2.7 

3.6 

1.7 

.1 

8.0 

6.6 

6.5 

VARIABLE 

CAIit 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.6 

//////////// 

TCnALS 

1  30.6 

43.8 

19.7 

2.1  .2  .1 

.1 

100.0 

6.5 

6.0 

totwu  IVUKBBR  OF  OBSSRVKTXOIIS 

900 

C  -  4  -  84 
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PBRCnnASB  FREQUBRCY  OF  OCCURBEHCB  SURFACE  WIND  DIRECnOR  VERSUS  HIND  SPEED 
FKIH  aOURLT  OBSERVATIONS 

NTmON  NWBBR:  724088  smiON  NM«:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTCi  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


DIRBCnCN 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MSAIf 

WIND 

MBDlAir 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

4.4 

1.8 

.4  .2 

8.7 

7.6 

7.0 

020-040 

2.8 

3.8 

m 

8.4 

6.5 

6.0 

050-070 

3.2 

4.3 

8.6 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

D 

1.2 

.1 

10.7 

5.5 

5.0 

110-130 

.8 

13.8 

5.3 

5.0 

140-160 

.7 

5.4 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

.6 

3.2 

6.0 

6.0 

200-220 

m 

3.0 

2.7 

.8 

7.8 

8.6 

9.0 

230-250 

m 

D 

1.8 

.1 

8.2 

7.0 

7.0 

(H)  260-280 

1.8 

1.9 

.3  .1 

8.4 

7.4 

7.0 

290-310 

2.1 

H 

1.8 

.3 

7.6 

7.2 

7.0 

320-340 

B 

1 

D 

.2  .1 

7.7 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

Illinium 

TOTALS 

29.3 

48.7 

17.9 

2.2  .3  .1 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  aBSBRVATIONS 

900 

OPERKTING  lOCATION  ’A* 
OSAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


C  -  4  -  8S 
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OPERATIIIG  IXXrKTIOII  ’A’  PBRCBHTACB  FREgUBICY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVIUB  RC  FROH  HOURLY  CBSERVATIORS 

STMTIOR  NUMBER:  724088  STATIOH  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


WIRD  SPEB)  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

Tonu. 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.7 

4.2 

1.8 

9.7 

6.0 

6.0 

020-040 

1.8 

1.9 

.8 

4.4 

5.9 

5.5 

050-070 

2.4 

2.8 

.2 

5.4 

4.9 

5.0 

(E)  080-100 

2.7 

2.0 

1.3 

.1 

6.1 

5.9 

5.0 

110-130 

9.2 

12.0 

1.0 

22.2 

5.1 

5.0 

140-160 

5.2 

6.8 

.9 

.1 

13.0 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

.7 

.3 

.8 

.1 

1.9 

8.2 

9.0 

200-220 

1.2 

3.4 

2.3 

.1 

7.1 

8.0 

8.0 

230-250 

1.4 

4.4 

1.6 

.2 

7.7 

7.5 

8.0 

(W)  260-280 

1.9 

3.3 

1.0 

.1 

6.3 

6.4 

6.0 

290-310 

1.3 

3.9 

2.2 

.2 

7.7 

7.9 

7.0 

320-340 

1.8 

3.1 

.8 

.2 

.3 

6.2 

7.4 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

//////////// 

TonUiS 

33.3 

48.1 

14.7 

1.1 

.3 

100.0 

6.1 

6.0 

TOCAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPEiWTIllS  LOCKTiaR  'A* 
UaAFBXAC.  ASBKVILLB  RC 


PBRCEmnSB  FRBQUEIICr  OP  OCCmaSIKS  SURFACE  MISD  DIRECnOR  VERSUS  HIHD  SPEED 
PHIH  BOURLT  OBSERVATIOMS 


SntnOR  RUNBER:  724088  STATIOR  RARE:  DOVER  APB  DE 

L8T  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
NORTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.1 

1.9 

.6 

.1 

7.7 

4.6 

4.0 

020-040 

1.4 

1.0 

.7 

3.1 

5.8 

5.0 

050-070 

.7 

1.7 

.6 

.1 

3.0 

7.4 

8.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.4 

.9 

.1 

4.4 

5.4 

5.0 

110-130 

4.0 

2.1 

.1 

6.2 

4.0 

4.0 

140-160 

14.3 

4.1 

.4 

18.9 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

6.3 

2.6 

1.0 

.2 

10.1 

4.6 

4.0 

200-220 

3.9 

5.9 

1.0 

10.8 

5.8 

6.0 

330-290 

3.2 

2.0 

5.2 

4.0 

4.0 

(W)  260-380 

3.6 

.8 

4.3 

3.2 

3.0 

290-310 

2.3 

1.0 

.4 

.2 

4.0 

5.3 

4.0 

330-340 

m 

2.2 

.9 

.3 

7.6 

5.6 

4.0 

VARIAHU 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.7 

//////////// 

TOTALS 

50.9 

26.7 

6.6 

.9 

.1 

100.0 

4.0 

4.0 

TcnnL 

RUHBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPElWniR  UX»TIOII  'A* 
USAFRAC,  ASHBVIUB  HC 


PBRL'BWTAOE  FRBQUHIcr  OF  OCCURRBMCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  BOURLT  OBSERVATIONS 


8TATI0II  NUMBER:  724088  STATIOH  NMfS:  DOVER  AFB  DE 

LOT  TO  UIC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MOirtB:  SEP  BOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEeREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEMI 

WIND 

MEDIAll 

Win) 

(N)  350-010 

mga 

.6 

.1 

5.7 

4.8 

4.0 

020-040 

m 

2.1 

.8 

.2 

4.2 

7.3 

7.5 

050-070 

2.3 

1.6 

.9 

4.8 

5.5 

5.0 

(E)  OSO-100 

2.1 

1.2 

.6 

.2 

4.1 

5.5 

4.0 

110-130 

1.9 

1.0 

.2 

.1 

3.2 

4.5 

4.0 

140-160 

5.0 

.3 

.2 

5.6 

3.1 

3.0 

(8)  170-190 

11.3 

2.9 

.6 

.1 

14.9 

3.8 

3.0 

200-220 

6.3 

5.7 

1.4 

.2 

13.7 

5.5 

5.0 

230-250 

4.2 

1.7 

.3 

6.2 

4.2 

3.0 

(W)  260-280 

2.4 

1.0 

.1 

3.6 

3.8 

3.0 

290-310 

1.7 

1.0 

.2 

2.9 

4.6 

4.0 

320-340 

3.3 

2.9 

.4 

.1 

6.8 

5.3 

5.0 

VARIABU 

CALM 

iiiiimininimnimiiniiiinimimiiiiiminiiniiiimimmmiii 

24.4 

//////////// 

IDTRLS 

45.3 

22.7 

6.3 

1.0 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOBS  900 
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orawriHo  uxATioii  -a* 
nSAFRAC,  A8HBVILLB  RC 


PBRCBIITAGB  FREQUBRCT  OP  OCCURRENCB  SURFACE  WIIIO  DIRBCnOI  VERSUS  WIIO}  SPEED 
FROM  EDURLT  (»SERVAnOHS 

8XRTI0R  HUIBER:  7240S8  STATIOR  RMei  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTCl  *  S  MONTH:  SEP  HOURS:  AU. 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

IffiAlf 

MEDIAN 

(DBOMEES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.0 

3.4 

1.3 

.2 

.1 

9.9 

5.5 

5.0 

020-040 

2.5 

3.3 

1.4 

.2 

.0  .0 

7.4 

6.5 

6.0 

050-070 

2.2 

2.6 

.7 

.1 

5.6 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.0 

.7 

.1 

.0 

5.0 

5.5 

5.0 

110-130 

3.3 

3.3 

.3 

.0 

6.9 

4.8 

5.0 

140-160 

4.1 

2.2 

.3 

.0 

6.6 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

4.6 

2.1 

.5 

.1 

7.3 

4.5 

4.0 

200-220 

4.4 

4.5 

1.7 

.3 

11.0 

6.1 

6.0 

230-250 

3.6 

3.2 

.9 

.1 

7.9 

5.5 

5.0 

(W|  260-280 

2.6 

2.1 

.5 

.1 

.0  .0 

5.3 

5.3 

5.0 

290-310 

1.9 

1.8 

.9 

.1 

.0  .0 

4.7 

6.5 

6.0 

320-340 

3.9 

3.0 

.8 

.1 

.1 

7.9 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.6 

//////////// 

TOTALS 

40.3 

33.5 

10.0 

1.4 

.2 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPKIWTIIIO  LOCMIOH  *A’ 
OSHFBraC,  AS8BVILLB  RC 


FERCBinnaB  FBBQUBRCX  of  OCCUFRERCS  StIRFKCB  HIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  RIRD  SPEED 
FRON  BOURLI  OBSBRVniORS 

SimOR  RUORR:  724068  SIRTIOH  RAKE:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  RCV  91 

LST  TO  urc:  *  5  HORTH:  SEP  BOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CBILIR8  GB 

VISIBILITT 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  HITB  VISIBILITT  OS  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AID/(»t 

CB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITB  CEILIR6 

6E  200 

FEET. 

DIRBCTIOR 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  ENOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAR 

MEDIAR 

(DBBRBBS)  1 

% 

WIND 

WIRD 

(R)  350-010 

5.8 

4.8 

1.4 

.1  .3 

12.4 

5.9 

5.0 

020-040 

4.9 

8.2 

3.5 

.6  .3  .1 

17.7 

7.4 

7.0 

050-070 

2.4 

5.1 

2.5 

.7 

10.7 

7.5 

6.5 

(B)  080-100 

1.7 

2.0 

1.7 

.6  .1 

6.1 

8.1 

7.0 

110-130 

1.4 

1.6 

.7 

.1 

3.8 

6.1 

5.0 

140-160 

2.8 

3.2 

.6 

6.6 

5.6 

5.0 

(8)  170-190 

3.2 

1.3 

.3 

4.8 

4.2 

3.0 

200-220 

4.1 

4.1 

.4 

8.6 

5.0 

5.0 

230-250 

2.8 

3.4 

.3 

6.5 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

.8 

1.1 

.3 

.1 

2.4 

6.6 

6.0 

290-310 

1.3 

.8 

.1  .1 

.1 

2.5 

8.6 

5.0 

320-340 

3.0 

2.4 

1.1 

.3  .1 

6.9 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiimumiiiiimimiiiiiiimiiimimiimmniiimnimmu 

10.9 

//////////// 

TODOS 

34.2  38.0 

12.8 

2.5  .8  .2  .1 

.1 

100.0 

5.7 

6.0 

TDDU  RUWER  OF  CB8BRVATI0R8 

708 
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oraiuiniia  ucktich  *a'  PEmsimiaB  frbqubiict  op  occurkbmcb  suhfacb  win)  dirbctioh  versus  wind  speed 

USRPBXM:,  MHEVIU.B  RC  FKM  BCXIRLT  <»SERVRTICHS 


SCRTIOR  EWBER:  724088  SIWIOH  miSl  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UIC:  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HORIH:  OCT  SOURS:  00-02 


WniD  SPEED  IS  KNOTS 


DIRECTION 

(DSeSEBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAH 

WIND 

(H)  350-010 

4.8 

3.3 

1.6 

9.8 

5.4 

5.0 

020-040 

1.2 

2.7 

1.6 

5.5 

7.1 

7.0 

050-070 

.9 

1.5 

2.0 

4.4 

7.8 

8.0 

(E)  080-100 

1.0 

.6 

1.6 

6.3 

4.0 

llO-UO 

.6 

.3 

1.0 

3.7 

4.0 

140-160 

2.5 

1.1 

.1 

3.7 

3.9 

4.0 

(8)  170-190 

7.2 

2.3 

.3 

9.8 

3.8 

3.0 

200-220 

6.5 

6.6 

.8 

13.8 

5.1 

5.0 

230-250 

3.2 

2.4 

.5 

6.1 

5.2 

4.0 

(«)  280-280 

3.5 

2.4 

.6 

6.6 

4.5 

4.0 

290-310 

4.3 

2.6 

.8  .1 

7.7 

5.2 

4.0 

320-340 

3.0 

2.3 

.5 

5.8 

4.9 

4.0 

VMUABU 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.3 

//////////// 

TDDOS 

38.7 

27.5 

9.4  .1 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTM.  NUMBER  OF  OB8ERVRTIOR8  930 
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oPBmnira  LocMnoH  'a* 
mmac,  asbbvillb  rc 


PBRCBHTAIS  FREQUBRCY  OF  OCCURRBRCE  SUKFACB  WIHD  DIRECIIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  BOURLT  CBSERVATIOHS 


SnnOH  mMBBR:  7240S8  SIATICH  RAMB:  DOVER  AFB  DB 

L8T  TO  UTCl  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HORTB:  OCT  HOURS:  03-05 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


OIRBCnOR 

(DBORBBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTKL 

% 

HEAH 

WIHD 

MEDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

5.2 

2.3 

1.9  .2 

9.6 

5.6 

4.0 

020-040 

2.4 

3.9 

2.5  .1 

8.8 

7.1 

7.0 

050-070 

.9 

1.0 

1.2 

3.0 

7.3 

8.0 

(B)  080-100 

.8 

.3 

.5 

1.6 

6.6 

5.0 

110-130 

.8 

.8 

.1 

1.6 

5.1 

5.0 

140-160 

.9 

1.3 

2.2 

4.8 

5.0 

(8)  170-190 

7.1 

2.5 

.2 

9.8 

3.7 

3.0 

200-220 

5.6 

4.5 

.6 

10.8 

4.6 

4.0 

230-250 

B 

2.8 

.2 

6.9 

4.5 

4.0 

<W)  260-280 

B 

D 

.1 

5.6 

3.8 

3.0 

290-310 

m 

1.3 

7.1 

6.2 

6.0 

320-340 

B 

3.4 

.3  .1 

8.4 

4.6 

4.0 

VARIABUt 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.5 

//////////// 

IDEALS 

38.5 

27.9 

6.8  .5 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  RWSBR  OF  08SBRVATIORS  930 
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OPBRMIira  UKATIOR  *A* 
USAFKnC,  ASBEVIU2  IK 


PBRCBRnSB  FRBgUERCT  OF  OCCURSBUCB  SOHPACB  WIHD  DIRECTICH  VERSUS  WIND  SPEED 
FKM  BOURLT  OBSERVXTIOHS 


SEKTIOH  milBBR:  724088  SIKTIOR  lOHE:  DOWER  APR  DE 

LST  ID  OTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 
MOIIIH:  OCT  HOURS:  06-08 


DIRECnOR 

(DEGREES) 


(R)  350-010 


(E)  080-100 


(S)  170-190 


NIRD  SPEED  IM  KRDIS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  8E  65  TOTAL  HEAR  MEDIAR 

%  WIRD  HIRD 


200-220 


(W)  260-280 


320-340 


7.3  3.2  2.3 


2.2  3.7  2.0 


.9  2.3 


1.4  1.1 


5.9  2.4 


4.6  4.3 


3.3  3.4 


3.5  3.7 


2.5  3.9  1.8 


13.5  5.8 


8.2  7.5 


3.5  7.0  7. 


1.8  4.6  3. 


1.9  3.6  3. 


2.6  4.8 


8.6  4.1  3. 


9.8  5.1  5. 


7.0  5.0  5. 


7.2  4.6 


8.3  6.3 


9.9  5.5  5. 


CAM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  17.6  //////////// 


39.1  32.3  9.3  1.1  .4  .1 


100.0  4.5  5.0 


TOTAL  RUHBBR  OP  OBSERVATIORS  930 
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OPEmTIRS  lOCmOH  'A* 

osAFsnc,  Aaaxvuu  rc 


PBRCHITAGB  FRBQUBICT  OF  OCCURRERCB  SURFACR  WIHD  DIRBCIIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NOMBBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HONTH:  OCT  SOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KRCTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.7 

4.7 

3.3 

.6 

.3  .1 

12.8 

7.9 

7.0 

020-040 

2.5 

4.7 

3.3 

.4 

11.0 

7.6 

7.5 

050-070 

2.5 

3.4 

1.9 

.2 

8.1 

6.9 

6.0 

(B)  080-100 

1.9 

.5 

.3 

2.8 

4.8 

3.5 

110-130 

2.4 

2.3 

.1 

4.7 

5.0 

4.5 

140-160 

1.9 

1.8 

.2 

4.0 

4.9 

5.0 

(S)  170-190 

1.2 

2.7 

.6 

.4 

4.9 

6.9 

6.0 

200-220 

4.0 

5.7 

3.Z 

.5 

.1 

13.5 

7.4 

7.0 

230-250 

B 

m 

.3 

8.2 

8.2 

7.5 

(W)  260-280 

H 

m 

.1 

5.8 

6.7 

6.0 

290-310 

B 

3.7 

10.1 

8.7 

9.0 

320-340 

B 

D 

3.8 

H 

11.3 

9.0 

9.0 

VARIABU 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.8 

//////////// 

TDIAIS 

1  26.9 

39.8 

24.6 

4.9 

.4  .1 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUraBR  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  94 


USAFETAC/DS— 92/280  -  Pag*  147 


orawrna  uxatioh  -a- 
oswrm:,  mhkvillb  nc 


PBRCBHTAGB  FRBQUBRCT  OP  OCCVRRBRCR  SURFACE  WIHD  DIRECTICR  VERSUS  «aHD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVAnORS 


StniOR  EUHBER:  72408S  SIKTIOR  RAHE:  DOVER  AFB  DE 

IiST  ID  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MORIB:  OCT  SOURS:  12-14 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

mm)  SPEED  IE  KWOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  68  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.8 

5.5 

2.2 

.9  .4 

11.7 

7.9 

7.0 

020-040 

2.4 

2.9 

1.1 

.3  .1 

6.8 

6.9 

6.0 

050-070 

1.8 

1.7 

1.2 

.3 

5.1 

7.0 

6.0 

(E)  080-100 

3.1 

3.5 

1.4 

.2 

8.3 

6.1 

5.0 

110-130 

3.5 

5.6 

.9 

10.0 

5.7 

5.0 

140-160 

2.5 

2.8 

.3 

5.6 

5.3 

5.0 

(8)  170-190 

.9 

1.9 

.8 

.5  .1 

4.2 

8.6 

7.0 

200-220 

1.1 

3.3 

3.3 

.9  .3 

8.9 

9.9 

10.0 

230-250 

1.3 

3.8 

2.4 

1.3 

8.7 

8.8 

8.0 

(W)  260-280 

1.4 

4.2 

2.2 

.1  .1 

8.0 

7.9 

8.0 

290-310 

.5 

3.8 

4.1 

.4 

8.8 

9.3 

10.0 

320-340 

2.3 

3.2 

4.6 

1.3  .1 

11.5 

9.2 

10.0 

VARIABUI 

1 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TOTALS 

1  23.6 

42.2 

24.5 

6.2  1.0  .1 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OB8ERVATIOR8 

930 
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(VBRATIRO  UX»riOM  'A' 
USAFBIAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCBIiTAGB  FREQUEHCT  OF  OCCUKRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

IST  TO  OIC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

5.3 

1.2 

.4 

9.8 

6.7 

6.0 

020-040 

2.6 

2.0 

1.1 

.2 

.1 

6.0 

6.5 

6.0 

050-070 

1.2 

1.1 

1.5 

.2 

4.0 

7.5 

7.0 

(B)  080-100 

3.4 

2.2 

.8 

.1 

6.5 

5.3 

4.0 

110-130 

7.6 

7.3 

1.2 

16.1 

4.8 

5.0 

140-160 

3.3 

5.1 

.4 

8.8 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

.4 

1.2 

.3 

.2 

2.2 

7.8 

8.0 

200-220 

.9 

3.4 

4.1 

1.0 

9.4 

9.4 

10.0 

230-250 

1.3 

4.1 

1.6 

.2 

.1 

7.3 

7.6 

7.0 

(W)  260-280 

2.2 

4.0 

.6 

.3 

7.1 

6.5 

5.5 

290-310 

1.4 

4.8 

3.7 

.2 

10.1 

8.1 

8.0 

320-340 

1.1 

4.8 

3.3 

.5 

9.8 

8.5 

8.0 

VARIABU 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

//////////// 

TOTALS 

28.3 

45.3 

19.8 

3.3 

.2 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  96 
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oPBmrniG  loanai  -a* 

USAFRAC,  ASBEVIU.8  RC 


PERCERIAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  «HD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUHEBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HONTB:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRBCnON  1 
(raOREBS)  I 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

IJ'TAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1 

2.6 

.5  .2 

7.0 

5.2 

4.0 

020-040 

B 

1.6 

.4  .2 

3.3 

6.4 

6.0 

050-070 

H 

1.1 

2.6 

4.4 

8.9 

10.0 

(B)  080-100 

1.2 

1.1 

4.0 

6.1 

6.0 

110-130 

B 

1.0 

4.2 

3.5 

3.0 

140-160 

8.9 

3.5 

.2 

12.7 

3.7 

3.0 

(SI  170-190 

3.3 

.4 

11.0 

4.1 

4.0 

200-220 

5.2 

1.0 

10.6 

5.4 

5.0 

230-250 

1.0 

5.5 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

1.2 

4.3 

3.5 

3.0 

290-310 

2.5 

1.0 

8a0 

4.9 

4.0 

320-340 

2.4 

3.4 

1.0  .3 

7.1 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.0 

//////////// 

TOTALS 

1  45.6 

27.6 

8.2  .7 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPEmTIRO  UICKriOR  *A* 
OSAFSIAC,  ASHEVIUJt  RC 


PERCERTKGB  FREQUBRCT  OF  OCCURRERCE  SURFACE  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HCURLT  OBSERVATIORS 

SIATiai  RUmR:  724088  S13VTI0H  RAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO  UIC:  *  5  HORTB:  OCT  BDURS:  21-23 

HIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIRBCTION 

(DBGRBBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAR 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

3.5 

2.7 

1.3 

.2 

7.7 

6.2 

5.5 

020-040 

.8 

1.7 

.6 

.3 

3.4 

7-3 

6.5 

050-070 

1.3 

2.2 

2.0 

5.5 

7.5 

8.0 

(E)  080-100 

.6 

.3 

.5 

.1 

1.6 

7.3 

5.0 

110-130 

.6 

.2 

.9 

3.1 

2.0 

140-160 

4.1 

1.3 

5.4 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

10.5 

4.5 

.2 

15.3 

3.8 

3.0 

200-220 

5.9 

5.2 

1.3 

.1 

12.5 

5.5 

5.0 

230-250 

4.4 

1.1 

.1 

.1 

5.7 

3.9 

3.0 

(W)  260-280 

3.4 

1.1 

.2 

4.7 

3.8 

4.0 

290-310 

2.6 

2.6 

1.3 

.2 

6.7 

6.2 

5.0 

320-340 

2.8 

2.6 

1.2 

.3 

6.9 

6.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.8 

//////////// 

Toms 

40.5 

25.5 

8.7 

1.3 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  930 


C  -  4  -  98 
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OPBMITIIIO  U)CKT10II  *A*  FERCEIIIM3B  FKBQUEUCY  OF  OCCURRBJCT  SURPJMCB  NIHD  DIRBCnOH  VERSUS  HIHD  SPEED 

USAPBEHC,  ASBBVIIIB  NC  FROM  KWRLY  OBSBRVATIOIIS 

sranoil  miNBBR:  724088  STKrXOR  imS:  DOVER  AFB  OB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

L8T  TO  UIC:  +  5  HOHIH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRECnOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  OK  65 

TOTAL 

MBAH 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.2 

3.7 

1.8 

WK% 

nmnnm 

10.2 

6.4 

6.0 

020-040 

1.9 

2.9 

1.6 

6.6 

7.1 

7.0 

050-070 

1.3 

1.8 

1.6 

.1 

4.7 

7.4 

7.0 

(E)  080-100 

1.7 

1.0 

.7 

.1 

3.5 

5.8 

5.0 

110-130 

2.5 

2.2 

.3 

.0 

5.1 

4.8 

4.0 

140-160 

3.2 

2.2 

.2 

5.6 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

5.1 

2.6 

.4 

.2 

.0 

8.2 

4.5 

4.0 

200-220 

4.1 

4.8 

1.9 

.3 

.1 

11.2 

6.4 

6.0 

230-250 

2.9 

2.7 

1.0 

.2 

.0 

6.9 

6.1 

5.0 

(W)  260-280 

2.8 

2.6 

.6 

.1 

.0 

6.2 

5.4 

5.0 

290-310 

2.6 

3.3 

2.2 

.3 

8.3 

7.0 

6.0 

320-340 

2.8 

3.5 

2.0 

.5 

.0 

8.8 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

CMJf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.6 

//////////// 

TOTALS 

35.1 

33.3 

14.3 

2.4 

.3 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  HUHBER  OF  OBSERVATIOHS  7440 


C  -  4  -  99 


USAPErM:/D8~92/280  -  Pag*  152 


OPElWnilS  UX»TIOR  *A* 
USAFBXAC,  AS8BVIUB  RC 


PBRCERTAGB  FRBQUERCT  OF  OCCURRERGS  SURFACE  MIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  BOURLT  (»SBRVXnORS 

SIATIOR  RUKBBR:  724088  S1ATI0R  RAHB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECtXtD:  DEC  81  -  HOV  91 

LST  TO  (fIC:  *  S  NORTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CAXBOORT  A:  CBILIRO  QB 

VISIBILITX 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VI8IBILITT  GS  1/2  MILE  (0800  METERS). 
ARD/OR 

OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIHG 

GE  200 

FBBT- 

DIRBCTIOR 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  RROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

MBAM 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.2 

3.8 

3.6  .7  .3 

13.7 

7.4 

7.0 

020-040 

3.1 

5.5 

3.3  1.3  .6  .1 

14.0 

8.3 

7.0 

050-070 

3.1 

3.8 

2.8  1.0 

10.6 

7.7 

7.0 

(E)  080-100 

3.3 

.4 

1.0 

4.8 

4.7 

4.0 

110-130 

2.0 

.9 

.3  .1 

3.3 

4.9 

4.0 

140-160 

3.8 

4.7 

.3 

8.7 

5.1 

5.0 

(8)  170-190 

3.9 

2.9 

.4 

7.3 

4.4 

4.0 

200-220 

B 

3.9 

.3 

6.0 

5.4 

5.0 

230-250 

H 

2.2 

.3 

4.1 

5.4 

5.0 

(*)  260-280 

2.2 

.3 

3.9 

5.4 

5.0 

290-310 

B 

.7 

.4 

2.6 

5.4 

4.0 

320-340 

3.1 

2.5 

1.6  .1 

7.3 

5.9 

5.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.7 

//////////// 

TDDUiS 

33.8  33.5 

14.6  3.2  .9  .1 

100.0 

5.5 

5.0 

TGDU.  RUMBBR  OF  OBSERVMIORS  687 

C  -  4  -  100 
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opRRKrim  vocKticm  -a* 

OSAFRAC,  ASBEVILU  RC 


PBRCBIIXAeB  FRBQUBIICT  OP  OCCURREHCB  SURFACS  mHD  DIBECTIOR  VERSUS  NIHD  SPEED 
PROM  BOURLY  OBSERVATIOMS 


8XIITI0R  RUiaBR:  724088  STmOH  RAMS:  DOVER  APB  DE 

1ST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HORIH:  NOV  HOURS:  00-02 


DIRBCnCR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MBAA 

WIND 

MBDIAA 

WIHD 

(R)  350-010 

m 

1.8 

1.4 

7.4 

5.1 

4.0 

020-040 

B 

2.8 

.6 

.3 

5.7 

6.3 

6.0 

050-070 

m 

1.9 

.9 

4.0 

6.7 

6.0 

(B)  080-100 

1.0 

.8 

.4 

.1 

2.3 

6.8 

6.0 

110-130 

.9 

.6 

.4 

1.9 

6.0 

6.0 

140-160 

1.8 

.3 

2.1 

2.9 

3.0 

(8)  170-190 

6.2 

2.9 

.2 

.3  .1 

9.8 

4.9 

4.0 

200-220 

5.8 

5.4 

2.9 

.3 

14.4 

6.5 

6.0 

230-250 

3.9 

2.9 

1.1 

.1 

8.0 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

3.4 

.9 

.4 

8.6 

5.8 

5.0 

290-310 

3.8 

2.4 

.7  .2 

.1 

10.3 

7.8 

7.0 

320-340 

B 

1 

2.7 

.3 

.1 

11.6 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.9 

//////////// 

TOTALS 

36.8 

32.2 

13.9 

2.4  .4 

.2 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  RWBER  OF  OBSBRVATIOnS 

900 

C  -  4  -  101 
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OmWTUR  UX»TIOH  ‘A*  PERCEMTAOB  FRBQUBICr  OF  OCCURKBRCB  SURFACE  WIRD  DIRBCIIOH  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFSnC,  ASHBVIUUt  RC  FROM  BOURLT  OBSERVATIOm 

SranOH  HUMBER:  724088  SIATIOH  lUHB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  HOMTE:  ROV  BOURS:  03-05 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIRBCTIOH 

(DB6REB8) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  8E  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MBDIAII 

Wire) 

(R)  350-010 

4.0 

2.1 

1.3 

.2 

7.7 

5.7 

4.0 

020-040 

1.6 

2.8 

1.2 

.2 

5.8 

7.0 

6.5 

050-070 

.8 

2.4 

1.3 

.2 

4.8 

7.7 

7.0 

(E)  080-100 

1.1 

.7 

.2 

.1 

2.1 

4.8 

2.0 

110-130 

.9 

.2 

.1 

.1 

1.3 

4.9 

2.5 

140-160 

1.3 

.4 

.4 

2.2 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

5.2 

2.2 

.1 

7.6 

3.9 

3.0 

200-220 

5.2 

6.0 

2.4 

.1 

13.8 

6.0 

6.0 

230-250 

3.1 

4.2 

.9 

8.2 

5.5 

6.0 

(W)  260-280 

4.2 

2.2 

1.1 

.3 

7.9 

5.6 

4.0 

290-310 

2.4 

5.1 

2.0 

.6 

.3 

10.4 

7.9 

8.0 

320-340 

4.1 

4.7 

1.9 

.7 

11.3 

6.7 

6.0 

VARIABU 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.9 

//////////// 

TOTALS 

33.9 

33.0 

12.9 

2.5 

.3 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  RWBER  OF  OBSERVATION  900 


C  -  4  -  102 
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orawnra  UX»TIGH  *A'  PBRCSinnCE  FRBQUBRCT  of  OCCURRSIiCB  SUKFACB  WIIO)  DIRBCnOH  VERSUS  WIND  SPEED 

usararac,  mbbviur  hc  prm  bourlt  observatiors 


smicil  IRMBBR:  724088  SIWIOR  RRME:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 
MORIB:  MOV  SOURS:  06-08 


WniD  SPEED  IR  RIOTS 


DIRBCTIOR 

(DBQRBB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAM 

NIHD 

MEDIAN 

WIRD 

(H)  350-010 

3.7 

1.9 

1.7 

.4 

7.7 

6.3 

5.0 

020-040 

2.1 

1.9 

.6 

.2 

4.8 

5.8 

6.0 

050-070 

1.4 

1.6 

2.0 

5.0 

7.4 

6.0 

(E)  080-100 

1.0 

.8 

.9 

.1 

2.8 

7.1 

6.0 

110-130 

1.6 

.2 

.2 

.1 

2.1 

4.2 

2.0 

140-160 

1.1 

.3 

.2 

1.7 

4.5 

3.0 

(8)  170-190 

4.8 

2.8 

.6 

.2 

8.3 

4.8 

3.0 

200-220 

4.9 

5.3 

2.6 

.4 

13.2 

6.4 

6.0 

230-250 

4.3 

2.4 

.3 

.2 

7.3 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

4.6 

2.6 

■ 

8.3 

5.5 

4.0 

290-310 

n 

5.3 

.3 

11.0 

8.6 

8.0 

320-340 

B 

B 

H 

10.4 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.3 

//////////// 

TOTALS 

33.6 

30.8 

15.0 

2.9 

.3 

100.0 

5.2 

6.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVATIORS  900 


C  -  4  -  103 
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ORmTim  UKMION  *A* 

osafbbm:,  mhivilu  hc 


RRCamUS  FRBQUnCY  OP  OCCURKBRCB  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FKM  BOURLT  OBSERVAXIOB 

SnnCH  RUMBERt  72408S  STATIOH  RRMEs  DOWER  APB  DB  PERIOD  OP  RECOn):  DEC  81  -  ROW  91 

LSI  TO  UIC:  *  5  MCRIB:  ROV  BOURS:  09-11 


DIRBCTIOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IR  RHOIS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

Tonu* 

% 

MEAH 

wmD 

NEDIMI 

WIHD 

(H)  350-010 

2.6 

3.7 

3.4 

.9 

.1 

10.7 

8.4 

9.0 

020-040 

.8 

2.4 

.9 

.3 

4.4 

7.6 

7.0 

050-070 

2.3 

2.2 

1.2 

5.8 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

2.3 

2.1 

1.2 

.3 

.3 

6.3 

7.4 

6.0 

110-130 

1.7 

.9 

.3 

2.9 

5.0 

4.0 

140-160 

2.4 

.8 

.1 

3.3 

4.1 

3.0 

(S)  170-190 

1.9 

1.6 

1.2 

.1 

.1 

4.9 

6.8 

6.0 

200-220 

2.4 

4.1 

4.0 

1.0 

.1 

.1 

11.8 

8.8 

8.5 

230-250 

3.4 

4.3 

2.4 

1.0 

.1 

11.3 

7.6 

7.0 

(M)  260-280 

1.7 

4.9 

2.0 

.4 

.1 

.1 

9.2 

8.1 

8.0 

290-310 

.9 

3.6 

5.3 

2.0 

.8 

.1 

12.7 

11.1 

10.0 

320-340 

1.3 

3.7 

6.3 

1.4 

.1 

.1 

13.0 

10.1 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

vmia 

23.7 

34.3 

28.2 

7.5 

1.7 

.2  .2 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  RUIBBR  OF 

OBSERVKnORS 

900 

C  -  4  -  104 
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orawniN  uxamcH  *a- 

OSAFRK,  MBBVIlU  HC 


PBRCBHXMOB  TRaQUBICY  OP  OCOUIUgWCB  BURFMCK  WIRD  OIRBCTIOR  VERSUS  WIIO)  SPEED 
FROH  BOUELT  OBSSEVETIOIS 

SXKnOR  milBERt  72408S  SmiOH  RMSl  DOVER  RFB  I»  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 

UT  XO  DTCi  *  5  KERB:  MOW  BOURS:  12-14 


mat  SPEED  XK  xmn 


DnacnoH 

(DBOEES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEMI 

WIND 

^EDIAH 

WIRD 

(B)  350-010 

1.0 

3.8 

2.6 

.8 

8.1 

8.7 

8.0 

020-040 

1.0 

1.2 

.9 

.1 

3.2 

7.0 

7.0 

050-070 

1.6 

1.2 

1.6 

4.3 

6.8 

7.0 

(E)  080-100 

1.9 

2.4 

.9 

.8 

.4 

6.4 

8.7 

6.5 

110-130 

4.2 

3.8 

.6 

8.6 

5.2 

5.0 

140-160 

.9 

2.0 

.1 

3.0 

5.3 

6.0 

(81  170-190 

.8 

1.9 

1.2 

.7 

.1 

4.7 

8.9 

8.0 

200-220 

1.9 

4.1 

3.7 

1.2 

.2 

11.1 

9.2 

9.0 

230-250 

2.3 

3.2 

2.7 

1.6 

9.8 

8.6 

8.0 

(W)  260-280 

2.0 

4.4 

3.8 

1.2 

11.4 

8.6 

8.0 

290-310 

1.6 

4.6 

5.8 

3.4 

.7 

16.0 

10.9 

10.0 

320-340 

1.0 

4.2 

4.6 

1.4 

.6 

.1  .2 

12.1 

10.8 

10.0 

VARIABLE 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

lOfALS 

20.2 

36.8 

28.5 

11.2 

2.0 

.1  .2 

100.0 

8.7 

B.O 

TOCKL  mMBBR  OF  OBSERVKTIOHS  900 


C  -  4  -  105 


USAPETAC/DS— 92/280  -  Paga  158 


ORmTIHO  lOCniOR  ’A* 
USAFBIAC,  ASHBVILU  IK 


PBRCBIITAGS  FREQUBRCT  OT  OCCURRERCB  SURFACE  HIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEH) 
FRM  BOURLT  OBSERVATIOHS 


SIRTIOH  RIMBra:  724088  STRTIOII  lUME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UlCt  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 
HOinB:  mv  SOURS:  15-17 


DIRECnOH 

(DBORBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROFS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(S)  350-010 

ma 

2.3 

.3 

.1 

8.2 

7.4 

7.0 

020-040 

M 

.8 

.2 

3.4 

6.8 

6.0 

050-070 

H 

.7 

.9 

.2 

2.9 

7.3 

7.0 

(E)  080-100 

2.9 

.2 

.3 

-1  .1 

5.1 

7.1 

6.0 

110-130 

m 

4.8 

.8 

.2 

12.2 

5.1 

4.0 

140-160 

2.4 

2.0 

.7 

5.1 

5.3 

5.0 

(8)  170-190 

1.2 

1.6 

1.2 

.6 

4.6 

8.1 

8.0 

200-220 

3.2 

4.7 

3.0 

.7 

.2 

11.8 

7.8 

8.0 

230-250 

3.0 

3.8 

1.1 

.2 

8.1 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

3.2 

3.8 

1.6 

.6 

9.1 

6.8 

6.0 

290-310 

2.1 

4.7 

6.0 

1.6 

.2 

14.6 

9.6 

10.0 

320-340 

1.0 

3.6 

4.3 

1.0 

.8  .1 

10.8 

10.3 

10.0 

VARIABUB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TDHUS 

1  28.5 

36.9 

22.9 

5.9 

1.4  .2 

100.0 

7.2 

7.0 

TOXMf  HUMBER  OP  OBSBRVRZZOIV 

900 

C  -  4  -  106 


USAFlTAC/D8~92/280  -  Pag«  159 


OraRKTIHG  lOCftTIOH  *A' 
UMFBinC.  MBBVIU.B  RC 


PBRCBRinGB  FRBQURRCY  OP  OCCURISIKB  SURFACE  WIHD  DIBECTICH  VERSUS  WIHO  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSBRVATIGHS 

SZATIOR  RUIBBR:  724088  SIKTIOR  RAMS:  DOVER  APB  I«  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

IST  TO  UTC:  *  5  HORTR:  ROV  HOURS:  18-20 


DIRECT!  OR 
(DBOIEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IR  RROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.9 

1.7 

1.3 

.1 

7.0 

5.5 

4.0 

020-040 

1.2 

1.3 

.9 

3.5 

6.7 

7.0 

050-070 

.3 

1.4 

1.6 

3.3 

8.5 

9.0 

(E)  080-100 

.6 

1.3 

.2 

.1 

2.2 

7.5 

6.0 

110-130 

3.7 

1.2 

.1 

.1  .1 

5.2 

4.0 

2.0 

140-160 

5.7 

2.3 

1.0 

9.0 

4.5 

3.0 

(8}  170-190 

7.1 

2.1 

.4 

.9 

10.6 

4.8 

3.0 

200-220 

4.6 

5.7 

1.6 

.3 

12.1 

6.0 

6.0 

230-250 

4.5 

2.1 

.3 

6.9 

4.2 

3.0 

(«)  260-280 

D 

■ 

5.0 

5.0 

4.0 

290-310 

H 

.2 

10.0 

7.3 

8.0 

320-340 

D 

i 

D 

H 

11.4 

7.9 

7.0 

VARIABLE 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.7 

//////////// 

TOEALS 

39.1 

30.1 

14.3 

2.3 

.1  .2 

100.0 

5.1 

5.0 

TCTtAL  HUMBER  OF  OBSBRVATIORS 

898 

C  -  4  -  107 


USAFBtAC/D8~92/2B0  -  Paga  160 


ommniio  iocktioii  *a' 
USKFBmC.  ASnVILLB  RC 


PBRCSmAGS  PRBguracr  op  occiiirbmcb  surpacb  wihd  dirbctioh  versus  wihd  speed 
PRCM  aOURLI  OBSBRVATIOIIS 


snnail  RUHBBII:  724088  STATICH  lUMBl  DOVER  APB  DE 

LSI  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HGHTB:  BOV  BOURS:  21-23 


(R)  350-010 
020-040 
050-070 
(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  13 .7  //////////// 

IDEALS  36.7  30.2  16.6  1.6  .  5  .2  100.0  5.4  5.0 

IDEAL  RUHBER  OF  OBaamaiOIIB  897 


U8APEIAC/DS— 92/280  -  Pagm  161 


oramriira  waaian  *a* 
UaWBCMC,  ASHBVIUS  HC 


PBRCKRIMBB  FRBQUEUCY  OP  OOCUURBHCB  surface  WIHD  DIRBCnOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BUURLT  OBSBRVATIORS 

BOaim  HUBER:  724088  STATIOR  HAHE:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  ID  UIC:  *  5  HORIB:  ROV  HOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIRBCnOII 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.2 

2.5 

2.0 

.4 

.0 

8.1 

6.7 

6.0 

020-040 

1.3 

2.0 

.9 

.2 

4.4 

6.9 

6.0 

050-070 

1.2 

1.7 

1.3 

.1 

4.2 

7.2 

7.0 

(E)  080-100 

1.2 

1.4 

.5 

.3 

.2  .0 

3.6 

7.6 

6.0 

110-130 

2.6 

1.6 

.4 

.1 

.0  .0 

4.6 

5.0 

4.0 

140-160 

2.5 

1.2 

.3 

.0 

4.0 

4.4 

3.0 

(8)  170-190 

4.3 

2.2 

.8 

.4 

.1 

7.7 

5.5 

4.0 

200-220 

4.3 

5.0 

2.8 

.5 

.1  .0 

12.7 

7.0 

7.0 

230-250 

3.6 

3.2 

1.2 

.4 

.0 

8.4 

6.2 

5.0 

(W)  260-280 

3.3 

3.2 

1.6 

.4 

.0  .0 

8.5 

6.6 

6.0 

290-310 

2.1 

4.4 

3.8 

1.2 

.3  .0 

11.9 

9.1 

9.0 

320-340 

2.2 

4.6 

3.5 

.8 

.2  .1  .0 

11.3 

8.5 

B.O 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.6 

//////////// 

TOIALS 

31.8 

33.0 

19.1 

4.8 

.9  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOEAL  RUBER  OP  OBSERVAXIOHS  7195 


C  -  4  -  109 


UBAFETAC/DS--92/200  -  Pag*  162 


OPEIMTIIIO  UOCKTIOII  *A*  FERCBirmGB  FREgUBHCV  OF  OCGURREIICS  SURFACE  WIRD  OIRECTIOH  VERSUS  HIRD  SPEED 

USAFBIAC,  ASHBVILU  RC  FROM  BOURLT  CBSERVATIOMS 


SnUnOM  HUMBER:  724088  SXATIOM  RRHE:  DOVER  AFB  DE 

1.81  to  IRC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MOMTH:  HOV  HOURS:  ALL 


CAneORT  A:  CBILIHO  G8  200  BIR  LESS  TBAH  1500  FEET  WITH  VISIBILITT  OS  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ABD/OR 

VISIBILITT  6B  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TEAM  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRG  GE  200  FEET. 


DIRECTIOR 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  111  niOTS 

lS-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOIAL 

MEUf 

MEDIAR 

(DBGRBES)  1 

% 

WIIID 

WIHD 

(H)  350-010 

3.0 

4.8 

4.9 

.1  .1 

13.0 

7.9 

8.0 

020-040 

2.3 

4.3 

3.7 

.5 

10.8 

7.9 

8.0 

050-070 

1.9 

4.8 

5.2 

.3 

12.2 

8.4 

9.0 

(B)  080-100 

.8 

2.7 

2.2 

.5 

6.3 

8.7 

8.0 

110-130 

2.2 

1.8 

1.1 

.3 

5.3 

6.3 

5.0 

140-160 

2.1 

3.0 

.8 

.4 

6.3 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

2.5 

3.4 

.5 

.1 

6.6 

6.0 

6.0 

200-220 

1.4 

3.8 

2.7 

.8  .1 

8.9 

8.9 

9.0 

230-250 

1.5 

1.9 

1.1 

.4 

4.9 

7.3 

7.0 

(M)  260-280 

1.8 

1.6 

1.0 

.3 

4.7 

6.8 

7.0 

290-310 

1.2 

2.1 

.8 

.3  .4 

4.8 

8.5 

7.0 

320-340 

2.3 

2.3 

2.1 

.5 

7.3 

7.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.8 

//////////// 

TmALS 

23.0 

36.5 

26.1 

4.5  .6 

100.0 

7.0 

8.0 

TOTAL  HUnER  OF  OBSERVATICMS  729 


C  -  4  -  110 


USAFETAC/D8--92/2eO  -  Vagm  163 


oramrnio  locKnoii  *a' 

USAFBZK,  ItSIIKVIIJ.B  NC 


PSmXNIAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURSEIfCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BQURI.Y  OBSERVATIOHS 


SWIOH  HUMBER:  724088  StATIOR  RAME:  DOVER  AFB  DE 

L8T  TO  UTO:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
NORTH:  DEC  HOURS:  00-02 


HIRO  SPEED  IR  KIRTO 


DIRBcnOR 

(OBORBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.5 

2.7 

1.0 

.2 

9.4 

5.2 

4.0 

020-040 

1.7 

1.5 

.2 

4.8 

7.2 

8.0 

050-070 

1.5 

.4 

2.9 

5.0 

6.0 

(B)  080-100 

.2 

.5 

.4 

1.9 

9.0 

10.0 

110-130 

.6 

1.7 

4.2 

4.0 

140-160 

.4 

.3 

.1 

2.8 

4.4 

3.0 

(S)  170-190 

3.8 

1.9 

.5 

.3 

6.6 

5.4 

4.0 

200-220 

4.3 

3.2 

3.8 

.5 

11.8 

7.1 

6.0 

230-250 

3.9 

2.3 

1.2 

.3 

7.6 

5.7 

4.0 

(W)  260-280 

m 

3.2 

1.5 

.6 

.3  .1 

10.0 

7.0 

5.0 

290-310 

m 

6.3 

3.3 

1.0 

.3 

14.5 

7.9 

7.0 

320-340 

3.8 

4.2 

2.7 

.4 

.2 

11.3 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

CAUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.6 

//////////// 

TOTALS 

35.2 

28.2 

16.7 

4.0 

.8  .1 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 


C  -  4  -  111 


USAFBTAC/DS— 92/280  -  Pag«  164 


OFEmTHG  LOCKTIOH  'A'  PBBCHn!AGB  FRBQUEHCy  OF  OCOntRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHBVIUS  NC  FROM  HOURLT  OSSERVATIONS 

S13ITI0H  maiBER:  724088  STATION  NDMB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECCHU):  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  HOHTB:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

Tomu. 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.2 

3.4 

1.0 

9.6 

5.0 

4.0 

020-040 

2.3 

2.5 

1.0 

.1 

5.8 

6.0 

5.0 

050-070 

1.1 

1.6 

,8 

.1 

3.5 

6.4 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

.4 

.8 

.2 

2.7 

6.8 

5.0 

110-130 

1.0 

.9 

1.8 

4.8 

4.0 

140-160 

1.7 

.2 

.2 

2.2 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

4.7 

1.3 

.6 

.2  .2 

7.1 

5.1 

3.0 

200-220 

3.8 

4.0 

2.2 

.9  .1 

10.9 

7.3 

6.0 

230-250 

3.0 

2.7 

1.0 

.1 

6.8 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

4.0 

3.3 

2.3 

.6  .3 

10.5 

7.7 

6.0 

290-310 

3.7 

4.3 

2.5 

1.2  .2 

11.8 

7.4 

6.0 

320-340 

4.6 

5.2 

2.9 

.4 

13.1 

6.6 

6.0 

VMUABU 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.2 

//////////// 

TOEMiS 

36.4 

29.8 

15.3 

3.8  .8 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVAXIOie 

930 

C  -  4  -  112 
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omwrnra  uxktioii  ’a*  pbrcbriaoe  frbquerct  of  occursercb  surpacb  wind  directior  versus  wind  speed 

inAFEXM.  ASBBVIULB  RC  PROM  BOURI.Y  OBSBRVATIORS 


SmiOR  RUMBBR:  724088  SXKTIOR  RRME:  DOWER  APB  DE 

LST  TO  UTC:  4  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORTB:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECTIOR 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  RHCTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  390-010 

4.7 

3.0 

1.1 

.4 

9.2 

5.6 

4.0 

020-040 

2.2 

2.3 

1.0 

5.4 

6.3 

6.0 

050-070 

1.2 

1.8 

.5 

3.5 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.2 

.4 

.4 

.4 

2.5 

7.0 

5.0 

110-130 

.9 

1.4 

.1 

.1  .1 

2.6 

6.7 

5.5 

140-160 

1.2 

1.0 

.1 

2.3 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

B 

B 

.6 

.6 

5.4 

6.4 

4.5 

200-220 

B 

2.3 

.8  .2 

9.0 

7.7 

6.5 

230-250 

m 

.8 

.1  .2 

8.9 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

5.3 

3.5 

2.0 

.4  .1 

11.4 

6.3 

5.0 

290-310 

2.5 

3.9 

2.6 

.9  .1 

9.9 

7.8 

7.0 

320-340 

4.3 

7.4 

3.0 

.9  .2 

15.8 

7.3 

7.0 

VARIABLE 

CAUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.1 

//////////// 

TOTALS 

34.2 

31.7 

14.5 

4.6  .9 

100.0 

5.7 

6.0 

lOEKL  mJHBBR  OT  OBSBRVATXGIVS 

930 

C  -  4  -  113 

f 


USAPETAC/DS— 92/280  -  Paga  166 


OTBmTHO  IiOCXTION  *A* 
USKFBIMC,  ASaSVIUB  RC 


PERCBiriAGB  FREQUERCir  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVKnCIIS 

STATICH  HUMBER:  724088  STHTIOH  RAMS:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LST  TO  UXC:  *  5  HOmB:  DSC  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOR 

(DEGRESS) 

... 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  EROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

2.9 

4.6 

3.0 

.8 

.1 

11.4 

7.6 

7.0 

020-040 

1.8 

2.6 

1.5 

5.9 

6.9 

7.0 

050-070 

1.4 

2.2 

.5 

4.1 

5.8 

6.0 

(E)  080-100 

1.1 

2.3 

.8 

.1 

4.2 

6.5 

6.0 

110-130 

1.2 

1.1 

.1 

.2 

.1 

2.7 

6.4 

5.0 

140-160 

.8 

.9 

.2 

.1 

1.9 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

1.5 

1.9 

.5 

.2 

.1  .1 

4.4 

7.1 

6.0 

200-220 

1.7 

3.5 

3.4 

1.4 

.1 

10.2 

9.2 

9.0 

230-250 

2.7 

3.7 

2.5 

.1 

.1 

9.0 

7.1 

7.0 

(W)  260-280 

2.9 

4.1 

2.2 

.6 

.3 

10.1 

7.9 

7.0 

290-310 

1.9 

3.9 

4.5 

2.4 

.9  .1 

13.7 

10.8 

10.0 

320-340 

2.3 

4.5 

5.8 

2.0 

1.0 

15.6 

10.2 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.8 

//////////// 

irriALS 

22.2 

35.3 

25.0 

7.9 

2.7  .2 

100.0 

7.8 

8.0 

TDIAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  114 
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OPBRXnilO  lOCATXOH  *A* 
UBAFRAC,  JtSBEVIIiB  DC 


PBRCBirEASB  FREQUERCy  OP  OCCURRBRCB  SURFACE  MIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCIH  IKHIRLT  OBSERVATIONS 


SEAIIOH  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HOWIH:  DEC  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  SHOTS 


DIRECTION  1 
(KGNEBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

HBAN 

WIND 

MEDIJUt 

WIND 

(HI  350-010 

1.5 

3.5 

3.8 

1.1 

.1 

10.0 

9.2 

9.0 

020-040 

1.7 

2.3 

1.1 

5.1 

6.6 

7.0 

050-070 

1.3 

1.5 

.4 

3.2 

6.0 

5.5 

(E)  080-100 

1.4 

1.8 

1.1 

.1 

.1 

4.5 

7.0 

6.0 

110-130 

1.5 

1.3 

.5 

.1 

3.4 

6.2 

6.0 

140-160 

1.9 

1.1 

.4 

3.4 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

.3 

2.0 

.4 

.2 

.2 

3.2 

8.6 

7.0 

200-220 

1.6 

3.5 

3.0 

1.6 

.5 

10.3 

9.8 

9.5 

230-250 

2.0 

5.7 

2.6 

.6 

.1 

11.1 

7.9 

8.0 

(W)  260-280 

2.8 

3.5 

4.2 

.6 

.1 

11.3 

8.5 

8.0 

290-310 

1.7 

4.9 

4.8 

3.0 

.9 

.5 

15.9 

11.3 

10.0 

320-340 

2.7 

4.9 

6.7 

2.5 

.5 

17.3 

9.7 

10.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

20.4 

36.0 

29.0 

9.7 

2.5 

.6 

100.0 

8.8 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFBmnilO  LOCKTIOR  *A* 
USAFSraC,  ASBKV1L18  RC 


PBRCBIITKQE  FRBQlIBHCy  OF  OCCURRBICB  SURFACE  WIND  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCH  BOURLT  OBSBRVmOIIS 


SranCH  RUMBBR:  724088  STAXIOH  RAMS:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HOHTB:  DEC  BOURS:  15-17 


DIRBCTIOR 

(DBCRBB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MBAir 

WIIID 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.8 

5.5 

2.4 

.1 

11.7 

6.7 

7.0 

020-040 

1.0 

1.6 

.3 

2.9 

6.0 

6.0 

050-070 

1.2 

1.3 

.5 

3.0 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

2.6 

1.6 

.6 

.1  .3 

5.3 

6.6 

5.0 

110-130 

4.0 

1.1 

.8 

5.8 

4.4 

4.0 

140-160 

1.6 

1.4 

.2 

3.2 

4.9 

4.5 

(8)  170-190 

1.6 

1.7 

.9 

.5  .2  .1 

5.1 

8.5 

7.0 

200-220 

2.4 

3.9 

2.6 

1.1  .2  .1 

10.2 

8.6 

8.0 

230-250 

3.7 

3.0 

1.4 

8.1 

5.4 

5.0 

(W)  260-260 

3.5 

4.5 

2.8 

.5  .1 

11.5 

7.3 

6.0 

290-310 

2.7 

5.4 

5.8 

2.5  1.1  .3 

17.7 

10.4 

10.0 

320-340 

2.3 

4.0 

4.0 

1.4 

11.6 

9.0 

9.0 

vauaABiiB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.9 

//////////// 

TOTALS 

1  30.4 

35.0 

22.3 

6.2  1.8  .6 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  IfUNBBR  OF  OBSBFyjCTlOIIS 

930 
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OPBIWnilG  lOCKTIOir  *A*  PBRCERIAGB  FREQUBIKnr  OP  OCCURRKItCH  SURFACE  WIID  DIRBCnOR  VERSUS  HIED  SPEED 

DSAPEnC,  ASBEVILLS  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATICRS 

SXMnCII  HUHBER:  72408S  STATIOH  RAHE:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORDS  DEC  81  -  ROV  91 

LST  *0  UTC:  *  5  MORIB:  DEC  HOURS:  18-20 


DIRECnCH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

frtRD  SPBBD  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MBDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.1 

3.0 

.9 

.3 

8.3 

5.5 

5.0 

020-040 

2.2 

1.1 

.6 

.1 

4.0 

5.4 

4.0 

050-070 

.6 

1.7 

.5 

.2 

3.1 

7.3 

6.0 

(E)  080-100 

1.4 

.3 

.5 

.1  .1 

2.5 

7.2 

4.0 

110-130 

1.8 

.4 

.2 

.1 

2.6 

5.1 

3.5 

140-160 

4.5 

1.1 

.3 

.1 

6.0 

4.0 

3.0 

(8)  170-190 

3.4 

1.7 

.9 

.2 

6.2 

5.3 

4.0 

200-220 

4.8 

3.8 

3.0 

.5 

.4 

12.6 

7.1 

6.0 

230-250 

1.1 

.1 

.2 

7.7 

5.2 

4.0 

(W)  260-280 

D 

1.4 

.4 

.1 

8.4 

6.1 

4.5 

290-310 

D 

3.9 

1.0 

.5  .1 

11.5 

9.5 

9.0 

320-340 

B 

3.2 

.2 

13.1 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0 

//////////// 

TCOALS 

37.8 

26.7 

16.5 

3.1 

1.3  .3 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBRERVATIOHS  930 
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ORmTIRB  LOCHnOH  *A* 
UBAFBnc,  Aaasvuu  rc 


PKRCHITOgB  FRBQUBIICy  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIRD  DIEBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVATIOIIS 

SnnOH  mMBBRt  724088  SIATICIII  lOME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  MCRIB:  DEC  BOURS:  21-23 


DIRBCnOH 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEB)  IR  KROrS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

MEDIAH 

Win) 

(R)  350-010 

3.3 

2.5 

1.3 

.2 

7.3 

5.8 

5.0 

020-040 

1.9 

B 

B 

4.4 

6.0 

5.0 

050-070 

1.2 

B 

1 

.1 

3.1 

7-0 

5.0 

(E)  080-100 

1.5 

.5 

■ 

.1 

2.6 

5.9 

4.0 

110-130 

1.5 

.5 

.1 

.1 

2.3 

4.4 

2.0 

140-160 

2.6 

.6 

.2 

B 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

4.0 

1.9 

1.4 

.1 

M 

5.8 

4.0 

200-220 

3.5 

3.9 

3.4 

.3  .1 

11.3 

7.5 

7.0 

230-250 

B 

n 

.5 

.1  .1 

6.1 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

B 

2.9 

2.8 

.3  .1  .1 

9.4 

7.5 

6.0 

290-310 

2.4 

5.3 

3.7 

1.0  .4 

12.7 

8.6 

8.0 

320-340 

4.5 

4.6 

3.0 

1.0  .1 

13.2 

7.4 

6.0 

VARIAEU 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.8 

//////////// 

IDZALS 

33.4 

26.7 

18.7 

3.2  .7  .3 

100.0 

5.6 

6.0 

TOEU.  mmBR  OP  OBSSimTlOliB 

930 
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cPBWffiiio  wcmm  -a-  pkhcmmoe  FraguBRcr  of  occuiugwcB  surpacb  wihd  oikbctich  versus  inm>  spbbd 

UBAFEnC,  ASBEVIUB  NC  FROM  BOURLT  OgSSRVATIOMS 

SZmOM  IHMBSR:  72408S  SUOltm  RMB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RBOOfD:  DEC  81  -  IIOV  91 

liST  TO  UTCs  +  5  KMTH:  DEC  SOURS:  ALL 


WIHD  SPEED  IR  RIOTS 


DIRECTIOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  BE  65 

TOTAL 

HEAR 

MBDIMI 

(DEeHEES) 

% 

Win) 

WIHD 

(H)  350-010 

mgm 

1.8 

.4 

.0 

9.6 

6.4 

6.0 

020-040 

1.8 

1.0 

.1 

4.8 

6.3 

6.0 

050-070 

1.1 

1.6 

.6 

.1 

3.3 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

3.3 

6.9 

5.0 

110-130 

1.6 

.9 

.2 

.0 

.1 

.0 

2.9 

5.2 

4.0 

140-160 

2.0 

.8 

.3 

.0 

3.2 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

2.8 

1.7 

•7 

.3 

.1 

.0 

5.7 

6.2 

5.0 

200-220 

3.2 

3.5 

3.0 

.9 

m 

.0 

10.8 

8.0 

7.0 

230-250 

3.6 

2.9 

B 

.2 

.1 

8.2 

6.0 

5.0 

(W|  260-280 

3.8 

3.4 

B 

.5 

.2 

.1 

10.3 

7.3 

6.0 

290-310 

2.6 

4.7 

D 

n 

m 

.1 

13.5 

9.4 

8.0 

320-340 

3.5 

5.1 

B 

B 

.2 

.0 

13.9 

8.2 

8.0 

VARIABLE 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.7 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

31.0 

19.8 

5.4 

1.6 

.2 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  (RSERVATIOHS  7440 
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omuuniia  uxaaiaii  -a* 

aSAFRAC,  ASHBVItU  RC 


FBRCBinASS  PRBgUBICr  OF  OCCUmnCB  SURFACB  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FMH  BOORLT  OBOnWATIORS 

SnnOH  HUDBRt  724088  SXRTIOH  RAMEl  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LST  TO  UlCt  *  5  HGMTH:  DEC  SOURS:  AU. 


CAXBOORT  A:  CEILIRe  OS  200  BUT  LESS  THM  1500  FEET  WITH  VISIBILm  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILin  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  MEIERS)  WITH  CBILIRO  OB  200  FEET. 


WIRD  SPEED  IR  KROIS 


DIRECnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TCfSKL 

MBMI 

MBDIAlf 

(DEOREES)  1 

% 

WIND 

Win) 

(R)  350-010 

3.5 

6.4 

2.2 

.6 

.1 

12.9 

7-0 

6.0 

020-040 

2.0 

4.7 

1.9 

.1 

8.7 

7.3 

8.0 

050-070 

1.5 

2.7 

1.1 

.5 

5.7 

7.3 

7-0 

(S)  080-100 

1.3 

1.3 

2.3 

1.3 

.5 

.1 

6.8 

11.1 

12.0 

110-130 

2.5 

2.7 

1.1 

.1 

.4 

.1 

6.8 

7.3 

6.0 

140-180 

2.0 

1.8 

.9 

.1 

4.8 

6.2 

6.0 

(8)  170-190 

1.3 

2.9 

.8 

.1 

5.2 

6.9 

6.0 

200-220 

1.9 

3.7 

4.0 

1.3 

.1 

11.0 

9.2 

9.0 

230-250 

2.9 

4.4 

3.4 

.6 

.4 

11.7 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

1.6 

2.7 

2.5 

.1 

6.9 

7.7 

8.0 

290-310 

1.3 

2.7 

1.2 

.1 

5.3 

7.0 

6.0 

320-340 

2.5 

2.3 

2.0 

.1 

6.9 

6.9 

7.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.4 

//////////// 

TDIA18 

24.3 

38.3 

23.4 

4.9 

1.6 

.2 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  RUmER  OF  OBSERVATIORS  854 
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oramim  locMnai  *a' 

OSAFIXMC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBRinBE  FHBaUBBCT  OF  OCCURRBIICB  SURFACS  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIIB>  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVRTIGHS 

SXWIOR  RWBERl  724088  SIWIOM  RKMB;  DOVER  APB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

L8T  TO  UTC:  *  5  RORTB:  AU.  SOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IH  KRQTS 


DIRECnOR 

1-4 

9-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

ICTAL 

MBMI 

ISDXAH 

(DEOREBS) 

% 

WIHD 

WIND 

(R)  390-010 

3.4 

3.3 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

8.6 

6.5 

6.0 

020-040 

1.8 

2.2 

1.0 

.1 

.0 

.0 

5.2 

6.5 

6.0 

050-070 

1.4 

1.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.4 

6.7 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

4.3 

6.1 

5.0 

110-130 

2.9 

2.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

6.2 

5.1 

5.0 

140-160 

3.3 

2.1 

.3 

.0 

.0 

5.7 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

3.7 

2.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

7.0 

5.3 

4.0 

200-220 

3.5 

4.7 

2.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

11.5 

7.2 

7.0 

230-290 

3.4 

3.4 

1.2 

.2 

.0 

.0 

8.2 

6.0 

5.0 

(W)  260-280 

2.9 

3.1 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

7.8 

6.6 

6.0 

290-310 

2.1 

3.5 

2.8 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

9.7 

8.7 

8.0 

320-340 

3.0 

4.2 

2.6 

.7 

.1 

.0 

.0 

10.6 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.7 

//////////// 

TOTALS 

33.2 

35.3 

16.1 

3.6 

.6 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS:  87634 
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oRmnRB  locHnoR  *a* 

aSAFmC,  MBBVILLB  RC 


PBRCBIRKGS  PHBgUiaiCT  OF  OCCURREIICB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOII  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLT  CBSERVATIOMS 

amncm  mMaSRl  724068  SXRTIOR  IUHE:  DOVBR  AFB  DE  period  of  RECOID:  dec  81  -  HOV  91 

I,8T  TO  UIC:  *  5  MCRIR:  ALL  BOURS:  ALL 


CAUBOaRX  As  CBILHIO  es  200  but  less  THAR  1500  FEET  WITB  VISIBILITX  1/2  MILE  (OBOO  METERS). 

ARD/OR 


VISIBILITI  6E  1/2  MILE 

(0800  HBTBR8) 

BUT  LESS  TBAR 

3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CBILIHG 

GB  200 

FEET. 

DIRECnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR 
20-24  25-29 

ERCTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAlf 

HBDIAH 

(OBOREES) 

% 

WIRD 

WIRD 

(R)  350-010 

4.0 

5.3 

2.6 

.7 

.2 

.0 

12.7 

7.2 

7.0 

020-040 

3.1 

5.6 

3.0 

.4 

.1 

.0 

12.3 

7.5 

8.0 

050-070 

2.3 

5.4 

3.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

12.0 

8.3 

8.0 

(E)  080-100 

2.5 

3.1 

1.9 

.9 

.2 

.0 

8.6 

8.0 

7.0 

110-130 

3.4 

3.0 

.7 

.1 

.0 

.0 

7.3 

5.4 

5.0 

140-160 

3.0 

2.2 

.6 

.1 

.0 

5.9 

5.1 

4.0 

(8)  170-190 

2.0 

1.8 

.6 

.1 

.0 

4.5 

5.8 

5.0 

200-220 

1.9 

2.8 

1.4 

.3 

.1 

6.5 

7.2 

6.0 

230-250 

1.8 

2.3 

.7 

.1 

.1 

5.0 

6.4 

6.0 

(W)  260-280 

1.5 

1.5 

.6 

.1 

.0 

3.7 

6.2 

5.0 

290-310 

1.2 

1.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.2 

8.4 

8.0 

320-340 

2.4 

2.9 

1.7 

.5 

.1 

7.7 

7.5 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.8 

//////////// 

TOIRLS 

29.1 

37.3 

18.2 

4.4 

1.1 

.1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS:  9464 
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S;  B;  B;  S: 


PPPPFPPP 
PPPPPPPPP 
FP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AlkIMAA 
AMAAMA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 
RRRRRRRRR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TlTITmTl* 

VXTmTinT 

TT 

OT 

TT 

TT 

TT 

TP 

TP 


DDDDDDDD 
DDDDODDDD 
DD 
DD 
DO 
DD 
DD 
DD 

DDDDODDDD 

DDDDDDDDD 
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sssssg 


PART  D 


CBILIRQ  VERSUS  VISIBILITY  ARD  SEX  COVER  SUWARIBS 

CEILino  VS  VISIBILITY— PERCERT  OCCURRERCB  FRBQUERCY  (POP). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVXTIORS,  THIS  SUWARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR 
OF  PERCERTASB  FRBgUERCY  BY  CLASSES  OF  CEILIRO  (FROH  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
’RO  CEILIRa*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROH  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUmARlZE  THE  DATA  AS  FOLLONS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STAROARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  HORTH  (ALL  YEARS  COHBIRED). 

-  BY  MCHTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COHBIRED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBIHED). 

BECAUSE  OP  THE  CUMULATIVE  RAIURB  OF  THESE  SUWARIBS,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DBIBBMIHB  THE  PERCEHIAGB  OCCURRERCE  FRBQUERCY  (P(»)  FOR  ARY  GIVER  CBILIRG 
AlO/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IR  ARY  OOMBIRATIOR. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  ARD  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DBTERMIHE 
CBILIRG  ALOHB,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-BARD  OOLUHI  (ZERO  YISIDILITY)  . 

TO  DRIBRMIRE  VISIBILITY  ALORB,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROM  (ZERO  CBILIHGS). 

DBIBRMIRB  THE  POP  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ARY  GIVER  SET  OF  MAXIMA  BY  READIRG 
THE  value  at  the  IRTERSBCTIOR  OF  THE  APPROPRIATE  CBILIRG  ROM  ARD  VISIBILITY 
COLIMI. 

ROTE  1:  IR  JARUARY  1968,  HBTAR  STATIORS  BEGAR  REPORTIRG  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MIIES  OR  9000  METERS.  VALUES  RXCBBDIRO  9000  METERS  ARB  REPORTED  AS  *9999.’ 

ROTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAR  STATIORS  REPORTIRO  *CAVOE’,  ALL  CEIL1R6S  GREATER 
THAR  5000  FEBT  APPEAR  IR  THE  5000  FEET  CLASS. 

CORVRRSIORS:  1  STATUTE  MILE  >  1,609.344  METERS  -  .868391  RAUTICAL  MILES. 

FC»  OOHVERIERCB,  THE  COHVERSIOH  OFTER  USED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SKY  COVER — PBRCBRT  OCCURRERCE  FREQUERCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS,  THIS  SUWIARY  GIVES  PERCEHTACT 
OCCURRERCE  FRBQUERCY  (POP)  OF  SKY  COVER  IR  EIGHTHS  FOR  SYROPTIC  STATIORS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKER,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRBD  FOR  AIRHAYS  STATIORS.  FOR  AIRNAYS  STATIORS,  THIS  SUNURY  ALSO  GIVES 
FOF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAR  ORE-HALF  (I.B.,  6/10).  DATA  IS  SIMIARIZED  THE 
SKIS  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


ROTE  1.  THESE  SWMARIBS  ARB  ROT  AVAILABLE  FOR  MBTAR  REPORTIRG  STATIORS. 
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ROIS  2.  AIKHKYS  STATIONS  THAT  HAVE  RBFORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  -PARTIAL  OBSCURATION'  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COHPUTATIOH  OP  'GREATER  THAR  1/2'  PERCENTAGES.  'TOTAL  OBSCURATIONS,' 
HOWEVER,  ARK  INCLUDED. 
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OPEMITIRG  LOCKnOH  -A’ 
USAFKEAC,  ASHEVILLE  HC 


PEHCEHTAOE  FREQUEMCy  OF  OCCURREECB  OF  CEILIAO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 


SIATIOR  HUMBER:  724088  STKTIOH  HAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MORIB:  JAH  HOURS:  00-02 


CEILIHG 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MUiBS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GS 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

45.2 

47.3 

48.7 

49.3 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

GS 

20000 

51.8 

53.9 

55.3 

56.1 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

18000 

51.8 

53.9 

55.3 

56.1 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

16000 

51.8 

53.9 

55.3 

56.1 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GS 

14000 

51.8 

53.9 

55.3 

56.1 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

12000 

52.7 

54.9 

56.3 

57.1 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GE 

10000 

57.7 

60.1 

61.7 

62.4 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

OB 

9000 

58.8 

61.1 

62.8 

63.5 

64.3 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

8000 

61.6 

63.9 

65.8 

66.6 

67.5 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

7000 

63.2 

65.7 

67.7 

68.6 

69.6 

69.9 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GS 

6000 

63.7 

66.2 

68.2 

69.1 

70.2 

70.4 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GB 

5000 

65.4 

68.1 

70.4 

71.4 

72.7 

72.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

4900 

66.2 

68.9 

71.4 

72.4 

73.7 

74.0 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

4000 

68.9 

72.2 

74.8 

75.9 

77.2 

77.4 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

3500 

70.2 

73.7 

76.3 

77.4 

78.7 

78.9 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

3000 

72.6 

76.4 

79.0 

80.3 

81.9 

82.1 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

2500 

73.4 

77.4 

80.2 

81.5 

83.2 

83.4 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

2000 

73.7 

77.7 

80.5 

81.8 

83.6 

84.0 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GS 

1800 

74.0 

78.0 

80.8 

82.1 

84.1 

84.4 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

1500 

74.0 

78.1 

80.9 

82.2 

84.4 

84.7 

84,9 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

1200 

74.4 

78.7 

81.6 

83.0 

85.3 

85.7 

86.1 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GS 

1000 

74.4 

78.9 

82.0 

83.6 

86.0 

86.4 

86.9 

87.2 

87.2 

87.3 

87.5 

87-5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OB 

900 

74.7 

79.2 

82.7 

84.3 

86.7 

87.1 

87.5 

87.8 

87.8 

87.9 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

800 

75.2 

79.8 

83.2 

85.0 

87.4 

87.9 

88.5 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OS 

700 

75.6 

80.2 

84.0 

85.8 

88.2 

88.7 

89.2 

89.9 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

« 

600 

75.6 

80.4 

84.3 

86.1 

88.7 

89.5 

90.0 

90.7 

90.7 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

500 

75.6 

80.4 

84.4 

86.2 

88.9 

89.9 

90.9 

91.9 

92.0 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

400 

75.6 

80.4 

84.4 

86.2 

89.2 

90.2 

91.4 

92.7 

92.9 

93.4 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

300 

75.7 

80.5 

84.5 

86.3 

89.7 

90.7 

92.2 

94.1 

94.3 

94.9 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

95-7 

95.7 

GB 

200 

75.7 

80.5 

84.6 

86.4 

90.1 

91.2 

93.3 

95.3 

95.5 

96.2 

96.9 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

GS 

100 

75.7 

80.5 

84.6 

86.4 

90.2 

91.3 

93.5 

95.8 

96.0 

96.9 

97.8 

98.0 

98.5 

98.9 

99.5 

99.8 

GB 

000 

75.7 

80.5 

84.6 

86.4 

90.2 

91.3 

93.5 

95.8 

96.0 

96.9 

97.8 

98.0 

98.5 

98.9 

99.5 

100.0 

TDIRL  HUMBER  OP  OBSRRVAnORS  929 
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OFERKTIIIG  UCHriOH  'A* 
USAFBIAC,  ASHBVHXB  RC 


PERCBirCAaB  FRBQUBRCT  OF  OCCURRERCB  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITT 
FRCH  BOURLT  OBSERVATIONS 


SranOH  HIMBBR:  724088  STMTIOH  HAKE:  DOVER  AFB  DB 

ISr  TO  UTCs  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
(ORB:  JAR  HOURS:  03-05 


CBILIRG 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILirr  IN 

GE  ex 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

44.0 

45.3 

47.1 

48.1 

48.2 

48.3 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.9 

48.9 

48.9 

GE 

20000 

50.5 

52.6 

54.8 

55.9 

56.2 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

6B 

18000 

50.5 

52.6 

54.8 

55.9 

56.2 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

6B 

16000 

50.5 

52.6 

54.8 

55.9 

56.2 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

14000 

50.5 

52.6 

54.8 

55.9 

56.2 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

12000 

51.0 

53.3 

55.4 

56.5 

56.8 

56.9 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57-5 

57.6 

57.6 

57.6 

GB 

10000 

56.1 

58.3 

60.8 

61.9 

62.3 

62.4 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

GE 

9000 

57.8 

60.1 

62.5 

63.6 

64.0 

64.2 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

8000 

61.2 

63.8 

66.3 

67.4 

67.8 

67.9 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

7000 

62.6 

65.3 

67.9 

69.0 

69.4 

69.5 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

6000 

63.0 

65.7 

68.2 

69.4 

69.9 

70.0 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

5000 

63.8 

66.6 

69.2 

70.6 

71.4 

71.5 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

4500 

65.2 

68.0 

70.6 

72.1 

72.9 

73.0 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

4000 

67.6 

71.6 

74.4 

75.9 

76.7 

76.9 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

3500 

69.0 

73.1 

76.0 

77.6 

78.6 

78.7 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

3000 

71.3 

75.7 

78.7 

80.4 

81.6 

81.7 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

2500 

71.7 

76.5 

79.7 

81.4 

82.8 

82.9 

83.6 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

2000 

72.3 

77.4 

80.7 

82.6 

84.0 

84.3 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

1800 

72.7 

77.7 

81.1 

82.9 

84.3 

84.6 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

1500 

73.0 

78.0 

81.4 

83.2 

84.6 

85.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

1200 

73.1 

78.5 

81.8 

83.7 

85.3 

85.8 

86.8 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

1000 

73.2 

79.0 

82.6 

84.5 

86.2 

86.9 

87.8 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

900 

73.5 

79.3 

82.9 

84.8 

86.5 

87.2 

88.4 

89.1 

89.1 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

800 

73.8 

79.8 

83.3 

85.5 

87.5 

88.2 

89.5 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

700 

73.8 

79.8 

83.4 

85.7 

87.7 

88.4 

89.7 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

600 

73.8 

79. f 

83.5 

86.0 

88.2 

88.9 

90.2 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

500 

73.8 

80.0 

83.7 

86.5 

88.9 

90.0 

91.7 

93.0 

93.0 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

400 

73.8 

80.0 

83.7 

86.8 

89.5 

90.5 

92.5 

94.1 

94.1 

94.4 

94.8 

94.8 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

300 

74.0 

80.3 

84.1 

87.1 

89.8 

90.9 

93.0 

94.9 

94.9 

95.7 

96.3 

96.4 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

200 

74.1 

80.4 

84.2 

87.2 

89.9 

91.2 

94.0 

96.0 

96.0 

97.1 

97.8 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

100 

74.1 

80.4 

84.2 

87.2 

89.9 

91.2 

94.0 

96.2 

96.2 

97.3 

98.1 

98.3 

98.7 

99.2 

99.7 

100.0 

GE 

000 

74.1 

80.4 

84.2 

87.2 

89.9 

91.2 

94.0 

96.2 

96.2 

97.3 

98.1 

98.3 

98.7 

99.2 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVAT1GR8  929 
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opBwrnio  locATicii  *a* 

USAFRMC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERXAaE  FEEgUERCT  OF  OCCURRERCB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIORS 


SZKTIOH  ROISER:  724088  SXKTIOH  RRME:  DOVER  AFB  OE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  HORIH:  JAR  HOURS:  06-08 


CEILnO 
IR  1 

FEET  1 

CE 

7 

GB 

6 

CE 

9 

CE 

4 

VISIBILITY  IR  STMIUIE 

6B  OE  CE  OE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CBIL 

39.9 

42.9 

44.2 

44.7 

45.6 

45.9 

46.0 

46.3 

46.3 

46-3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

GB 

20000 

49.9 

49.4 

91.0 

51.9 

52.8 

53.1 

53.3 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

CE 

18000 

46.1 

49.6 

91.2 

52.2 

53.0 

53.3 

53.5 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

6E 

16000 

46.1 

49.6 

91.2 

52.2 

53.0 

53.3 

53.5 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GB 

14000 

46.1 

49.6 

91.2 

52.2 

53.0 

53.3 

53.7 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

CE 

12000 

46.6 

90.0 

91.6 

52.6 

53.4 

53.8 

54.1 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

«B 

10000 

90.2 

94.2 

96.1 

57.1 

58.1 

58.4 

58.7 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

CE 

9000 

91.4 

99.4 

57.3 

58.3 

59.2 

59.6 

59.9 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GS 

8000 

94.9 

60.0 

62.0 

63.1 

64.2 

64.6 

64.9 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

CE 

7000 

96.9 

61.7 

64.0 

65.1 

66.1 

66.6 

66.9 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

CE 

6000 

96.8 

62.2 

64.4 

65.5 

66.6 

67.0 

67.3 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

SOOO 

98.4 

64.1 

66.6 

67.7 

68.8 

69.2 

69.6 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

6B 

4900 

99.7 

69.9 

68.0 

69.1 

70.2 

70.6 

71.0 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

CE 

4000 

63.2 

70.0 

72.8 

74.0 

75.1 

75.5 

76.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

CE 

3900 

69.9 

72.6 

79.4 

76.6 

77.7 

78.2 

78.9 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

CE 

3000 

67.3 

74-7 

77.5 

79.0 

80.4 

80.9 

81.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

2900 

67.8 

79.9 

78.5 

80.4 

81.9 

82.4 

83.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

2000 

68.2 

76.0 

79.0 

81.1 

82.9 

83.3 

84.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

CB 

1800 

68.9 

76.3 

79.4 

81.4 

83.2 

83.7 

84.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

CE 

1900 

69.1 

77.0 

80.1 

82.2 

84.2 

84.6 

85.5 

86.5 

86.7 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

CE 

1200 

70.0 

78.0 

81.2 

83.3 

85.4 

85.8 

86.7 

87.8 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

CE 

1000 

70.0 

78.2 

81.4 

83.5 

85.6 

86.0 

86.9 

88.1 

88.4 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

CE 

900 

70.1 

78.3 

81.5 

83.8 

85.8 

86.9 

87.4 

88.6 

88.9 

89.0 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OE 

800 

70.3 

78.9 

81.8 

84.5 

86.6 

87.2 

88.2 

89.5 

89.8 

89.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

CE 

700 

70.3 

78.9 

81.8 

84.5 

86.7 

87.3 

88.4 

89.9 

90.2 

90.3 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OE 

600 

70.3 

78.9 

81.8 

84.6 

87.0 

87-7 

89.0 

90.5 

90.9 

91.0 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OS 

900 

70.4 

78.7 

82.3 

85.2 

88.0 

88.9 

90.8 

92.3 

92.6 

92.9 

93.4 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OS 

400 

70.4 

78.7 

82.3 

85.2 

88.2 

89.1 

91.0 

92.7 

93.0 

93.3 

93.9 

93.9 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

m 

300 

70.4 

78.7 

82.3 

85.2 

88.4 

89.9 

91.7 

93.5 

94.1 

94.5 

95.1 

95.1 

95.5 

95.8 

95.8 

95.9 

CE 

200 

70.4 

78.7 

82.5 

85.5 

88.9 

90.0 

92.7 

94.9 

95.6 

96.0 

96.7 

96.7 

97.1 

97.4 

97.5 

97.6 

CE 

100 

70.4 

78.7 

82.5 

85.5 

88.9 

90.0 

92.7 

95.2 

95.9 

96.7 

97.5 

97.6 

98.6 

99.2 

99.6 

100.0 

es 

000 

70.4 

78.7 

82.5 

85.5 

88.9 

90.0 

92.7 

95.2 

95.9 

96.7 

97.5 

97.6 

98.6 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  RUWER  OF  GBSERVKTIORS  930 
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OPBIWnilG  IdOCKTIOn  -A- 
USAFBTAC,  ASaRVIUB  RC 


PBRCBHTASB  FREQUENCT  GF  OCCUERBECB  OF  CEILIR6  VERSUS  VISIBILI1T 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIOHS 


SnnOH  RUMBBR:  724088  STATIOII  SAME:  DOVER  AFB  DB 

ISC  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  GF  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 
MGHIH:  JAR  ROURS:  09-11 


CBILIRO 

IR 

FEET 

G8 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IR  SZATUIB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HI  LBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CBIL 

38.4 

40.8 

41.7 

42.4 

42.5 

42.8 

42.9 

43.0 

43.0 

43.1 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

CB 

20000 

44.9 

47.8 

49.2 

50.0 

50.4 

50.8 

50.9 

51.0 

51.0 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

CB 

18000 

45.2 

48.1 

49.5 

50.2 

50.6 

51.0 

51.1 

51.2 

51.2 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

OB 

16000 

45.2 

48.1 

49.5 

50.2 

50.6 

51.0 

51.1 

51.2 

51.2 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

OB 

14000 

45.5 

48.4 

49.8 

50.5 

51.1 

51.4 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.0 

51.8 

51.6 

GE 

12000 

46.7 

49.6 

51.0 

51.7 

52.3 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GE 

10000 

50.9 

54.1 

55.8 

56.8 

57.3 

57.6 

57.7 

57.8 

57.8 

58.0 

58.1 

58.1 

50.1 

58.1 

58.1 

58.1 

OB 

9000 

51.9 

55.2 

56.9 

57.8 

58.4 

58.7 

58.0 

50.9 

58.9 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

8000 

57.1 

61.0 

62.9 

64.0 

64.5 

65.1 

65.2 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

7000 

59.5 

63.7 

65.7 

67.0 

67.5 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

60.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

6000 

59.7 

64.0 

66.0 

67.4 

68.0 

68.5 

68.6 

68.8 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OB 

5000 

61.0 

66.0 

68.2 

69.7 

70.2 

70.8 

70.9 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OB 

4500 

61.8 

67.0 

69.5 

71.0 

71.5 

72.0 

72.2 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

OB 

4000 

66.1 

71.5 

74.3 

75.9 

76.5 

77.1 

77.3 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

3500 

67.3 

72.7 

75.5 

77.1 

77.6 

78.3 

78.5 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

3000 

68.4 

73.9 

76.8 

78.8 

79.8 

80.4 

80.8 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

01.4 

81.4 

GB 

2500 

68.9 

74.8 

77.7 

79.8 

80.9 

81.5 

82.0 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

02.7 

OB 

2000 

69.6 

75.5 

78.4 

80.6 

81.8 

82.5 

83.1 

83.5 

83.5 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

1800 

69.7 

75.6 

78.5 

80.8 

81.9 

82.6 

83.2 

83.7 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

1500 

70.0 

76.0 

79.0 

81.5 

82.8 

83.7 

84.5 

84.9 

84.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

05.3 

85.3 

85.3 

GB 

1200 

70.4 

76.6 

79.6 

82.0 

83.4 

84.4 

85.3 

85.9 

85.9 

86.0 

06.2 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

1000 

71.0 

77.1 

80.3 

83.2 

84.7 

85.8 

86.9 

87.5 

87.5 

87.6 

87.8 

87.8 

88.2 

88.2 

88.3 

80.3 

OB 

900 

71.0 

77.4 

80.9 

83.8 

85.3 

86.5 

87.5 

88.2 

08.2 

88.3 

88.5 

88.5 

08.8 

88.8 

88.9 

88.9 

GB 

800 

71.3 

77.7 

81.3 

84.3 

86.1 

87.4 

88.6 

09.4 

89.4 

89.5 

89.0 

89.8 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

GB 

700 

71.4 

78.0 

81.5 

84.6 

86.5 

87.7 

88.9 

09.7 

89.8 

89.9 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

OB 

600 

71.4 

78.0 

81.5 

84.7 

86.7 

88.1 

09.2 

90.0 

90.1 

90.3 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

GB 

500 

71.4 

78.0 

81.5 

84.9 

87.2 

89.1 

90.8 

91.0 

91.9 

92.3 

92.8 

92.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

GB 

400 

71.4 

78.1 

81.9 

85.6 

88.1 

90.0 

91.6 

92.8 

92.9 

93.2 

94.1 

94.1 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

GB 

300 

71.4 

78.1 

82.0 

85.8 

88.4 

90.4 

92.2 

93.5 

93.9 

94.3 

95.3 

95.3 

95.9 

96.7 

96.9 

96.9 

GB 

200 

71.4 

78.1 

82.0 

85.8 

88.5 

90.5 

92.3 

94.5 

94.8 

95.7 

96.8 

96.8 

97.5 

90.3 

98.6 

98.7 

GB 

100 

71.4 

78.1 

82.0 

85.8 

88.5 

90.5 

92.3 

94.5 

94.8 

95.7 

96.9 

96.9 

98.2 

98.9 

99.4 

99.8 

GB 

000 

71.4 

78.1 

82.0 

85.8 

88.5 

90.5 

92.3 

94.5 

94.0 

95.7 

96.9 

96.9 

90.2 

98.9 

99.6 

100.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSBRVATIOR8  930 
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crawmo  uxsoioH  'a* 

OSAnXK,  ASHEVIIJ,E  IIC 


FBRCBIRA6B  FHSQUBIICT  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILHIO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSBRVATICIIS 


sranon  honber:  tesoss  siwncM  nust  dover  afb  de  period  of  record:  dec  si  -  mv  91 


L8T  lO  UlCt 

♦  5 

HOIRB: 

JAR 

BOURS: 

12-14 

CBILIira 

VISIBILITT  IH 

STMCUTB 

MILBS 

HI 

68 

08 

GB 

08 

OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

QS 

GE 

GB 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

42.6 

44.1 

44.2 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

QB 

20000 

50.8 

52.5 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GB 

18000 

51.2 

52.9 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

08 

16000 

51.4 

53.1 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

08 

14000 

51.7 

53.4 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

08 

12000 

52.4 

54.1 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

08 

10000 

56.8 

58.6 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GB 

9000 

57.3 

59.1 

59.8 

60.1 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

08 

8000 

59.1 

62.0 

63.0 

63.3 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

7000 

61.4 

64.8 

65.8 

66.1 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

08 

6000 

62.3 

65.9 

66.9 

67.2 

67.6 

67.6 

67,7 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

08 

SOOO 

64.1 

68.4 

69.4 

69.7 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

08 

4500 

69.2 

69.5 

70.6 

71.1 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

08 

4000 

68.4 

73.3 

74.7 

79.3 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

3900 

71.3 

76.8 

78.3 

78.9 

79.6 

79.7 

79.8 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

08 

3000 

72.0 

77.6 

79.4 

80.2 

81.2 

81.4 

81.7 

81.9 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

2500 

72.6 

78.4 

80.1 

81.1 

82.3 

82.5 

82.8 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

2000 

73.0 

79.0 

80.8 

81.7 

83.1 

83.3 

83.7 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

1800 

73.0 

79.0 

80.8 

81.7 

83.1 

83.3 

83.7 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

B4.3 

84.3 

08 

1500 

73.3 

79.9 

81.7 

83.0 

84.6 

84.9 

85.3 

85.5 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

08 

1200 

74.2 

80.8 

82.7 

84.0 

85.7 

86.2 

86.7 

86.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

08 

1000 

74.5 

81.9 

83.5 

89.2 

87.0 

87.6 

88.1 

88.4 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

900 

74.8 

81.9 

84.3 

85.9 

87.8 

88.6 

89.0 

89.4 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

800 

75.1 

82.2 

84.6 

86.6 

88.6 

89.4 

89.9 

90.2 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

08 

700 

79.2 

82.4 

84.9 

87.0 

89.4 

90.2 

90.8 

91.1 

91.2 

91.5 

91.6 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

08 

600 

75.2 

82.4 

84.9 

87.0 

89.6 

90.4 

91.1 

91.4 

91.5 

91.8 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

08 

500 

79.2 

82.5 

85.4 

87.6 

90.6 

91.8 

92.9 

93.4 

93.5 

94.3 

94.5 

94.5 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

08 

400 

79.2 

82.5 

85.6 

88.0 

91.0 

92.2 

93.3 

94.1 

94.2 

95.1 

95.3 

95.3 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

08 

300 

75.2 

82.5 

85.6 

88.0 

91.0 

92.2 

93.5 

94.6 

94.8 

95.9 

96.2 

96.2 

96.7 

97.0 

97.3 

97.5 

08 

200 

79.2 

82.5 

85.6 

88.0 

91.0 

92.2 

93.5 

94.8 

95.1 

96.1 

96.9 

96.9 

97.7 

98.2 

98.7 

98.9 

08 

100 

75.2 

82.5 

85.6 

88.0 

91.0 

92.2 

93.5 

94.8 

95.1 

96.1 

97.0 

97.0 

97.8 

98.3 

98.9 

99.8 

08 

000 

79.2 

82.5 

85.6 

88.  0 

91.0 

92.2 

93.5 

94.8 

95.1 

96.1 

97.0 

97.0 

57.8 

98.3 

98.9 

100.0 

TOIRL  I 


OP  OBSERVMIOm 
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oremnin  utcnioR  -a- 
osafbxm:,  asbbvilu  hc 


PBRCBirrmB  pimguEWCT  or  ocoibhkiicb  cf  cbiliro  versus  visibiutt 

FROM  HOURLY  OBSEFVXTIOHS 


smioil  mjMBERl  724088  SIRTIOH  HAHBi  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HCHTB:  JAR  HOURS:  15-17 


CBILIRO 

IR 

FEET 

GS 

7 

OB 

6 

08 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  SZmOTB  NILES 
GB  OB  OE  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

6B 

1 

OR 

3/4 

6B 

5/a 

OE 

1/2 

GB 

3/8 

QE 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

44.1 

45.2 

45.5 

45.5 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

OE 

20000 

54.6 

55.9 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

18000 

55.1 

56.3 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

16000 

55.2 

56.5 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

OE 

14000 

56.1 

57.4 

57.8 

57.8 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

56.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

OE 

12000 

57.4 

58.7 

59.1 

59.1 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

OE 

10000 

61.6 

63.1 

63.7 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64*3 

64.3 

OB 

9000 

62.0 

63.5 

64.1 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OB 

8000 

63.9 

66.0 

66.8 

67.5 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OE 

7000 

65.7 

68.2 

69.0 

69.8 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

6000 

67.0 

69.5 

70.3 

71.1 

71.5 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OE 

5000 

68.3 

71.3 

72.2 

73.0 

73.4 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

4500 

68.8 

72.0 

73.0 

73.9 

74.3 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

4000 

71.0 

74.4 

76.0 

76.9 

77.5 

77.5 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

3500 

73.7 

77.6 

79.5 

80.5 

81.2 

81.2 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB 

3000 

74.7 

78.8 

80.8 

81.8 

82.5 

82.5 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OE 

2500 

75.3 

79.7 

81.8 

83.0 

83.8 

83.9  ' 

84.2 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OE 

2000 

75.5 

80.1 

82.8 

84.0 

84.8 

84.9 

85.3 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OE 

1800 

75.5 

80.1 

82.8 

84.0 

84.8 

84.9 

85.3 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OE 

1500 

75.9 

80.6 

83.8 

85.1 

85.9 

86.1 

86.6 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OE 

1200 

76.2 

81.2 

84.7 

86.0 

87.1 

87.3 

87.8 

88.2 

88.2 

88.3 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

1000 

76.5 

81.7 

85.5 

86.8 

88.0 

88.2 

88.8 

89.1 

89.1 

89.6 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OE 

900 

76.7 

82.0 

85.8 

87.3 

88.5 

88.7 

89.4 

89.7 

89.7 

90.1 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

800 

76.8 

82.3 

86.2 

88.0 

89.2 

89.5 

90.1 

90.4 

90.4 

90.9 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

700 

76.8 

82.3 

86.3 

88.2 

89.8 

90.0 

90.8 

91.3 

91.3 

91.7 

92.2 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

OE 

600 

76.8 

82.4 

86.5 

88.3 

89.9 

90.1 

90.9 

91.5 

91.5 

91.9 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

500 

77.2 

83.0 

87.3 

89.8 

91.5 

92.0 

92.8 

93.4 

93.4 

94.1 

94.7 

94.7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

OE 

400 

77.2 

83.0 

87.4 

90.0 

91.9 

92.6 

93.4 

94.3 

94.3 

94.9 

95.6 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

OE 

300 

77.2 

83.1 

87.5 

90.2 

92.2 

93.0 

94.0 

95.4 

95.5 

96.1 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

OE 

200 

77.2 

83.1 

87.5 

90.2 

92.2 

93.0 

94.0 

95.5 

95.9 

96.7 

97.5 

97.6 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

OB 

100 

77.2 

83.1 

87.5 

90.2 

92.2 

93.0 

94.0 

95.5 

95.9 

96.7 

97.7 

98.0 

98.4 

98.6 

99.1 

100.0 

OB 

000 

77.2 

83.1 

87.5 

90.2 

92.2 

93.0 

94.0 

95.5 

95.9 

96.7 

97.7 

98.0 

98.4 

98.6 

99.1 

100.0 

TOTAL 
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BBSBB  BBBBB  BBBBB  BBBBB  BBBBB  BBBBB 


OPERKrniO  LOCmOH  *A*  PBRCBHTAOB  FHEQUHICT  of  OCCUBRBICB  of  CEILIRO  VERSUS  VISIBIIiirr 

usafbxm:,  ASIIBVILLB  IIC  FRON  BOURLT  (»SERVATI0HS 


SmiOR  HUMBER:  724088  8IRTI0R  lUME:  DOVER  RFB  OE 

LST  ID  UTC:  *  5 


PERICO  OF  RECORD;  DEC  81  -  MOV  91 
HOHTB:  JM  BOURS:  18-20 


CBILIIK  VISraiLITr  IH  STKIUTE  MILES 


IB 

FEET 

6B 

7 

CE 

6 

CE 

5 

GB 

4 

6B 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

■0  CEIL 

48.9 

49.5 

50.2 

50.6 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

CS  20000 

56.0 

56.6 

57.3 

57.9 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

CS  18000 

56.1 

56.7 

57.4 

58.0 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

CE  16000 

56.1 

56.7 

57.4 

58.0 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

CE  14000 

57.2 

57.8 

58.5 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

CB  12000 

59.6 

60.1 

60.9 

61.4 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

CE  10000 

63.7 

64.2 

65.3 

65.8 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

CE  9000 

64.0 

64.5 

65.6 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

CE  8000 

66.7 

67.6 

68.8 

69.4 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

CE  7000 

68.3 

69.3 

70.5 

71.2 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

CE  6000 

69.3 

70.4 

71.6 

72.7 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB  5000 

70.7 

72.4 

73.6 

74.9 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

CB  4500 

70.9 

72.6 

74.0 

75.3 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

CB  4000 

73.4 

75.4 

77,3 

78.7 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

CE  3500 

74.6 

77.0 

79.1 

80.5 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OE  3000 

75-9 

78.6 

80.6 

82.2 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

CB  2500 

76.2 

79,0 

81.5 

83.2 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

CB  2000 

76.4 

79.5 

82.2 

84.2 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OE  1800 

76.7 

80.0 

82.7 

84.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

CE  1500 

76.9 

80.3 

83.0 

85.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

a  1200 

76.9 

80.4 

83.2 

85.7 

86.6 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

CE  1000 

77.0 

80.6 

83.5 

86.2 

87.3 

87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

CE  900 

77.2 

80.7 

83.8 

86.6 

87.7 

87.9 

88.1 

88.4 

88.4 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

CB  800 

77.2 

80.9 

84.1 

87.2 

88.3 

88.5 

88.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

CE  700 

77.2 

81.1 

84.4 

87.5 

88.8 

89.0 

89.3 

89.5 

89.5 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

CB  600 

77.3 

81.3 

84.5 

87.8 

89.2 

89.4 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

OE  500 

77.3 

81.6 

84.9 

88.5 

90.3 

90.6 

91.1 

91.4 

91.4 

91.7 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

CB  400 

77.3 

81.9 

85.2 

89.0 

91.3 

91.8 

92.7 

93.4 

93.4 

93.8 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

OB  300 

77.3 

81.9 

85.5 

89.7 

91.9 

92.6 

93.8 

94.7 

94.9 

95.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

CB  200 

77.3 

81.9 

85.6 

89.8 

92.1 

92.8 

94.1 

95.2 

95.7 

96.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

OB  100 

77.3 

81.9 

85.6 

89.8 

92.1 

92.8 

94.3 

95.5 

96.1 

96.7 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.8 

99.5 

OB  000 

77,3 

81.9 

85.6 

89.8 

92.1 

92.8 

94.3 

95.5 

96.1 

96.7 

97.8 

97.8 

98.2 

98.7 

98.9 

100.0 

lonu.  HUmBR  OF  OBSBRVXnaM  928 


D  -  2  -  7 


USAFETRC/DS— 92/280  -  Pag*  186 


OFERATim  lOCKTIOII  *A’ 
USnFBXAC,  KBBXnUX  RC 


PBRCBirrAOB  FRBQUBRCT  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  BOURLT  OBSERVXTIORS 


SXHIIOII  HUmER:  724088  STKCIOH  RVIB:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
HOmS:  JAR  BOURS:  21-23 


CBILmO 

III 

FBBT 

GB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR 

OE  GB 

2  1/2  2 

BIKBrSK 

OB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

08 

1/4 

GB 

0 

RO 

CBIL 

46.6 

47.5 

48.6 

49.2 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

QE 

20000 

54.5 

55.6 

56.7 

57.3 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

OB 

18000 

54.6 

55.7 

56.8 

57.4 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

6B 

16000 

54.6 

55.7 

56.8 

57.4 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

08 

14000 

54.7 

55.8 

56.9 

57.5 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

OB 

12000 

57.2 

58.3 

59.4 

60.0 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

CB 

10000 

61.6 

62.8 

64.1 

64.7 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GB 

9000 

62.2 

63.3 

64.6 

65.3 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

CE 

8000 

64.5 

66.0 

67.4 

68.1 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB 

7000 

65.9 

67.4 

68.8 

69.5 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OR 

6000 

66.7 

68.2 

69.6 

70.4 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71. 3 

71.3 

71.3 

OB 

5000 

69.0 

70.9 

72.3 

73.3 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

4500 

70.0 

71.9 

73.3 

74.4 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

4000 

72.3 

74.5 

76.5 

77.5 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OE 

3500 

74.9 

77.8 

80.2 

81.3 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OB 

3000 

75.7 

78.9 

81.3 

82.4 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

2500 

76.2 

79.6 

81.9 

83.0 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OE 

2000 

76.6 

80.3 

82.7 

83.8 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

1800 

76.6 

80.4 

82.8 

83.9 

85.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85-7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

1500 

76.8 

80.6 

83.0 

84.3 

85.7 

85.8 

86.1 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

1200 

77.0 

81.0 

83.4 

84.9 

86.3 

86.6 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

1000 

77.1 

81.5 

84.0 

85.6 

87.0 

87.2 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

900 

77.1 

81.7 

84.4 

86.2 

87.7 

88.0 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

OB 

800 

77.1 

81.7 

84.4 

86.2 

87.7 

88.2 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

OB 

700 

77.1 

81.8 

84.6 

86.5 

88.0 

88.4 

88.7 

88.7 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

OB 

600 

77.1 

82.0 

84.9 

86.8 

88.3 

88.7 

89.0 

89.0 

89.2 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

OB 

500 

77.1 

82.2 

85  1 

87.0 

88.6 

89.7 

90.0 

90.2 

90.5 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

OB 

400 

77.3 

82.6 

85.3 

87.5 

89.7 

91.0 

91.3 

92.0 

92.4 

92.6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

OB 

300 

77.3 

82.6 

85.6 

87.8 

90.5 

91.8 

92.6 

93.8 

94.3 

94.8 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

OB 

200 

77.3 

82.6 

85.7 

88.0 

91.1 

92.7 

93.5 

94.7 

95.3 

95.9 

96.7 

97.0 

97.2 

97.3 

97.5 

97.5 

OB 

100 

77.3 

82.6 

85.7 

88.0 

91.1 

92.7 

93.7 

95.2 

95.7 

96.5 

97.3 

97.6 

98.1 

98.2 

98.9 

99.4 

OB 

000 

77.3 

82.6 

85.7 

88.0 

91.1 

92.7 

93.7 

95.2 

95.7 

96.5 

97.3 

97.6 

98.1 

98.2 

98.9 

100.0 

TOPEAL  ROOBR  OF  OBRERVATIORS  930 
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aPERKriHO  UXATIOH  *A' 
OSAFBEK.  ASBKVItLK  HC 


FBnCBimQB  FHSgUBHCT  OF  OCCURRBIICB  OF  CBILIHO  VBBSUS  VISIBILm 
FDOH  BOURI.T  OBSBBVATICIIS 


SIWIOII  HUMBER:  724088  STAXIOH  RMS:  DOVER  AFB  DE 
LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 
HORIH:  JAR  HOURS:  ALL 


CEILIHC 

n 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILiry  IR 
08  OB 

2  1/2  2 

STMTOTE 

BE 

1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

BE 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HD  CEIL 

43.7 

45.3 

46.3 

46.8 

47.1 

47.2 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

CT 

20000 

51.1 

53.0 

54.2 

54.8 

55.2 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

6B 

18000 

51.3 

53.2 

54.4 

55.0 

55.4 

55.5 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

«8 

16000 

51.4 

53.3 

54.4 

55.0 

55.5 

55.6 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

QB 

14000 

51.7 

53.6 

54.8 

55.4 

55.8 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

68 

12000 

52.9 

54.9 

56.0 

56.6 

57.1 

57.2 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

OB 

10000 

57.3 

59.4 

60.8 

61.6 

62.0 

62.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

6E 

9000 

58.2 

60.3 

61.7 

62.4 

62.9 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

68 

8000 

61.1 

63.8 

65.4 

66.2 

66.8 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

08 

7000 

62.9 

65.8 

67.4 

68.3 

68.9 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

08 

6000 

63.5 

66.5 

68.2 

69.1 

69.7 

69.9 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

68 

5000 

65.1 

68.5 

70.2 

71.3 

72.0 

72.2 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OR 

4500 

66.0 

69.4 

71.3 

72.4 

73.1 

73.3 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

BE 

4000 

68.9 

72.9 

75.1 

76.3 

77.0 

77.2 

77.5 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

BE 

3500 

70.8 

75.2 

77.5 

78.7 

79.6 

79.8 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

68 

3000 

72.2 

76.8 

79.2 

80.6 

81.8 

82.0 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

BE 

2500 

72.8 

77.6 

80.2 

81.7 

82.9 

83.1 

83.5 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

08 

2000 

73.2 

78.2 

80.9 

82.5 

83.8 

84.1 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

BE 

1800 

73.3 

78.4 

81.1 

82.7 

84.0 

84.3 

84.7 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

68 

1500 

73.6 

78.8 

81.6 

83.3 

84.8 

85.1 

85.6 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

BE 

1200 

74.0 

79.4 

82.3 

84.1 

85.6 

86.1 

86.6 

87.0 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

68 

1000 

74.2 

79.8 

82.9 

84.8 

86.5 

86.9 

87.6 

88.0 

88.1 

88.3 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

68 

900 

74.4 

80.1 

83.3 

85.3 

87.0 

87.5 

88.2 

88.7 

88.7 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

BE 

800 

74.6 

80.4 

83.6 

85.9 

87.7 

88.3 

89.0 

89.5 

89.6 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

68 

700 

74.7 

80.5 

83.9 

86.2 

88.1 

88.7 

89.5 

90.1 

90.2 

90.3 

90.6 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

68 

600 

74.7 

80.6 

84.0 

86.4 

88.4 

89.1 

89.9 

90.5 

90.6 

90.8 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

68 

500 

74.7 

80.8 

84.3 

87.0 

89.3 

90.3 

91.4 

92.2 

92.3 

92.7 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

68 

400 

74.8 

80.9 

84.5 

87.3 

89.8 

90.9 

92.1 

93.3 

93.4 

93.8 

94.3 

94.3 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

68 

300 

74.8 

81.0 

84.6 

87.5 

90.2 

91.4 

92.9 

94.3 

94.6 

95.2 

95.9 

95.9 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

68 

200 

74.8 

81.0 

84.7 

87.6 

90.5 

91.7 

93.4 

95.1 

95.5 

96.2 

97.0 

97.1 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

68 

100 

74.8 

81.0 

84.7 

87.6 

90.5 

91.7 

93.5 

95.3 

95.7 

96.6 

97.5 

97.6 

98.3 

98.7 

99.2 

99.8 

000 

74.8 

81.0 

84.7 

87.6 

90.5 

91.7 

93.5 

95.3 

95.7 

96.6 

97.5 

97.6 

98.3 

98.8 

99.3 

100.0 

nnL  RUBER  or  OBSERVOTIORS  7436 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


oRmnira  idOcnioH  -a-  PERCEirrAOB  »ha?>eiict  op  occuiwbhcb  or  cbiliro  versus  visibiuty 

USAPBnC,  ASHEVILLE  RC  FROH  BOURLT  OBSBRVATIORS 


sacnm  HUMBER:  724088  STATIOR  HAMS:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
NORTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CBILIRO  VISIBILITI  IR  STATUTE  NILES 


IR 

FEET 

GB 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OB 

a 

OB 

2  1/2 

2 

OB 

1  1/2 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

(TO 

1/2 

GB 

3/8 

GS 

1/4 

GB 

0 

no  CEIL 

47.2 

49.1 

49.8 

50.1 

50.2 

50.2 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

BE  20000 

53.0 

55.0 

55.7 

56*0 

56.4 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

EE  18000 

53.0 

55.0 

55.7 

56.0 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56-7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

BE  16000 

53.0 

55.0 

55.7 

56.0 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

BE  14000 

53.0 

55.0 

55.7 

56.0 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

BE  12000 

54.3 

56.4 

57.1 

57.4 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

BE  10000 

57.3 

59.6 

60.4 

60.8 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

BE  9000 

58.0 

60.3 

61.1 

61.5 

62.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

BE  8000 

61.1 

63.7 

64.8 

65.5 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

BE  7000 

63.2 

65.8 

67.1 

67.8 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

BE  6000 

63.5 

66.1 

67.4 

68.2 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

BE  5000 

64.8 

67.5 

68.8 

69.6 

70.3 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

BE  4500 

65.7 

68.4 

69.7 

70.6 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

BE  4000 

68.3 

71.3 

73.2 

74.0 

74.9 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

BE  3500 

69.1 

72.3 

74.6 

75.5 

76.6 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

as  3000 

70.9 

74.2 

76.8 

78.0 

79.2 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

BE  2500 

71.2 

74.9 

77.8 

79.3 

80.7 

81.1 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

BE  2000 

72.0 

76.2 

79.6 

81.2 

83.1 

83.5 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

BE  1800 

72.2 

76.6 

80.0 

81.7 

83.6 

83.9 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

BE  1500 

72.7 

77.2 

80.9 

82.5 

84.4 

84.8 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

BE  1200 

73.2 

77.9 

81.7 

83.5 

85.5 

85.8 

86.3 

86.6 

86.8 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

BE  1000 

73.9 

78.7 

82.6 

84.4 

86.8 

87.4 

88.1 

88.4 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

BE  900 

73.9 

78.7 

82.6 

84.4 

86.8 

87.4 

88.1 

88.4 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

BE  800 

74.0 

78.8 

82.7 

84.5 

86.9 

87.5 

88.3 

88.7 

88.8 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

BE  700 

74.0 

79.1 

83.0 

84.8 

87.1 

87.8 

88.7 

89.2 

89.4 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

BE  600 

74.0 

79.1 

83.0 

84.8 

87.1 

87.8 

88.8 

89.4 

89.5 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

BE  500 

74.0 

79.1 

83.0 

84.9 

87.7 

88.7 

90.0 

90.9 

91.0 

91.7 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

BE  400 

74.0 

79.1 

83.1 

85.0 

88.2 

89.2 

90.9 

92.0 

92.1 

92.8 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

BE  300 

74.0 

79.1 

83.1 

85.0 

88.4 

89.7 

91.5 

92.9 

93.4 

94.7 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

BE  200 

74.0 

79.1 

83.1 

85.0 

88.7 

90.3 

92.1 

93.6 

94.3 

96.0 

96.8 

96.8 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

BE  100 

74.0 

79.1 

83.1 

85.0 

88.7 

90.3 

92.2 

94.0 

94.7 

96.3 

97.2 

97.2 

97.6 

97.9 

98.6 

100.0 

BE  000 

74.0 

79.1 

83.1 

85.0 

88.7 

90.3 

92.2 

94.0 

94.7 

96.3 

97.2 

97.2 

97.6 

97.9 

98.6 

100.0 

TOTAL  RUNBBR  OP  OBSBRVATIORS  846 
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arawriRo  uxatioh  -a* 
OSAnraC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCBHTAGB  FRBQUHICT  OF  OCCURRERCR  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FICH  BOURLT  (fflSBRVATIGRS 


SXniOH  miiaBR:  7240eB  OTMIOII  RAHBt  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  IRC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MORIH:  FEB  HOURS:  03-05 


CBILIRO 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

08 

4 

YISIBILirr  IN  STATUTE  MILBS 

GB  GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

6E 

3/8 

GB 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

45.2 

46.3 

48.1 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.9 

49.1 

49.1 

OR 

20000 

51.3 

52.6 

54.4 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.3 

55.3 

OR 

18000 

51.3 

52.6 

54.4 

54.7 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55,3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.6 

55.6 

OR 

16000 

51.3 

92.6 

54.4 

54.7 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55 '3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.6 

55.6 

OR 

14000 

51.3 

52.6 

54.4 

54.7 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.6 

55.6 

OB 

12000 

52.5 

54.0 

55.8 

56.1 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.2 

57.2 

QB 

10000 

56.0 

57.7 

59.5 

59.8 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

eo.a 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

GS 

9000 

56.7 

58.4 

60.2 

60.5 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61-7 

61.7 

6B 

8000 

60.9 

62.9 

64.7 

65.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

OR 

7000 

62.6 

64.8 

66.5 

66.9 

67.8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

GS 

6000 

63.2 

65.4 

67.1 

67.5 

68.4 

68.6 

68.7 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.3 

69.3 

GB 

5000 

64.7 

66.9 

68.8 

69.3 

70.2 

70.4 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.2 

71.3 

71.3 

OB 

4500 

65.6 

68.1 

70.2 

70.7 

71.6 

71.9 

72.1 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

08 

4000 

67.4 

70.2 

72.7 

73.2 

74.9 

74.9 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

OB 

3900 

68.4 

71.3 

73.8 

74.2 

79.8 

76.2 

76.9 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

OB 

3000 

69.7 

72.9 

75.8 

76.2 

77.9 

78.4 

78.6 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.6 

79.6 

OB 

2500 

70.1 

73.3 

76.4 

77.1 

79.2 

79.8 

80.0 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

OB 

2000 

70.8 

74.0 

77.2 

78.0 

80.4 

81.1 

81.3 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

62.4 

82.4 

OB 

1800 

71.2 

74.3 

77.5 

78.4 

80.7 

81.4 

81.7 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

OR 

1500 

71.7 

74.9 

78.1 

79.0 

81.6 

82.3 

82.5 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.6 

83.6 

OR 

1200 

72.5 

75.7 

79.1 

79.9 

82.6 

83.3 

83.6 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

GR 

1000 

72.6 

79.9 

79.3 

80.3 

83.2 

83.9 

84.4 

85.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

OR 

900 

72.8 

76.1 

79.6 

80.5 

83.5 

84.2 

84.8 

85.6 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

OB 

800 

72.9 

76.4 

79.8 

80.7 

84.2 

84.9 

85.7 

86.6 

86.8 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.5 

87.5 

«8 

700 

73.2 

77.0 

80.9 

81.6 

85.1 

85.8 

87.0 

87.9 

88.1 

88.4 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

OR 

600 

73.4 

77.2 

80.7 

81.8 

89.3 

86.2 

87.4 

88.3 

88.4 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

OR 

500 

73.5 

77.4 

81.0 

82.2 

86.5 

87.6 

89.1 

90.3 

90.5 

91.0 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

92.0 

GS 

400 

73.6 

77.9 

81.1 

82.4 

87.2 

88.4 

90.2 

91.5 

91.7 

92.3 

93.0 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.6 

GB 

300 

73.6 

77.8 

81.3 

82.6 

87.6 

88.8 

90.9 

92.6 

93.1 

93.7 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

95.3 

95.4 

GS 

200 

73.6 

77.8 

81.4 

82.7 

87.9 

89.1 

91.4 

93.3 

94.2 

95.0 

96.0 

96.1 

96.9 

97.0 

97.4 

97.5 

OR 

100 

73.6 

77.8 

81.6 

82.9 

88.3 

89.5 

91.7 

93.6 

94.6 

95.4 

96.7 

96.9 

98.0 

98.2 

98.7 

99.8 

OR 

000 

73.6 

77.8 

81.6 

82.9 

88.3 

89.5 

91.7 

93.6 

94.6 

95.4 

96.7 

96.9 

98.0 

98.2 

98.7 

100.0 

TOnL  RIMER  OF  ODSBRVRariOltB  846 
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OFEmnilC  LOCKTION  *A* 
USAFBIRC,  ASHEVIUB  RC 


PERCEIITA6B  FREQUEUCT  Of  OCCURRBRCB  OF  CBILIIIO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVAIIORS 


SranoH  mjtSBR:  724088  SIXnOH  lUtMB:  DOWER  AFB  OB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  RBCOTD:  DEC  81  -  HOW  91 
HORTB:  FEB  HOURS:  06-08 


CBILIRB 

IR 

FEET 

CT 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR 
GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

40.0 

43.0 

44.4 

45.4 

46.3 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

47.2 

OB  20000 

46.1 

50.1 

51.8 

53.2 

54.3 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

55.1 

OB 

18000 

46.1 

50.1 

51.8 

53.2 

54.3 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

55.1 

OB 

16000 

46.1 

50.1 

51.8 

53.2 

54.3 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

55.1 

GB 

14000 

46.1 

50.1 

51.8 

53.2 

54.3 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

55.1 

GE 

12000 

46.3 

50.4 

52.0 

53.4 

54.6 

54.8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.4 

GB 

10000 

49.9 

54.5 

56.4 

58.0 

59.2 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.2 

GB 

9000 

50.6 

55.2 

57.3 

59.0 

60.2 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.1 

GB 

8000 

54.4 

59.1 

61.2 

63.0 

64.2 

64.4 

64.7 

64.8 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.2 

GB 

7000 

55.7 

60.6 

62.8 

64.7 

66.1 

66.3 

66.5 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.3 

GB 

6000 

56.6 

61.9 

64.2 

66.2 

67.7 

68.0 

68.2 

68.4 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

GB 

5000 

57.8 

63.1 

65.4 

67.4 

68.9 

69.1 

69.5 

69.7 

69.7 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.3 

GB 

4500 

58.5 

63.9 

66.2 

68.2 

69.9 

70.1 

70.4 

70.7 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.3 

GB 

4000 

61.2 

67.0 

69.6 

71.6 

73.3 

73.5 

74.0 

74.3 

74.3 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

GB 

3500 

61.9 

67.8 

70.8 

72.8 

74.5 

74.8 

75.5 

75.9 

75.9 

76.1 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

GB 

3000 

62.5 

68.7 

72.0 

74.0 

75.8 

76.1 

76.8 

77.3 

77.3 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.4 

GB 

2500 

63.0 

69.1 

72.5 

74.5 

76.2 

76.6 

77.3 

77.8 

77.8 

78.3 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

GE 

2000 

63.7 

69.9 

73.4 

75.4 

77.3 

77.9 

78-7 

79.2 

79.2 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.3 

OE 

1800 

63.0 

70.0 

73.5 

75.5 

77.4 

78.0 

78.8 

79.3 

79.3 

79.8 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.4 

GB 

1500 

64.2 

70.4 

74.3 

76.5 

78.4 

79.0 

79.8 

80.3 

80.3 

80.7 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

OB 

1200 

64.4 

70.7 

74.7 

77.0 

78.8 

79.6 

80.4 

80.9 

80.9 

81.4 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

GB 

1000 

64.4 

70.7 

74.9 

77.3 

79.3 

80.0 

81.0 

81.4 

81.4 

82.0 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.9 

83.1 

OB 

900 

64.4 

70.7 

75.1 

77.4 

79.4 

80.1 

81.2 

81.7 

81.7 

82.3 

82.7 

82.7 

82.9 

83.0 

83.1 

83.3 

GB 

800 

64.7 

71.0 

75.4 

77.8 

80.3 

81.1 

82.3 

82.7 

82.7 

83.3 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

84.2 

84.4 

GB 

700 

65.0 

71.5 

76.1 

78.6 

81.2 

82.3 

83.6 

84.0 

84.0 

84.6 

85.1 

85.1 

85.3 

85.5 

85.6 

85.8 

GB 

600 

65.0 

71.5 

76.2 

79.2 

82.2 

83.2 

84.5 

85.1 

85.1 

85.7 

86.2 

86.2 

86.5 

86.6 

86.9 

87.1 

GB 

500 

65.1 

71.9 

77.0 

80.0 

83.9 

85.0 

86.8 

87.8 

88.1 

89.0 

89.6 

89.6 

90.1 

90.2 

90.4 

90.7 

OB 

400 

65.5 

72.3 

77.4 

80.5 

84.4 

85.5 

87.9 

89.6 

89.8 

90.9 

91.5 

91.5 

92.0 

92.1 

92.3 

92.6 

OB 

300 

65.7 

72.6 

77.7 

81.0 

84.9 

86.4 

89.5 

91.4 

92.1 

93.4 

94.2 

94.2 

94.8 

94.9 

95.2 

95.5 

OB 

200 

65.7 

72.6 

77.7 

81.1 

85.0 

86.6 

89.8 

91.7 

92.7 

94.2 

95.5 

95.5 

96.3 

96.5 

96.9 

97.5 

OB 

100 

65.7 

72.6 

77.7 

81.2 

85.2 

86.9 

90.1 

92.0 

92.9 

94.6 

96.0 

96.0 

97.2 

97.3 

98.0 

99.4 

Gi 

000 

65.7 

72.6 

77.7 

81.2 

85.2 

86.9 

90.1 

92.0 

92.9 

94.6 

96.0 

96.0 

97.2 

97.3 

98.0 

100.0 

Tonu.  liaaKR  op  OB8BRVMnOHS  846 
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OPEMCmO  UX»TIOII  *A* 
USAFEXAC,  MSHBVIUJE  IK 


PBRCEmAGB  FREgUBIcr  OF  OCCURRBICB  OF  CEILIHO  VEBSUS  VISIBILITY 
FR3N  aOURLY  OBSBRVKnOHS 


SmiOR  BUmBB:  724088  STATIOH  IHHB:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UIC: 

♦  5 

MONTB: 

FEB 

HOURS: 

09-11 

CEILIHQ 

VISIBILITY  IN 

81ATTJTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBIL 

39.6 

43.4 

45.2 

45.9 

45.9 

45.9 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

GB 

20000 

47.3 

51.4 

53.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

eg 

18000 

47.4 

51.5 

53.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GB 

16000 

47.4 

51.5 

53.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GB 

14000 

48.5 

52.8 

54.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

12000 

49.1 

53.7 

55.6 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GB 

10000 

53.5 

59.0 

60.9 

61.8 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GE 

9000 

54.1 

59.7 

61.6 

62.5 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

8000 

56.6 

62.5 

64.4 

65.5 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GB 

7000 

57.7 

63.8 

66.0 

67.1 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68  .0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GB 

6000 

58.7 

65.4 

67.7 

69.0 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

5000 

59.8 

66.4 

69.1 

70.4 

70.9 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

4500 

60.6 

67.3 

70.1 

71.5 

72.0 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

4000 

63.6 

70.6 

73.6 

75.2 

75.8 

76.0 

76.7 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

3500 

64.2 

71.5 

75.1 

76.6 

77.2 

77.4 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

68 

3000 

65.0 

72.7 

76.5 

78.0 

78.6 

79.0 

80.0 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

2500 

65.2 

72.9 

76.8 

78.6 

79.2 

79.6 

80.7 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

2000 

65.6 

73.3 

77.4 

79.2 

79.8 

80.1 

81.3 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

1800 

65.6 

73.3 

77.4 

79.2 

79.8 

80.1 

81.3 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

CT 

1500 

65.7 

74.0 

78.4 

80.3 

81.0 

81.3 

82.5 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

1200 

66.0 

74.5 

79.0 

80.9 

81.6 

81.9 

83.2 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

1000 

66.0 

74.8 

79.4 

81.3 

82.4 

82.7 

84.2 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

900 

66.0 

75.2 

79.8 

81.8 

83.0 

83.3 

84.8 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

800 

66.3 

75.8 

80.6 

83.0 

84.4 

84.9 

86.4 

87.2 

87.2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

700 

66.3 

76.0 

81.1 

83.5 

85.1 

85.8 

87.4 

88. 2 

88.2 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

GB 

600 

66.3 

76.0 

81.2 

83.6 

85.3 

86.2 

87.9 

88.9 

88.9 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

GB 

500 

66.3 

76.1 

81.4 

84.0 

86.4 

87.5 

89.4 

90.7 

90.7 

91.4 

91.5 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.1 

at 

400 

66.3 

76.2 

81.7 

84.4 

86.8 

87.8 

89.8 

91.5 

91.5 

92.2 

92.3 

92.4 

92.6 

92.8 

92.6 

92.9 

GB 

300 

66.3 

76.2 

81.7 

84.6 

87.0 

88.2 

90.8 

93.0 

93.5 

94.4 

94.7 

94.9 

95.5 

95.7 

95.9 

96.1 

68 

200 

66.3 

76.2 

81.7 

84.6 

87.1 

88.4 

91.1 

93.5 

94.1 

95.0 

95.6 

96.1 

96.7 

96.9 

97.6 

98.6 

GB 

100 

66.3 

76.2 

81.7 

84.6 

07.1 

88.4 

91.3 

93.6 

94.2 

95.2 

95.9 

96.3 

96.9 

97.3 

98.2 

99.5 

08 

000 

66.3 

76.2 

81.7 

84.6 

87.1 

88.4 

91.3 

93.6 

94.2 

95.2 

95.9 

96.3 

96.9 

97.3 

98.2 

100.0 
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OFEIWTIIIC  UXXnOH  *A’ 
OSAFBIKC,  KSBKnUX  RC 


PBRCBHTACB  PRSQUEIfCT  CP  OCCURRERCB  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBIUTT 
FROM  aOURLT  OBSERVATIONS 


SUaiCm  HUIBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RBCCRU):  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UIC: 

♦  5 

MOMTB: 

FEB 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILin  IN 

CTATOTE 

MILES 

IN 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GE 

QB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

38.5 

40.0 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

6B 

20000 

48.7 

51.3 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

6B 

18000 

48.9 

51.5 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

6E 

16000 

49.1 

51.7 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

OB 

14000 

49.3 

51.9 

52.2 

52.2 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

GE 

12000 

50.4 

53.0 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GE 

10000 

54.8 

57.9 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GE 

9000 

55.9 

59.1 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GE 

8000 

57.8 

61.2 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

7000 

59.8 

63.7 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

OB 

6000 

60.8 

65.0 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

5000 

63.0 

67.3 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OR 

4500 

63.6 

67.8 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

4000 

68.0 

72.5 

73.3 

73.4 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

3500 

70.3 

75.2 

76.1 

76.6 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

3000 

72.2 

77.5 

78.8 

79.3 

80.0 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

2500 

72.7 

78.0 

79.6 

80.1 

80.9 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

2000 

73.4 

79.1 

80.6 

81.2 

82.3 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OB 

1800 

73.5 

79.3 

81.1 

81.8 

82.9 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB 

1500 

73.9 

80.3 

82.3 

83.2 

84.4 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

1200 

74.3 

81.3 

83.6 

84.8 

85.9 

86.2 

86.4 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

1000 

75.3 

82.3 

84.6 

86.2 

87.6 

87.8 

88.2 

88.3 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

900 

75.5 

82.6 

85.1 

86.6 

88.1 

88.3 

88.8 

88.9 

89.0 

89.2 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

800 

75.8 

83.1 

85.8 

87.7 

89.1 

89.5 

90.1 

90.3 

90.4 

90.7 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

700 

76.1 

83.5 

86.4 

88.4 

90.0 

90.5 

91.3 

91.5 

91.7 

92.0 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

600 

76.1 

83.5 

86.4 

88.4 

90.0 

90.5 

91.4 

91.6 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

500 

76.1 

83.5 

86.8 

88.9 

91.4 

92.2 

93.4 

93.6 

93.9 

94.3 

94.7 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

400 

76.1 

83.5 

86.8 

89.0 

91.6 

92.8 

94.3 

95.2 

95.4 

95.9 

96.2 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

300 

76.1 

83.5 

86.8 

89.0 

91.6 

92.9 

94.6 

96.0 

96.3 

96.8 

97.2 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

6B 

200 

76.1 

83.5 

86.8 

89.0 

91.7 

93.1 

94.8 

96.2 

96.7 

97.2 

97.5 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.3 

GE 

100 

76.1 

83.5 

86.8 

89.0 

91.7 

93.1 

94.8 

96.2 

96.7 

97.2 

97.5 

97.6 

98.8 

98.9 

99.5 

99.9 

6B 

000 

76.1 

83.5 

86.8 

89.0 

91.7 

93.1 

94.8 

96.2 

96.7 

97.2 

97.5 

97.6 

98.8 

98.9 

99.5 

100.0 
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OPBlWnilG  UXATIOH  'A* 
USAFECAC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCBRXAGB  FREQUEMCT  OF  OCCURRBICX  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITy 
FKM  aOURLT  OBSBRVATIORS 


SIKTIOH  miHBERs  724088  STATIOR  RAMBi  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  ID  UTC: 

♦  5 

MORTB: 

FBB 

BOUBS: 

15-17 

cEnna 

VISIBILmr  IN 

sniivn 

HUES 

IN 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

40.2 

41.1 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

GS 

20000 

50.2 

51.5 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

GB 

18000 

50.5 

51.8 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

C8 

16000 

50.6 

51.9 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GK 

14000 

51.1 

52.4 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB 

12000 

52.4 

53.7 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

GB 

10000 

56.3 

57.9 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GB 

9000 

56.5 

58.2 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GB 

8000 

60.5 

62.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

CS 

7000 

62.3 

64.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

a 

6000 

63.4 

65.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB 

5000 

64.4 

67.0 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GB 

4500 

65.4 

68.0 

69.1 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GE 

4000 

69.5 

72.8 

74.3 

74.8 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GB 

3500 

71.5 

75.4 

77.0 

77.5 

77.9 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3000 

73.3 

77.8 

79.3 

79.9 

80.3 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

2500 

74.3 

79.0 

80.6 

81.3 

81.7 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

2000 

75.4 

80.4 

82.0 

82.9 

83.6 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

1800 

75.4 

80.4 

82.0 

83.1 

83.8 

84.4 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

a 

1500 

76.4 

81.6 

83.3 

84.8 

85.8 

86.4 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

1200 

76.7 

83.1 

85.3 

86.9 

88.1 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

1000 

77.1 

83.6 

86.1 

87.7 

89.0 

90.0 

90.7 

90.8 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

900 

77.7 

84.2 

86.8 

88.5 

90.0 

90.9 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

800 

77.7 

84.2 

86.8 

88.5 

90.1 

91.3 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

700 

77.7 

84.2 

87.2 

89.1 

90.8 

92.1 

92.8 

93,0 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

600 

77.7 

84.3 

87.4 

89.2 

91.0 

92.3 

93.0 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

500 

77.7 

84.3 

87.5 

89.5 

91.7 

93.3 

94.1 

94.4 

94.4 

94.7 

95.0 

95.0 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

400 

77.7 

84.3 

87.5 

89.5 

91.7 

93.3 

94.1 

94.9 

94.9 

95.2 

95.9 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

300 

77.7 

84.3 

87.6 

89.6 

91.8 

93.6 

94.7 

96.0 

96.1 

96.5 

97.2 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

98.0 

GB 

200 

77.7 

84.3 

87.6 

89.6 

91.8 

93.6 

94.8 

96.1 

96.6 

96.9 

97.8 

97.8 

98.6 

98.8 

99.1 

99.4 

GB 

100 

77.7 

84.3 

87.6 

89.6 

91.8 

93.6 

94.8 

96.1 

96.6 

96.9 

97.8 

97.8 

98.6 

98.8 

99.3 

99.8 

GB 

000 

77.7 

84.3 

67.6 

89.6 

91.8 

93.6 

94.8 

96.1 

96.6 

96.9 

97.8 

97.8 

98.6 

98.8 

99.4 

100.0 

TODU.  NUHBBR  OF  OBSBRVmORS  846 
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oPBrnniR  lAcnioR  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVILU  RC 


PBRCERTAGB  FRBQUBNCT  OP  OCCURRERCB  OF  CSILIIIO  VERSUS  VI8IBILITX 
mx  BCURLT  OeSBRVATlOIIS 


STATIOn  HUMBER:  724088  STKTiaR  lUME:  DOVER  AFB  DE 

LSI  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MUMIV:  FEB  BOURS:  18-20 


CEILIRO 

IR 

FEET 

1  ^ 

1  7 

CE 

6 

CE 

5 

6B 

4 

CE 

3 

VISIBILITT  IH 

CE  CE 

2  1/2  2 

STATUTE 

CE 

1  1/2 

MILES 

CE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

CE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

44.3 

45.7 

46.7 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47,6 

6B 

20000 

52.7 

54.1 

55.1 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

6E 

18000 

52.8 

54.3 

55.2 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

OE 

16000 

52.8 

54.3 

55.2 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

CE 

14000 

53.1 

54.5 

55.6 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

OB 

12000 

54.5 

55.9 

57.0 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

SE 

10000 

57.7 

59.2 

60.4 

61.2 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OE 

9000 

58.3 

59.9 

61.3 

62.2 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

OB 

8000 

61.7 

63.9 

66.1 

66.9 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

7000 

63.0 

65.2 

67.4 

68.3 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

CE 

6000 

63.2 

65.5 

67.7 

68.7 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

CE 

5000 

65.1 

67.4 

70.0 

71.0 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

CE 

4500 

65.7 

68.0 

70.7 

71.7 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

CE 

4000 

69.6 

72.1 

74.9 

76.1 

76.6 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OR 

3500 

71.0 

73.6 

76.6 

78.1 

78.6 

78.6 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

CE 

3000 

72.2 

75.7 

78.7 

80.5 

81.0 

81.1 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OB 

2500 

73.3 

76.7 

79.8 

81.7 

82.3 

82.5 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

2000 

74.2 

78.0 

81.2 

83.5 

84.0 

84.3 

84.6 

84.8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

OB 

1800 

74.5 

78.4 

81.7 

84.0 

84.8 

85.0 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

CE 

1500 

74.9 

79.0 

82.7 

85.5 

86.2 

86.5 

86.9 

87.1 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

CE 

1200 

75.4 

79.9 

83.9 

86.6 

87.7 

88.2 

88.5 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

CE 

1000 

75.8 

80.5 

84.5 

87.4 

88.7 

89.1 

89.6 

90.0 

90.0 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

CE 

900 

76.1 

80.9 

84.9 

87.7 

89.0 

89.6 

90.1 

90.8 

90.8 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

CE 

800 

76.1 

80.9 

85.2 

88.1 

89.8 

90.4 

90.9 

91.7 

91.7 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

CE 

700 

76.1 

81.0 

85.3 

88.2 

90.2 

90.8 

91.3 

92.1 

92.1 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

CE 

600 

76.1 

81.1 

85.5 

88.5 

90.5 

91.1 

91.6 

92.6 

92.6 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

CE 

500 

76.1 

81.2 

85.6 

88.8 

90.8 

91.6 

92.3 

93.9 

94.1 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

CE 

400 

76.1 

81.2 

85.6 

88.8 

91.0 

91.8 

92.6 

94.2 

94.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

OB 

300 

76.1 

81.2 

85.6 

88.8 

91.0 

92.1 

93.0 

94.8 

95.4 

96.7 

96.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

CE 

200 

76.1 

81.2 

65.6 

88.8 

91.1 

92.2 

93.1 

94.9 

95.5 

97.2 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.7 

CE 

100 

76.1 

81.2 

85.6 

88.8 

91.1 

92.2 

93.1 

95.0 

95.6 

97.3 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

99.1 

100.0 

OE 

000 

76.1 

81.2 

85.6 

88.8 

91.1 

92.2 

93.1 

95.0 

95.6 

97.3 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

99.1 

100.0 

TOTAL  HUMHm  OF  ORSnVHTlORa  848 
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orauffnra  laaaim  'a- 
IBAPBnC,  ASBEVIUA  IIC 


FBRCBHTACS  FREQUBNCT  OF  OCCURRBRCB  OF  CRn.IHO  VERSUS  VISIBILITy 
FKM  BOURLT  OBSBRVATIOIIS 


SZniOH  HWBBRt  724088  SCWIOH  lOHB:  DOVER  AFB  OE  PERIOD  OF  REOORO:  DEC  81  -  ROV  91 


DST  TO  UTC: 

♦  5 

MORIH: 

FEB 

HOUBS; 

21-23 

CBILIII8 

VISIBILITY  IR 

fftMUTB 

MILBS 

IH 

68 

68 

OB 

6E 

GB 

SB 

08 

OE 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

SE 

6E 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RD  CEIL 

49.5 

51.2 

51.9 

52.5 

52.7 

52.7 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

08  20000 

56.0 

57.7 

58.4 

59.0 

59.2 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

QB 

18000 

56.0 

57.7 

58.4 

59.0 

59.2 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

08  16000 

56.0 

57.7 

58.4 

59.0 

59.2 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

08 

14000 

56.5 

58.2 

58.9 

59.5 

59.7 

59.7 

60.0 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.4 

60.4 

08 

12000 

57.0 

58.6 

59.3 

59.9 

60.3 

60.3 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

61.0 

61.0 

08 

10000 

59.5 

61.2 

61.9 

62.5 

62.9 

62.9 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

G8 

9000 

59.9 

61.7 

62.4 

63.1 

63.5 

63.5 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

08 

8000 

63.4 

65.7 

66.9 

67.6 

68.1 

68.2 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

«B 

7000 

64.5 

66.9 

68.1 

68.8 

69.4 

69.5 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

GB 

6000 

64.7 

67.0 

68.2 

68.9 

69.5 

69.6 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

<s 

SOOO 

65.5 

68.0 

69.4 

70.2 

70.8 

70.9 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

08 

4500 

66.1 

68.8 

70.2 

71.0 

71.6 

71.7 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

08 

4000 

68.6 

72.0 

73.5 

74.3 

74.9 

75.2 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.4 

76.4 

08 

3500 

69.5 

73.3 

74.9 

76.1 

76.7 

77.0 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

08 

3000 

70.9 

75.1 

77.1 

78.5 

79.2 

79.4 

80.1 

80.1 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

08 

2500 

71.9 

76.4 

78.4 

80.3 

81.1 

81.3 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

08 

2000 

73.0 

77.7 

79.7 

81.6 

82.6 

82.9 

83.6 

83.9 

83.9 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

08 

1800 

73.3 

78.1 

80.1 

82.0 

83.1 

83.3 

84.0 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

08 

1500 

74.2 

79.1 

81.2 

83.2 

84.6 

85.1 

85.8 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

08 

1200 

75.2 

80.3 

82.7 

84.9 

86.6 

87.1 

87.9 

88.3 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

08 

1000 

75.3 

80.5 

83.5 

85.7 

87.7 

88.2 

89.0 

89.5 

89.5 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

08 

900 

75.3 

80.5 

83.5 

85.7 

87.7 

88.3 

89.1 

89.6 

89.6 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

GS 

800 

75.3 

80.6 

83.6 

85.8 

87.9 

88.7 

89.6 

90.3 

90.3 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.4 

91.4 

08 

700 

75.3 

80.7 

83.7 

86.4 

88.5 

89.2 

90.4 

91.3 

91.3 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.4 

92.4 

08 

600 

75.3 

81.0 

84.0 

86.8 

88.9 

89.7 

91.0 

91.8 

91.8 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

93.0 

93.0 

08 

500 

75.3 

81.1 

84.2 

86.9 

89.1 

90.0 

91.4 

92.3 

92.4 

93.1 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

94.0 

94.0 

08 

400 

75.3 

81.4 

84.6 

87.5 

89.7 

90.5 

92.1 

93.3 

93.4 

94.1 

94.2 

94.2 

94.6 

94.8 

95.0 

95.0 

08 

300 

75.3 

81.4 

84.6 

87.5 

89.8 

90.7 

92.2 

93.7 

93.9 

94.6 

94.9 

94.9 

95.5 

95.7 

96.0 

96.0 

08 

200 

75.3 

81.4 

84.6 

87.5 

90.4 

91.3 

92.9 

94.4 

94.9 

96.1 

96.7 

96.8 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

08 

100 

75.3 

81.4 

84.6 

87.5 

90.4 

91.3 

93.0 

94.6 

95.0 

96.2 

96.8 

96.9 

98.3 

98.7 

99.1 

100.0 

08 

000 

75.3 

81.4 

84.6 

87.5 

90.4 

91.3 

93.0 

94.6 

95.0 

96.2 

96.8 

96.9 

98.3 

98.7 

99.1 

100.0 
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OPBRKTIilO  LOCHTIOH  *A* 
OSKFBmC,  MBBVILU  RC 


PKRCKIflAaS  PMQURIICT  OP  OOCURRBRCS  OF  CBIURO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOORLT  OBSBRVXTIOIIS 


STHnOH  HUMBER:  7240SB  SmTICH  RAHE:  DOWER  APR  DE 

LST  TO  IRC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MOHIB:  FEB  SOURS:  All. 


CBILIRO 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IR  8TAXUIR  MILES 
GB  GB  S  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

OE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

IK> 

CBIL 

43.1 

45.0 

46.0 

46.5 

46.7 

46.7 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

6E 

20000 

50.7 

53.0 

54.0 

54.6 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

CE 

18000 

50.8 

53.1 

54.1 

54.7 

55.0 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

GB 

16000 

50.8 

53.1 

54.2 

54.7 

55.0 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

8E 

14000 

51.1 

53.4 

54.5 

55.1 

55.4 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

OE 

12000 

52.0 

54.4 

55.6 

56.1 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

OE 

10000 

55.6 

58.4 

59.5 

60.1 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

OB 

9000 

56.3 

59.1 

60.3 

60.9 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

GE 

8000 

59.5 

62.7 

64.1 

64.8 

65.3 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

6R 

7000 

61.1 

64.4 

66.0 

66.7 

67.3 

67.3 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

6000 

61.8 

65.2 

66.9 

67.6 

68.2 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

GE 

5000 

63.1 

66.7 

68.5 

69.3 

69.9 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

GE 

4500 

63.9 

67.5 

69.4 

70.2 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

4000 

67.0 

71.1 

73.2 

74.1 

74.9 

75.1 

75.4 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

GE 

3500 

68.3 

72.6 

74.9 

75.9 

76.8 

77.1 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

GB 

3000 

69.6 

74.3 

76.9 

78.1 

79.0 

79.3 

79.8 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

2500 

70.2 

75.0 

77.7 

79.1 

80.2 

80.5 

81.0 

81.3 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

GB 

2000 

71.0 

76.1 

78.9 

80.4 

81.6 

82.0 

82.6 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

GB 

1800 

71.2 

76.3 

79.2 

80.7 

82.0 

82.4 

83.0 

83.2 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

GE 

1500 

71.7 

77.1 

80.2 

81.9 

83.3 

83.7 

84.3 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

GB 

1200 

72.2 

77.9 

81.3 

83.0 

84.6 

85.1 

85.7 

86.1 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

1000 

72.5 

78.4 

81.9 

83.8 

85.6 

86.1 

86.9 

87.3 

87.4 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

GB 

900 

72.7 

78.6 

82.2 

84.1 

85.9 

86.5 

87.3 

87.8 

87.8 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

GE 

800 

72.8 

78.8 

82.5 

84.5 

86.6 

87.3 

88.2 

88.7 

88.8 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

GB 

700 

73.0 

79.1 

82.9 

85.1 

87.2 

88.0 

89.0 

89.7 

89.7 

90.2 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

GE 

600 

73.0 

79.2 

83.1 

85.3 

87.5 

88.4 

89.5 

90.1 

90.2 

90.7 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

GB 

500 

73.0 

79.3 

83.3 

85.6 

88.4 

89.5 

90.8 

91.7 

91.9 

92.5 

92.8 

92.9 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

GB 

400 

73.1 

79.4 

83.5 

85.9 

88.8 

89.9 

91.5 

92.0 

92.9 

93.6 

94.0 

94.1 

94.3 

94.4 

94.5 

94.6 

GE 

300 

73.1 

79.5 

83.5 

86.0 

89.0 

90.3 

92.1 

93.8 

94.2 

95.1 

95.6 

95.7 

96.1 

96.2 

96.4 

96.6 

GE 

200 

73.1 

79.5 

83.6 

86.0 

89.2 

90.6 

92.5 

94.2 

94.9 

96.0 

96.7 

96.8 

97.6 

97.7 

98.0 

98.4 

GE 

100 

73.1 

79.5 

83.6 

86.1 

89.3 

90.7 

92.6 

94.4 

95.0 

96.1 

97.0 

97.1 

98.0 

98.2 

98.8 

99.8 

GB 

000 

73.1 

79.5 

83.6 

86.1 

89.3 

90.7 

92.6 

94.4 

95.0 

96.1 

97.0 

97.1 

98.0 

98.2 

98.8 

100.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIOHS  6768 
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CPBMITIira  LOCftTIOH  'A* 
OSAFinC,  ASBBVIIiB  K 


RRCERIAaB  FRBQUBHCT  OP  OCCURKBRCB  OP  CSILIHO  VERSIM  VISIBILITT 
PWH  KXIRLT  OBSBRVAnORS 


aranoii  rumbr:  724088  siktioh  hamei  dovkr  apb  db 

L8T  to  UIC:  *  5 


PBHICO  OP  RECORD:  DEC  81  -  RCV  91 
HOMIH:  MAR  HOURS:  00-02 


cbilhw 

n 

PEST 

08 

7 

08 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILm  IR  STATUTE  MILES 

08  08  08  OB  OB 

3*2  1/2  2  11/2  1  1/4 

OB 

1 

CB 

3/4 

BB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

no 

CEIL 

51.0 

52.5 

53.2 

53.5 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

GB 

20000 

56.1 

57.7 

58.7 

59.0 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

es 

18000 

56.1 

57.7 

58.7 

59.0 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

OE 

16000 

56.1 

57.7 

58.7 

59.0 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

OS 

14000 

56.1 

57.7 

58.7 

59.0 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

es 

12000 

56.5 

58.1 

59.0 

59.4 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

os 

10000 

60.5 

62.2 

63.3 

63.7 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

QB 

9000 

61.8 

63.4 

64.6 

64.9 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

os 

8000 

63.4 

65.4 

66.6 

67.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

GB 

7000 

64.3 

66.2 

67.4 

67.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

os 

6000 

64.4 

66.3 

67.5 

68.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

08 

5000 

66.3 

68.3 

69.5 

69.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

C8 

4500 

67.6 

69.7 

70.9 

71.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

QB 

4000 

72.0 

74.1 

75.3 

76.0 

77.2 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

OB 

3500 

73.5 

75.6 

76.8 

77.5 

78.9 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

08 

3000 

74.8 

77.2 

78.4 

79.6 

81.0 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

OB 

2500 

75.4 

78.1 

79.2 

80.5 

81.9 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

08 

2000 

76.3 

79.4 

80.6 

81.9 

83.5 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

08 

1800 

76.8 

79.8 

81.2 

82.5 

84.1 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

08 

1500 

77.3 

80.3 

81.7 

83.0 

84.7 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

08 

1200 

77.7 

81.0 

82.5 

83.9 

85.8 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

08 

1000 

78.3 

81.8 

83.4 

84.9 

87.1 

87.5 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

08 

900 

78.5 

82.0 

83.7 

85.4 

87.6 

88.2 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

OE 

800 

78.7 

82.6 

84.4 

86.3 

88.9 

89.6 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

08 

700 

78.9 

82.9 

85.1 

87.3 

90.0 

90.6 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

08 

600 

78.9 

82.9 

85.2 

87.7 

90.4 

91.1 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

08 

500 

78.9 

83.3 

85.7 

88.8 

92.0 

92.8 

93.9 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

08 

400 

79.0 

84.0 

87.1 

90.3 

94.2 

95.1 

96.2 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

08 

300 

79.0 

84.0 

87.2 

91.2 

95.4 

96.5 

97.7 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

08 

200 

79.0 

84.0 

87.4 

91.4 

95.6 

97.0 

98.4 

98.6 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

08 

100 

79.0 

84.0 

87.4 

91.4 

95.6 

97.0 

98.4 

98.6 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

000 

79.0 

84.0 

87.4 

91.4 

95.6 

97.0 

98.4 

98.6 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  immER  OP  OBSERPATIOIIB  930 


D  -  2  -  19 


t»AFETAC/D8— 92/280  -  Pag*  198 


onmniK  uxmoii  -a- 

USWBIHC,  MBBVILI.S  RC 


PBRCBRIMB  PKBQUBWCt  OP  OCCtnWBRCB  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FBCN  BOURLT  OBSERVKTIOIIS 


snnoil  BIMBBRl  724088  STKnOR  lUMBi  DOVER  APB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
HCRIH:  MAR  HOURS:  03-05 


CEILIRO 

IR 

FEET 

BE 

7 

BE 

6 

BE 

9 

BE 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

OB  BE  BE  BE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

BE 

1  1/4 

BE 

1 

BE 

3/4 

GB 

5/0 

6B 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

BE 

0 

RO  CEIL 

48.2 

49.8 

91.0 

51.5 

51.9 

51.9 

52.3 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

OE 

20000 

92.3 

94.1 

95.4 

55.9 

56.5 

56.5 

56.9 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

CE 

18000 

92.3 

94.1 

55.4 

55.9 

56.5 

56.5 

56.9 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

BE 

16000 

92.3 

94.1 

59.4 

55.9 

56.5 

56.5 

56.9 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

CE 

14000 

92.3 

94.1 

55.4 

55.9 

56.5 

56.5 

56.9 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

BE 

12000 

92.9 

94.7 

56.0 

56.6 

57.1 

57.1 

57.5 

57.8 

57.8 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

BE 

10000 

96.9 

98.8 

60.3 

60.9 

61.5 

61.5 

62.3 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

BE 

9000 

98.0 

99.9 

61.4 

61.9 

62.6 

62.6 

63.3 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

BE 

8000 

99.6 

61.6 

63.3 

63.9 

64.5 

64.5 

65.3 

65.6 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

CB 

7000 

60.3 

62.4 

64.1 

64.6 

65.3 

65.3 

66.0 

66.3 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

BE 

6000 

60.4 

62.9 

64.2 

64.7 

65.4 

65.4 

66.1 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

BE 

9000 

61.9 

63.9 

66.0 

66.6 

67.2 

67.3 

68.1 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

BE 

4900 

63.7 

66.3 

68.6 

69.1 

69.8 

69.9 

70.6 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

BE 

4000 

66.0 

69.1 

71.4 

71.9 

72.7 

72.8 

73.5 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

BE 

3900 

67.3 

70.6 

73.4 

74.0 

74.7 

74.8 

75.6 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

BE 

3000 

69.4 

73.0 

76.0 

76.7 

77.6 

77.7 

78.5 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

BE 

2900 

71.1 

79.1 

78.5 

79.2 

80.2 

80.3 

81.1 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

BE 

2000 

72.3 

76.9 

80.3 

81.1 

82.2 

82.3 

83.0 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

03. 7 

83.7 

83.8 

BE 

1800 

72.9 

76.7 

80.5 

81.3 

82.5 

82.7 

83.4 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

BE 

1900 

73.1 

77.9 

81.5 

82.3 

83.5 

83.8 

84.5 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

BE 

1200 

73.4 

78.1 

82.3 

83.0 

84.4 

84.6 

85.8 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

BE 

ICOO 

73.7 

78.3 

82.9 

83.2 

84.9 

85.2 

86.6 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

BE 

900 

74.0 

78.6 

82.8 

83.7 

85.6 

86.0 

87.5 

88.0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

BE 

800 

74.2 

78.8 

83.2 

84.2 

86.6 

87.2 

88.7 

89.1 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

BE 

700 

74.3 

79.1 

84.3 

85.3 

87.6 

88.3 

89.8 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

BE 

600 

74.4 

79.2 

84.4 

85.6 

88.1 

88.8 

90.3 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

BE 

900 

74.4 

79.7 

85.3 

86.6 

89.5 

90.3 

92.3 

92.8 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

BE 

400 

74.9 

80.3 

86.7 

88.1 

91.2 

92.0 

94.0 

94.5 

94.5 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

BE 

300 

74.9 

80.3 

86.7 

88.4 

91.7 

92.8 

95.2 

95.8 

95.9 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

BE 

200 

74.6 

80.4 

86.8 

88.5 

91.9 

93.0 

95.4 

96.6 

96.7 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

98.1 

BE 

100 

74.6 

80.4 

86.8 

88.9 

91.9 

93.0 

95.4 

96.7 

97.0 

98.0 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.5 

99.8 

BE 

000 

74.6 

80.4 

86.8 

88.9 

91.9 

93.0 

95.4 

96.7 

97.0 

98.0 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.5 

100.0 

TOTAL  HUHBBR  OF  OBSERVATIOIIS  930 
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UBAPBTAC/DS~92/280  -  Pag*  199 


oramiTiiig  ux»tioii  *a* 
usAnrac,  AsasviLut  nc 


FBRCBinAGB  FREQUBRCI  OP  OCCURRHICB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
PKH  BOURLT  OBSBRVATIORS 


SiniOR  mBBER:  724088  SIHTIOR  RAHE:  DOVER  APB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MOUTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CBILIRO 

IR 

PBBT 

CB 

7 

CB 

6 

OB 

5 

G8 

4 

VISIBILm  IH  STATUTE  MILES 
CB  CB  CE  CB  CB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

6B 

3/4 

CB 

5/8 

GE 

1/2 

(X 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

m 

CBIL 

40.4 

44.6 

45.8 

46.9 

47.6 

47.7 

47.8 

48.3 

48.3 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

OB 

20000 

45.7 

50.4 

51.9 

53.1 

54.0 

54.1 

54.2 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

CB 

18000 

45.7 

50.4 

51.9 

53.1 

54.0 

54.1 

54.2 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.0 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

cm 

16000 

45.7 

50.4 

51.9 

53.1 

54.0 

54.1 

54.2 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

OB 

14000 

45.8 

50.5 

52.0 

53.2 

54.1 

54.2 

54.3 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

OB 

12000 

46.3 

51.1 

52.6 

53.8 

54.6 

54.7 

54.8 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

CB 

10000 

49.5 

54.8 

56.5 

57.7 

58.6 

58.7 

58.9 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

CB 

9000 

50.6 

56.1 

57.7 

59.0 

59.9 

60.0 

60.2 

60.6 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

CB 

8000 

54.3 

60.3 

61.9 

63.2 

64.2 

64.3 

64.5 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

CB 

7000 

55.6 

61.8 

63.5 

64.8 

65.8 

65.9 

66.1 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

CB 

6000 

55.9 

62.2 

63.9 

65.3 

66.2 

66.3 

66.6 

67.2 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

«B 

5000 

57.1 

63.4 

65.3 

66.8 

67.7 

67.8 

68.1 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

CB 

4500 

58.8 

65.2 

67.4 

68.9 

69.9 

70.0 

70.3 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

CB 

4000 

60.4 

67.4 

69.9 

71.7 

72.9 

73.0 

73.3 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

CB 

3500 

61.4 

68.8 

71.7 

73.5 

74.7 

74.8 

75.2 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

CB 

3000 

63.5 

71.2 

74.2 

76.0 

77.2 

77.3 

77.6 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

CB 

2500 

65.1 

72.8 

76.1 

78.1 

79.4 

79.5 

79.8 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

CB 

2000 

66.3 

74.4 

78.2 

80.3 

81.7 

81.8 

82.2 

82.8 

02.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

OB 

1800 

66.6 

74.6 

78.4 

80.5 

81.9 

82.0 

82.4 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

CB 

1500 

67.6 

76.1 

80.1 

82.3 

83.8 

84.0 

84.3 

84.9 

84.9 

85.3 

85.3 

05.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

CB 

1200 

68.3 

76.8 

81.2 

83.5 

85.2 

85.4 

85.7 

86.3 

86.3 

86.7 

86.7 

06.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

OB 

1000 

68.5 

77.1 

81.8 

84.4 

86.1 

86.3 

86.7 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

CB 

900 

68.6 

77.2 

82.3 

85.1 

87.0 

87.2 

87.5 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

80.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

CB 

800 

68.7 

77.4 

82.7 

85.6 

87.5 

87.8 

88.2 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

OB 

700 

68.7 

77.5 

82.8 

85.9 

88.0 

88.3 

88.6 

89.2 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

09.9 

90.0 

600 

68.8 

78.4 

83.8 

87.3 

89.8 

90.1 

90.4 

91.1 

91.2 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

CB 

500 

69.0 

78.7 

84.4 

88.1 

91.1 

91.5 

91.9 

92.7 

92.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

OB 

400 

69.0 

78.7 

84.4 

88.2 

91.4 

91.8 

92.3 

93.1 

93.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

G8 

300 

69.0 

78.7 

84.4 

88.3 

91.5 

92.3 

93.1 

94.0 

94.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.0 

OB 

200 

69.0 

78.7 

84.5 

88.4 

91.7 

92.6 

93.5 

94.5 

94.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

97.2 

OB 

100 

69.0 

78.7 

84.5 

88.4 

91.7 

92.6 

93.5 

94.8 

95.2 

96.6 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

98.5 

99.4 

OB 

000 

69.0 

78.7 

84.5 

88.4 

91.7 

92.6 

93.5 

94.8 

95.2 

96.6 

96.0 

96.0 

97.2 

97.2 

98.5 

100.0 

TOIAL  HUMBER  OP  CBHBRVAfnORS  930 
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U8APEXAC/DS— 92/280  -  Fag*  200 


oPBmnne  iochtioii  *a* 
DSAranC,  ASBBVILLB  MC 


PBRCBmABB  FRBQUBIICT  OP  OCCUMBRCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCN  BOURLT  OBSERVATIORS 


STKTiai  mROERl  724088  STKnOH  RAKE:  DOWER  APB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HCRIH: 

lAR 

BOURS: 

09-11 

CEILIRO 

VISiaiLITT  IH  SCATUIB 

HILBS 

IR 

GB 

OB 

OB 

OS 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

6E 

OS 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

FSKF 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

45.6 

47.6 

47.8 

47.8 

47.9 

48.0 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

GB 

20000 

53.7 

56.2 

56.4 

56.4 

56.8 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OE 

18000 

53.8 

56.3 

56.5 

56.5 

56.9 

57.1 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

OB 

16000 

53.8 

56.3 

56.5 

56.5 

56.9 

57.1 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

6B 

14000 

53.9 

56.4 

56.7 

56.7 

57.2 

57.3 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

68 

12000 

54.4 

56.8 

57.2 

57.2 

57.6 

57.7 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

68 

10000 

56.0 

58.9 

59.3 

59.3 

59.7 

59.8 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

6E 

9000 

56.8 

60.3 

60.7 

60.7 

61.1 

61.2 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OE 

8000 

60.1 

64.2 

64.6 

64.6 

65.0 

65.1 

65.2 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

7000 

61.4 

65.7 

66.1 

66.2 

66.6 

66.7 

66.8 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

6E 

6000 

61.9 

66.2 

66.6 

67.0 

67.4 

67.5 

67.6 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OR 

5000 

63.9 

68.6 

69.2 

69.5 

70.0 

70.1 

70.2 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

4500 

65.2 

70.0 

70.7 

71.2 

71.6 

71.7 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

08 

4000 

67.5 

72.8 

73.6 

74.5 

74.9 

75.0 

75.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

OB 

3500 

68.4 

73.7 

74.7 

75.6 

76.0 

76.1 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OE 

3000 

71.2 

77.2 

78.5 

79.5 

80.0 

80.2 

80.4 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

2500 

71.9 

78.4 

79.8 

81.1 

81.8 

82.0 

82.2 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OB 

2000 

72-7 

79.5 

81.1 

82.7 

83.7 

84.0 

84.2 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

1800 

72.7 

79.5 

81.1 

82.8 

83.9 

84.1 

84.3 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

OB 

1500 

73.3 

80.5 

82.0 

83.7 

85.0 

85.4 

85.6 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

1200 

74.5 

82.0 

83.7 

85.7 

87.2 

87.5 

87.7 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OB 

1000 

75.0 

82.9 

84.7 

86.8 

88.4 

88.7 

88.9 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

900 

75.3 

83.3 

85.1 

87.3 

88.9 

89.3 

89.6 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

800 

75.6 

83.5 

85.7 

87.9 

89.7 

90.1 

90.4 

91.2 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OE 

700 

75.8 

83.7 

85.9 

88.4 

90.4 

90.9 

91.2 

91.9 

91.9 

92.1 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

600 

75.8 

84.0 

86.5 

89.1 

91.3 

91.7 

92.1 

92.9 

92.9 

93.1 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

500 

75.9 

84.2 

86.9 

89.8 

92.1 

92.9 

93.4 

94.3 

94.6 

94.8 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OE 

400 

75.9 

84.2 

86.9 

89.8 

92.4 

93.2 

93.9 

94.7 

95.0 

95.6 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OE 

300 

75.9 

84.4 

87.2 

90.2 

93.0 

94.1 

94.8 

95.8 

96.1 

96.8 

97.5 

97.5 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

200 

75.9 

84.4 

87.2 

90.2 

93.0 

94.1 

94.8 

95.8 

96.3 

97.1 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

OB 

100 

75.9 

84.4 

87.2 

90.2 

93.0 

94.1 

94.8 

95.8 

96.3 

97.1 

98.1 

98.2 

98.4 

98.7 

99.5 

99.7 

OB 

000 

75.9 

84.4 

87.2 

90.2 

93.0 

94.1 

94.8 

95.8 

96.3 

97.1 

98.1 

98.2 

98.4 

98.7 

99.5 

100.0 

TOTAL  ROHBBR  OP  OBSERVATIOIIS  929 
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USAFEXAC/DS— 92/280  -  Page  201 


oPERKnira  hoaaum  -a* 
USAFEnC,  ASBKVIIXB  IK 


PBHCBHTAGB  FREQUERCI  OF  OCCURRERCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLT  OBSBRVAIIORS 


SXHriOII  miHBBR:  724088  SEKTIOH  RMS:  DOVER  AFB  OB 

LST  ID  UIC:  -f  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  RDV  91 
KMIB:  MMt  SOURS:  12-14 


CBILIRO 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

6B 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTB  MILES 

6B  GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

BO 

CEIL 

45.1 

46.5 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

OB 

20000 

53.3 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

OB 

18000 

53.3 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

OB 

16000 

53.3 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

OB 

14000 

53.7 

55.6 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OS 

12000 

54.6 

56.6 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

OB 

10000 

58.1 

60.2 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.0 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GS 

9000 

58.6 

61.2 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB 

8000 

61.5 

65.1 

65.6 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

7000 

62.8 

66.5 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

6000 

63.5 

67.3 

67.8 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

5000 

66.2 

70.1 

70.6 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

4500 

67.2 

71.2 

71.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

4000 

71,7 

76.1 

77.0 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

3500 

74.0 

78.4 

79.2 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

3000 

76.9 

81.5 

82.5 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

63.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

2500 

77.8 

82.6 

83.7 

84.5 

84.5 

84.7 

84.7 

64.8 

84.8 

84.8 

84.0 

84.8 

84.8 

04.8 

84.8 

84.8 

OB 

2000 

78.1 

82.9 

84.0 

84.8 

84.9 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

1800 

78.2 

83.0 

84.2 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

1500 

79.1 

84.0 

85.3 

86.1 

86.2 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

1200 

80.0 

84.8 

86.5 

87.4 

87.7 

88.2 

66.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OB 

1000 

80.2 

85.4 

87.0 

88.4 

89.0 

89.6 

69.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

900 

81.1 

86.2 

88.0 

89.7 

90.3 

90.9 

91.1 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

800 

81.1 

86.2 

88.3 

90.1 

90.9 

91.5 

91.9 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.0 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

700 

81.2 

86.3 

88.5 

90.4 

91.2 

91.8 

92.3 

92.8 

92.8 

93.1 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

600 

81.2 

86.3 

88.7 

90.8 

91.5 

92.2 

92.6 

93.1 

93.1 

93.4 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

500 

81.2 

86.6 

89.1 

91.7 

93.1 

94.1 

94.8 

95.6 

95.6 

95.9 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

OB 

400 

81.2 

86.6 

89.2 

92.0 

93.8 

94.7 

95.7 

96.8 

96.8 

97.2 

97,7 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

300 

81.2 

86.7 

89.4 

92.3 

94.1 

95.3 

96.5 

97.6 

97.6 

98.1 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

OB 

200 

81.2 

86.7 

89.4 

92.3 

94.1 

95.3 

96.5 

97.7 

97.7 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

100 

81.2 

86.7 

89.4 

92.3 

94.1 

95.3 

96.5 

97.7 

97.7 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

OB 

000 

81.2 

86.7 

89.4 

92.3 

94.1 

95.3 

96.5 

97.7 

97.7 

98.4 

99.0 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

IDOtL  RUNRBR  OF  OBSBRVATIORS  930 
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USAFBTAC/OS— 92/280  -  Paga  202 


oremmc  uxriiTioii  'A' 

OSAFBIAC,  ASHKVILLB  IK 


PBRCEIfTAGB  FKBQUBIKr  OP  OCCURREACB  OP  CKILINO  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLT  (SSBRVATIORS 


8XRTI0II  HUMBER:  734088  STATIOH  RAME:  DOVER  APB  DB 

LST  TO  OIC:  4  5 


PERIOD  OP  RBCOtD:  DEC  81  -  ROV  91 
HOHTH:  MAR  BOURS:  15-17 


CEILIRG 

IR 

FEET 

“ 

GB 

6 

CS 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE  MILES 

GB  GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no  CBU. 

47.3 

48.4 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

46.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

SB 

30000 

54.8 

56.3 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

SB 

18000 

55.1 

56.6 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

SB 

16000 

55.1 

56.6 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

SB 

14000 

55.4 

57.0 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

SB 

13000 

56.3 

57.8 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

SB 

10000 

59.9 

61.6 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

62.5 

SB 

9000 

60.3 

63.3 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

SB 

8000 

63.8 

66.3 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OB 

7000 

64.7 

67.3 

68.3 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

SB 

6000 

65.8 

68.6 

69.6 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

5000 

69.1 

71.9 

73.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

SB 

4500 

70.5 

73.4 

74.4 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

4000 

74.8 

78.1 

79.3 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

3500 

76.0 

79.5 

80.6 

61.1 

81.3 

61.3 

81.3 

61.3 

81.3 

81.3 

81.3 

61.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

SB 

3000 

77.7 

81.3 

83.7 

83.1 

83.3 

63.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

SB 

3500 

78.4 

83.0 

83.7 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

3000 

79.0 

82.8 

84.4 

85.3 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

SB 

1800 

79.5 

83.3 

84.8 

85.6 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.5 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

08 

1500 

80.1 

84.0 

85.9 

86.9 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

88.2 

88.3 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

SB 

1300 

81.0 

84.8 

87.0 

88.1 

89.0 

69.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

1000 

81.1 

85.1 

87.5 

88.6 

90.0 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

900 

81.1 

85.1 

87.6 

88.8 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

SB 

800 

81.1 

85.3 

88.3 

89.8 

91.7 

91.9 

93.0 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

92.5 

OB 

700 

81.3 

85.5 

88.6 

90.4 

93.5 

93.7 

93.4 

93.9 

93.9 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.2 

OB 

600 

81.4 

85.6 

88.7 

90.8 

93.9 

93.3 

94.1 

94.5 

94.5 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

500 

81.5 

86.0 

89.3 

9  -  .3 

93.7 

94.3 

95.1 

95.5 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

SB 

400 

81.6 

86.1 

89.5 

91.8 

94.4 

95.1 

96.3 

96.8 

97.0 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

SB 

300 

81.8 

86.3 

89.7 

93.3 

94.8 

95.7 

97.3 

97.8 

98.3 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

300 

81.8 

86.3 

89.7 

93.4 

95.3 

96.0 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

100 

81.8 

86.3 

89.7 

93.4 

95.3 

96.0 

97.7 

9/ 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

81.8 

86.3 

89.7 

93.4 

95.3 

96.0 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOEAL  HUMBER  OP  OBBBRVATIORS  930 


D  -  3  -  34 


USAPBTAC/DS— 93/380  -  Paga  303 


OPBRKTIRG  UXATIOH  ‘A* 
USAFEIMC,  ASBEVIUf  NC 


PBRCRnTAGB  FREQUBtICr  OF  OCCURRERCB  OF  CBII.IH6  VERSUS  VISIBILITY 
FRDN  BOURLT  OBSERVATIORS 


STATIOR  miMBER:  734088  STATIOK  NAME:  DOVER  AFB  OB 

LST  TO  ores  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


CBILIRC 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

OB  GB 

2  1/2  2 

STAIUTO 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

48.8 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

a 

20000 

55.7 

57.2 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

G8 

18000 

56.0 

57.5 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GE 

leooo 

56.0 

57.5 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GE 

14000 

56.6 

58.1 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

a 

12000 

57.8 

59.4 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GS 

10000 

61.1 

62.6 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

CE 

9000 

61.3 

62.9 

63.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

8000 

64.5 

66.3 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

CE 

7000 

65.4 

67.2 

68.0 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

CB 

6000 

66.2 

68.2 

69.1 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

5000 

68.9 

71.4 

72.4 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

4500 

69.6 

72.0 

73.0 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

4000 

73.1 

76.1 

77.2 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

QB 

3500 

74.5 

77.6 

79.0 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

CB 

3000 

76.8 

80.4 

82.0 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

CB 

2500 

78.0 

82.0 

83.8 

84.7 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

2000 

78.8 

83.1 

84.9 

85.9 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

1800 

78.9 

83.2 

85.3 

86.2 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

1500 

79.1 

83.5 

85.6 

86.6 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CB 

1200 

79.9 

84.3 

86.5 

87.4 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

08.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

CE 

1000 

80.0 

84.8 

87.1 

88.2 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

900 

80.1 

85.1 

87.3 

88.5 

89.6 

89.7 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

800 

80.1 

85.1 

87.7 

89.2 

90.9 

91.4 

91.7 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

PI 

700 

80.1 

85.4 

88.1 

89.8 

91.5 

92.0 

92.5 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

s 

600 

80.1 

85.4 

88.1 

89.8 

91.5 

92.2 

92.6 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

91.7 

93.7 

1 

500 

80.4 

86.0 

88.7 

90.6 

93.0 

93.8 

94.5 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

.0 

96.0 

400 

80.5 

86.3 

89.0 

91.2 

93.7 

94.5 

95.6 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

300 

80.5 

86.3 

89.0 

91.3 

93.9 

94.8 

96.0 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

m 

200 

80.5 

86.5 

89.1 

91.5 

94.3 

95.4 

97.0 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

1 

100 

80.5 

86.5 

89.1 

91.5 

94.3 

95.4 

97.0 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

I 

000 

80.5 

86.5 

89.1 

91.5 

94.3 

95.4 

97.0 

98.4 

90.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.9 

100.0 

TOIAL  HOmBR  OF  oaSERVACriONS  930 
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oPBRATino  loaaicm  -a- 

USAFBTAC,  ASHBVIUS  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (7  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  APB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECaU}:  DEC  81  -  NOV  91 
HONTR:  MAR  BOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

CB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  samm 

GB  GB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CBIL 

53.1 

53.7 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

OE  20000 

58.3 

58.9 

59.8 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

18000 

58.3 

58.9 

59.8 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

16000 

58.3 

58.9 

59.8 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GE 

14000 

58.3 

58.9 

59.9 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

12000 

59.4 

60.0 

61.0 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

10000 

62.3 

62.9 

63.9 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

9000 

63.7 

64.4 

65.5 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

8000 

66.2 

67.1 

68.3 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

7000 

66.6 

67.4 

68.6 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

6000 

67.2 

68.2 

69.4 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

5000 

69.4 

70.4 

71.6 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

4500 

69.9 

71.0 

72.2 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB 

4000 

73.5 

75.1 

76.5 

77.4 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OB 

3500 

74.5 

76.0 

77.4 

78.4 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GE 

3000 

75.8 

77.5 

79.0 

30.3 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

2500 

77.1 

79.0 

80.6 

81.9 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.!! 

2.9 

82.9 

82.9 

OB 

2000 

78.5 

81.2 

82.9 

84.3 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

05.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

1800 

78.8 

81.6 

83.4 

84.8 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

1500 

79.4 

82.3 

84.4 

85.9 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

1200 

79.7 

82.6 

85.1 

86.6 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

07.5 

87.5 

87-5 

87.5 

87-5 

OB 

1000 

80.0 

83.0 

85.7 

87.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

900 

80.5 

83.8 

86.5 

88.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

800 

80.5 

84.2 

86.9 

89.0 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

700 

80.6 

84.4 

87.5 

90.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91-5 

91.5 

91.5 

OB 

600 

80.8 

84.6 

88.0 

90.6 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

500 

80.9 

84.8 

88.4 

91.4 

93.1 

93.5 

94.1 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

400 

80.9 

85.2 

88.8 

91.9 

93.9 

94.5 

95.2 

95.3 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

300 

81.0 

85.3 

89.4 

92.7 

95.1 

95.9 

96.7 

96.8 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

200 

81.0 

85.3 

89.5 

93.0 

95.5 

96.3 

97.3 

97.4 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

100 

81.0 

85.3 

89.5 

93.1 

95.7 

96.7 

97.8 

98.1 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

OB 

000 

81.0 

85.3 

89.5 

93.1 

95.7 

96.7 

97.8 

98.1 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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oraiwniio  locKnoR  -a* 

OtWraXAC,  ASflBVIU.B  WC 


FBRCBIRAgB  FHBgUKWCT  OF  OCCURREACB  OF  CBILIMO  VERSUS  VISIBILm 
FRM  HOURLY  OBSSRVATIORS 


sxnioil  RUWBR:  7240SS  STATION  miB:  DOVER  AFB  DB 

liST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


csn.1110 

in 

FBBT 

6B 

7 

GB 

6 

6E 

9 

GB 

4 

VISIBILITT  in  8TM!Un 

GB  CT  GB  n 

3  21/2  2  1  1/2 

MILB8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

47.4 

49.1 

49.7 

50.0 

90.2 

50.2 

50.3 

90.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

6B 

20000 

93.7 

99.7 

96.9 

56.8 

57.1 

57.1 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

GB 

18000 

93.8 

99.8 

96.6 

56.9 

57.2 

57.2 

57.3 

57  4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

6B 

16000 

93.8 

99.8 

56.6 

56.9 

57.2 

57.2 

57.3 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

OB 

14000 

94.0 

96.0 

96.9 

57.2 

57.5 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

OB 

12000 

94.8 

96.8 

97.7 

58.0 

58.3 

98.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

SB 

10000 

98.0 

60.3 

61.2 

61.5 

61.9 

61.9 

6r*.i 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

OB 

9000 

98.9 

61.3 

62.3 

62.7 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

SB 

8000 

61.7 

64.3 

69.6 

66.0 

66.4 

66.5 

66.6 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

G8 

7000 

62.6 

69.6 

66.6 

67.1 

67.5 

67.5 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

SB 

6000 

63.2 

66.2 

67.3 

67.8 

68.2 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

SB 

9000 

69.3 

68.9 

69.7 

70.2 

70.7 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

GB 

4900 

66.6 

69.8 

71.1 

71.7 

72.1 

72.2 

72.3 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

SB 

4000 

69.9 

73.6 

79.0 

75.8 

76.3 

76.4 

76.6 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

6K 

3900 

71.2 

79.0 

76.6 

77.4 

78.0 

78.1 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

SB 

3000 

73.3 

77.4 

79.2 

80.2 

80.8 

80.9 

81.1 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

SB 

2900 

74.3 

78.7 

80.7 

81.8 

82.6 

82.7 

82.9 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

GB 

2000 

79.3 

80.0 

82.1 

83.3 

84.2 

84.3 

84.5 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

GB 

1800 

79.9 

80.2 

82.4 

83.6 

84.5 

84.7 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

GB 

1900 

76.1 

81.0 

83.3 

84.6 

85.6 

85.8 

86.0 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

1200 

76.8 

81.8 

84.3 

85.7 

86.8 

87.1 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

GB 

1000 

77.1 

82.3 

89.0 

86.5 

87.8 

88.1 

88.5 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

900 

77.4 

82.7 

89.4 

87.1 

88.6 

88.9 

89.3 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

800 

77.9 

82.9 

89.9 

87.8 

89.5 

90.0 

90.4 

90.8 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

700 

77.6 

83.1 

86.3 

88.4 

90.3 

90.7 

91.3 

91.7 

91.8 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

600 

77.7 

83.3 

86.7 

89.0 

90.9 

91.4 

92.0 

92.5 

92.5 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

900 

77.8 

83.7 

87.2 

89.8 

92.2 

92.9 

93.7 

94.4 

94.5 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

C8 

400 

77.8 

83.9 

87.7 

90.4 

93.1 

93.9 

94.9 

95.6 

95.7 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

GB 

300 

77.9 

84.0 

87.9 

90.8 

93.7 

94.7 

95.9 

96.6 

96.8 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

GB 

200 

77.9 

84.0 

87.9 

91.0 

93.9 

99.0 

96.3 

97.2 

97.4 

98.1 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

GB 

100 

77.9 

84.0 

87.9 

91.0 

93.9 

95.0 

96.4 

97.3 

97.6 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.5 

99.7 

GB 

000 

77.9 

84.0 

87.9 

91.0 

93.9 

95.0 

96.4 

97.3 

97.6 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.5 

100.0 

TOTAL  NU»BR  OF  OBSERVATIONS  7439 
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CVKmilRO  IdOCKTIOH  *A- 
DSKFEIAC,  AS8BV1UB  HC 


PBRCBUTAGB  FRBQUEHCT  CP  OCCURRSfKE  OF  CBILinO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  BCURLT  OBSERVATIOilS 


SranOR  EUMBBR:  724088  STATIOH  lUMB:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  uic:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MORTB:  APR  BOURS:  00-02 


CBILINS 

IR 

FEET 

G8 

7 

OB 

6 

OB 

5 

6B 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTB 
OB  OB  OB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

HILB8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

49.0 

52.2 

53.0 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GE  20000 

51.4 

54.8 

55.6 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

6E 

18000 

51.4 

54.8 

55.6 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

OB 

16000 

51.4 

54.8 

59.6 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

OB 

14000 

51.4 

54.8 

55.6 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

OB 

12000 

51.9 

55.4 

56.2 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

10000 

55.4 

59.1 

59.9 

60.4 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

CB 

9000 

56.6 

60.3 

61.1 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OB 

8000 

60.1 

64.0 

64.8 

65.3 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OB 

7000 

60.9 

65.0 

65.8 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OB 

6000 

61.1 

65.2 

66.0 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

6B 

5000 

62.3 

66.4 

67.2 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OB 

4900 

63.8 

68.3 

69.1 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

4000 

66.8 

71.9 

72.8 

73.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OE 

3900 

68.6 

73.9 

74.9 

75.8 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

3000 

69.3 

75.1 

76.4 

77.3 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

2500 

70.0 

75.8 

77.2 

78.3 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OE 

2000 

71.4 

77.3 

79.0 

80.6 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

1800 

71.6 

77.4 

79.1 

80.8 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

1500 

72.0 

78.2 

80.0 

81.7 

83.1 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

1200 

72.8 

79.2 

81.0 

83.0 

84.4 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

1000 

72.9 

79.3 

81.8 

84.1 

85.6 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

900 

73.3 

79.8 

82.2 

84.8 

86.2 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OE 

800 

73.6 

80.0 

82.7 

85.4 

87.3 

87.4 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

700 

73.7 

80.2 

83.3 

86.3 

88.6 

88.7 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

600 

74.1 

80.9 

84.1 

87.1 

89.3 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

500 

74.3 

81.1 

84.7 

87.7 

89.9 

90.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

400 

74.6 

81.6 

85.8 

88.9 

91.3 

91.6 

92.6 

92.9 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

300 

75.0 

82.1 

86.4 

89.8 

92.6 

92.9 

94.0 

94.4 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

200 

79.0 

82.1 

86.6 

90.0 

93.0 

93.6 

95.0 

95.8 

95.9 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

100 

79.0 

82.1 

86.6 

90.0 

93.0 

93.8 

95.2 

96.0 

96.1 

97.0 

97.2 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.6 

OB 

000 

75.0 

82.1 

86.6 

90.0 

93.0 

93.8 

95.2 

96.0 

96.1 

97.0 

97.3 

97.3 

97.8 

98.1 

98.3 

100.0 

TOTAL  RUOBR  OP  OB8BRVATIORS  900 
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OPBRKrnio  vocKnoH  -a* 

OSAFEXAC.  ASaBYIUiB  RC 


PBRCBIITAGB  FBEgUBRCT  OF  OCCURABICB  OP  CBILMG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSERVATICIIS 


SmiOE  HUMBER:  724088  8TATIOR  RAIS:  DOVER  AFB  DE 

L8T  lO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RBCC»a>:  DEC  81  -  RDV  91 
MOHTB:  APR  BOURS:  03-05 


CEiLnra 

n 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILirr  IR  STATUTB  MILES 
GE  GS  GS  08  OS 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

HO  CEIL 

45.2 

48.0 

49.1 

49.7 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.4 

8E  20000 

51.0 

54.1 

55.4 

56.1 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

CB 

18000 

51.0 

54.1 

55.4 

56. 1 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

GE 

16000 

51.0 

54.1 

55.4 

56.1 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

6E 

14000 

51.1 

54.2 

55.6 

56.2 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

GB 

12000 

51.2 

54.3 

55.7 

56.3 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

GB 

10000 

54.0 

57.1 

58.4 

59.2 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

GB 

9000 

54.6 

57.8 

59.3 

60.2 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

GB 

8000 

57.4 

61.0 

62.7 

63.8 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

GB 

7000 

58.4 

62.0 

63.7 

64.8 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

GS 

6000 

58.7 

62.4 

64.1 

65.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

GS 

5000 

59.7 

63.4 

65.1 

66.3 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

GE 

4500 

59.9 

63.8 

65.6 

66.8 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

GE 

4000 

62.8 

67.4 

69.4 

70.7 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

« 

3900 

64.2 

69.2 

71.4 

72.7 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

OB 

3000 

64.9 

70.1 

72.9 

74.1 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

GE 

2500 

65.4 

70.9 

73.7 

74.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

GE 

2000 

66.6 

72.1 

75.0 

76.4 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

GE 

1800 

67.3 

73.1 

76.0 

77.4 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

GE 

1500 

67.6 

73.7 

76.7 

78.1 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

08 

1200 

68.2 

74.4 

78.0 

80.1 

81.6 

81.6 

81.6 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

GE 

1000 

68.7 

75.1 

79.1 

81.7 

83.4 

83.4 

83.7 

84.0 

84.0 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

GE 

900 

69.0 

75.6 

79.7 

82.2 

84.0 

84.0 

84.2 

84.6 

84.6 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

GE 

800 

69.2 

76.2 

80.3 

83.0 

85.0 

85.0 

85.3 

85.7 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

GE 

700 

69.4 

76.8 

80.9 

83.7 

85.8 

85.8 

86.2 

86.6 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

08 

600 

69.6 

77.1 

81.4 

84.6 

86.8 

86.9 

87.3 

87.7 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

08 

500 

69.7 

77.6 

82.2 

85.6 

87.9 

88.0 

88.9 

89.2 

89.2 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

G8 

400 

70.1 

78.4 

83.2 

87.2 

90.2 

90.4 

91.9 

92.4 

92.4 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

GE 

300 

70.2 

78.7 

84.0 

88.1 

91.7 

91.9 

93.4 

94.3 

94.3 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

08 

200 

70.3 

78.8 

84.2 

88.3 

91.9 

92.1 

93.8 

95.1 

95.1 

95.8 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

08 

100 

70.3 

78.8 

84.3 

88.4 

92.0 

92.2 

94.0 

95.3 

95.6 

96.2 

96.8 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

98.3 

08 

000 

70.3 

78.8 

84.3 

88.4 

92.0 

92.2 

94.0 

95.3 

95.6 

96.2 

96.8 

97.0 

97.4 

97.7 

97.9 

100.0 

IDIAL  RIESER  OP  OBSERVAJIOBS  900 
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oPEmTino  ux»noii  -a* 

USAFBIKC,  ASHBVIUB  IK 


PERCENTAOB  FREQUElKy  OP  OCCUKREIKB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLT  OBSERVATIOBS 


STKnOII  HUMBER:  724088  STATIOH  HAMS:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HOHTB:  APR  HOURS:  06-08 


CEILIHO 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STKtUTB  MILES 

GB  6B  GB  GB  6B 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  csn. 

35.9 

40.3 

42.0 

43.6 

44.8 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

OB 

20000 

41.4 

46.0 

48.1 

49.9 

51.1 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.6 

51.7 

51.7 

GB 

18000 

41.4 

46.0 

48.1 

49.9 

51.1 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.6 

51.7 

51.7 

as 

16000 

41.4 

46.0 

48.1 

49.9 

51.1 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.6 

51.7 

51.7 

as 

14000 

41.7 

46.3 

48.4 

50.2 

51.4 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

52.0 

52.0 

OE 

12000 

42.1 

46.8 

48.9 

50.7 

51.9 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.4 

52.4 

OB 

10000 

45.2 

50.0 

52.1 

54.1 

55.4 

55.7 

55.8 

55.8 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.1 

56.1 

GB 

9000 

46.1 

51.0 

53.2 

55.3 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.4 

57.4 

GB 

8000 

49.7 

54.8 

57.2 

59.4 

61.0 

61.2 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

OB 

7000 

51.0 

56.2 

58.7 

60.9 

62.4 

62.7 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

OB 

6000 

51.2 

56.6 

59.0 

61.2 

63.0 

63.2 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

63.9 

OB 

5000 

52.3 

57.9 

60.4 

62.8 

64.6 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.4 

65.4 

OB 

4500 

53.0 

58.7 

61.3 

63.7 

65.4 

65.7 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

OB 

4000 

55.8 

62.1 

65.2 

67.9 

70.1 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

as 

3500 

56.9 

63.4 

66.6 

69.2 

71.4 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.6 

72.6 

GB 

3000 

58.6 

65.2 

68.3 

71.2 

73.4 

73.7 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

OB 

2500 

59.3 

66.4 

69.6 

72.6 

74.8 

75.0 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

OB 

2000 

60.1 

67.7 

71.1 

74.3 

76.6 

76.8 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

OB 

1800 

61.1 

68.9 

72.3 

75.7 

77.9 

78.2 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

OB 

1500 

61.7 

69.6 

73.1 

76.4 

78.7 

79.0 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

OE 

1200 

62.4 

70.7 

74.2 

77.8 

80.2 

80.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

OB 

1000 

63.1 

71.7 

75.2 

79.1 

81.6 

81.9 

62.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

OB 

900 

63.3 

72.3 

75.9 

79.9 

82.4 

82.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

OB 

800 

63.8 

73.1 

77.3 

81.6 

84.1 

84.6 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.7 

86.7 

OB 

700 

64.0 

73.9 

78.2 

82.8 

85.3 

85.9 

87.2 

87.3 

87.3 

87.6 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

OB 

600 

64.0 

74.0 

78.3 

82.9 

85.4 

86.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

OB 

500 

64.1 

74.6 

78.9 

83.9 

86.8 

87.7 

89.4 

69.7 

89.7 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

OB 

400 

64.3 

74.8 

79.1 

84.7 

87.9 

89.2 

91.8 

92.3 

92.3 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

OB 

300 

64.4 

75.0 

79.4 

85.1 

88.6 

90.0 

93.0 

93.6 

93.6 

94.6 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

OB 

200 

64.4 

75.0 

79.4 

85.1 

88.8 

90.2 

93.3 

94.0 

94.1 

95.3 

96.3 

96.3 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

OB 

100 

64.4 

75.0 

79.4 

85.1 

88.8 

90.2 

93.3 

94.0 

94.1 

95.4 

96.7 

96.8 

97.3 

98.1 

98.7 

99.6 

OB 

000 

64.4 

75.0 

79.4 

85.1 

88.8 

90.2 

93.3 

94.0 

94.1 

95.4 

96.7 

96.8 

97.3 

98.2 

98.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATICnS  900 


D  -  2  -  30 


USAFETAC/De— 92/280  -  Pag*  209 


cramniio  iockticii  -a- 
OSAranC,  A8BBVIU2  IR 


PBRCBIRAGB  FRBQUBMCI  OF  OCCURRBICS  OP  CBILUO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLT  OBSRRVATiaiS 


SDfflOH  IIWBBRt  724088  STATION  RAMBt  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTCl  *  5 


PERIOD  OF  RECORDS  DEC  81  -  HOV  91 
HORIH:  APR  SOURS:  09-11 


CBILITC 

IN 

FEET 

OE 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILirr  IR  STATUTE  MILES 

CB  OE  OB  CT  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

CE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

42.2 

46.2 

A 

46.8 

47.1 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

OE  20000 

48.6 

92.8 

93.3 

93.7 

93.9 

93.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

SE 

18000 

48.8 

93.0 

93.6 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

CB 

16000 

48.8 

93.0 

93.6 

93.9 

94.1 

94.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

CE 

14000 

49.0 

93.2 

93.8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

54.4 

94.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

CE 

12000 

49.7 

93.9 

94.4 

94.9 

99.1 

99.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

QE 

10000 

93.0 

97.2 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

CE 

9000 

94.0 

98.2 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

CE 

8000 

97.7 

62.2 

63.0 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

CE 

7000 

99.0 

63.9 

64.7 

69.4 

69.7 

69.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

* 

6000 

99.3 

64.6 

69.6 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OE 

SOOO 

60.6 

66.4 

67.8 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

CE 

4900 

61.6 

67.6 

68.9 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

08 

4000 

64.4 

70.9 

72.2 

73.3 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

CE 

3900 

69.6 

72.1 

73.4 

74.6 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

m 

3000 

67.8 

74.3 

79.9 

77.0 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

CE 

2900 

68.6 

79.2 

76.8 

78.0 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

CE 

2000 

69.6 

76.7 

78.3 

79.7 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

CE 

1800 

70.4 

77.7 

79.4 

80.8 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

CE 

1900 

72.2 

79.4 

81.2 

82.8 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

CE 

1200 

73.0 

81.0 

83.0 

84.9 

89.7 

89.7 

89.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

08 

1000 

73.2 

81.9 

84.0 

86.3 

87.2 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

CE 

900 

73.7 

82.4 

84.7 

87.2 

88.1 

88.2 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

CE 

800 

73.7 

82.8 

89.2 

87.8 

88.8 

89.0 

89.3 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

CE 

700 

73.9 

83.3 

86.0 

88.8 

90.0 

90.2 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

CE 

600 

73.9 

83.3 

86.0 

88.9 

90.3 

90.7 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

CE 

900 

74.3 

83.9 

86.9 

90.3 

92.6 

92.9 

93.7 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

CE 

400 

74.6 

84.3 

87.3 

91.1 

93.8 

94.4 

95.6 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

CE 

300 

74.6 

84.3 

87.3 

91.2 

94.0 

99.1 

96.4 

97.4 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

CE 

200 

74.6 

84.3 

87.3 

91.2 

94.1 

99.6 

96.9 

98.1 

98.3 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

CE 

100 

74.6 

84.3 

87.3 

91.2 

94.1 

99.6 

96.9 

98.1 

98.3 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

000 

74.6 

84.3 

87.3 

91.2 

94.1 

99.6 

96.9 

98.1 

98.3 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  mWER  OF  OBSKRVRnONS  900 


D  -  2  -  31 


USAFBTAC/DS--92/280  -  Pag*  210 


onmnin  locmioii  'a* 
USAFinC,  ASBEVILU  RC 


PKRCBRTAOB  FRBQUERCT  OP  OCCUItRRRCB  OP  CBILIHa  VERSUS  VISIBILITI 
fKM  BOURLT  OBSERVUIOIIS 


SimOII  RUMBERt  72408S  SXATIOR  RAMB:  DOWER  APR  DB 

UT  TO  UlCt  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOW  91 
MORIS:  APR  BOURSi  12-14 


CBILIRC 

IR 

FEET 

CB 

7 

QB 

6 

GB 

9 

GE 

4 

VISIBILin  IR  STATUTE 
GB  OE  OS  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILBS 

OS 

1  1/4 

OE 

1 

OB 

3/4 

OE 

5/8 

GB 

1/2 

OE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

liO  CBUi 

41.2 

43.9 

43.6 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

OB 

20000 

48.7 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

OE 

18000 

48.7 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

OE 

16000 

48.8 

91.3 

91.9 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

OE 

14000 

48.8 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

OE 

12000 

49.9 

92.3 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

OB 

10000 

93.1 

96.2 

96.4 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

9000 

93.6 

96.7 

97.0 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

OB 

8000 

97.9 

61.0 

61.2 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

OB 

7000 

99.9 

63.3 

63.7 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OE 

6000 

60.4 

64.4 

64.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

OE 

9000 

62.6 

67.2 

67.6 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OE 

4900 

64.3 

68.9 

69.3 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OE 

4000 

68.7 

73.6 

74.1 

74.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

75.1 

79.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OE 

3900 

71.0 

76.0 

76.4 

77.3 

77.4 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.5 

77.9 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

OE 

3000 

73.9 

78.8 

79.3 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OE 

2900 

74.6 

80.0 

80.8 

81.6 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OE 

2000 

76.6 

82.6 

83.9 

84.9 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

1800 

77.1 

83.9 

84.4 

86.0 

86.3 

86.9 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OB 

1900 

78.4 

89.2 

86.2 

88.0 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OE 

1200 

79.3 

86.4 

87.4 

89.7 

90.4 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OK 

1000 

79.6 

86.9 

87.9 

90.3 

91.7 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OE 

900 

80.0 

87.2 

88.2 

90.7 

92.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OE 

800 

80.0 

87.3 

88.8 

91.2 

92.9 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OE 

700 

80.0 

87.3 

88.8 

91.3 

93.1 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

600 

80.2 

87.9 

89.0 

92.0 

94.0 

94.3 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

900 

80.4 

87.9 

89.4 

92.8 

99.0 

99.3 

99.7 

99.9 

95.9 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OE 

400 

80.8 

88.3 

90.0 

93.4 

99.8 

96.1 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

300 

80.8 

88.3 

90.0 

93.4 

96.2 

96.6 

97.3 

98.0 

98.0 

98.4 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

200 

80.8 

88.3 

90.0 

93.9 

96.3 

96.9 

97.7 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

100 

80.8 

68.3 

90.0 

93.9 

96.3 

96.9 

97.7 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

000 

80.8 

88.3 

90.0 

93.9 

96.3 

96.9 

97.7 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TODOi  ROOBR  OP  OB8BRVATIOH8  899 
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orBMime  uxatioh  *a* 
aaaranc,  asbviub  rc 


mcmmiat  noQUBiicr  or  occurrbks  or  cbiimo  versus  visibilitt 
rnCN  RXIRLT  OBSBHVKTiaiS 


STMIdl  mians  72408S  STJUnOR  RMS:  DOVER  RTB  DB  PERICO  OT  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


UT 

TO  UTCl 

*  5 

MOITB: 

APR 

BOORS: 

15-17 

visnum  IE 

mmrtB 

MILES 

|Q|| 

OE 

88 

OE 

OE 

OE 

OB 

OB 

OE 

OB 

OE 

OB 

OS 

6B 

OE 

GB 

GB 

Em 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK> 

CBIL 

43.1 

44.3 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

OR 

20000 

95.0 

56.4 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57,4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

CE 

laooo 

99.0 

56.4 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

08 

16000 

55.2 

56.7 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

CB 

14000 

55.3 

56.8 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

08 

12000 

56.1 

57.6 

58.4 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

08 

10000 

59.3 

60.9 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OE 

9000 

59.7 

61.2 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

08 

8000 

62.0 

63.8 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

08 

7000 

64.0 

66.0 

67.1 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

08 

6000 

64.7 

66.7 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

08 

sooo 

67.0 

69.2 

70.4 

70.9 

70.9 

71.0 

71,0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

08 

4900 

68.3 

70.6 

71.8 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

08 

4000 

72.8 

79.6 

77.0 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

cs 

3500 

79.4 

78.3 

79.8 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

08 

3000 

77.9 

81.1 

82.9 

83.3 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

08 

2900 

79.2 

82.7 

84.6 

85.0 

85.3 

85.4 

65.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

65.6 

85.6 

85.6 

85.6 

08 

2000 

80.2 

83.8 

86.0 

86.7 

87.0 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

08 

1800 

80.3 

84.1 

86.4 

87.1 

87.4 

87.6 

87.8 

87.0 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

67.8 

87.8 

07.8 

08 

1900 

80.8 

84.9 

87.3 

88.1 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

89.1 

* 

1200 

81.2 

89.6 

88.4 

89.3 

90.0 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

08 

1000 

81.9 

86.3 

89.6 

90.8 

91.7 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

08 

900 

82.3 

87.0 

90.3 

91.7 

92.6 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

08 

800 

82.7 

87.4 

91.0 

92.6 

93.6 

93.9 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

700 

82.8 

87.8 

91.4 

93.6 

94.6 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

* 

600 

83.0 

88.0 

91.7 

93.8 

94.8 

95.1 

99.4 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

08 

900 

83.3 

88.6 

92.2 

94.3 

95.3 

95.8 

96.2 

96.8 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

01 

400 

83.4 

88.9 

92.6 

94.7 

95.8 

96.2 

97.0 

97.7 

97.9 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

01 

300 

83.4 

88.9 

92.7 

94.8 

95.9 

96.3 

97.1 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

01 

200 

83.4 

88.9 

92.7 

94.8 

95.9 

96.3 

97.1 

98.2 

90.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

* 

100 

83.4 

88.9 

92.7 

94.8 

95.9 

96.3 

97.1 

98.2 

98.6 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

08 

000 

83.4 

88.9 

92.7 

94.8 

95.9 

96.3 

97.1 

90.2 

98.6 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 
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opmTiiR  locnioii  -a* 
usAFtnc,  AamviLu  rc 


PBKXIITAQS  FHBOUBACT  OP  OCCURmiCE  OP  CBIURO  VERSUS  VISIBILITT 


smioil  RIMBBRl  72408S  STATIOH  lUMEs  DOWER  APB  DB 

LSI  TO  UlCt  *  S 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROW  91 
MOHIH:  APR  BOURS:  18-20 


CEILIRB 

IR 

FEET 

OB 

7 

OE 

6 

SB 

5 

OE 

4 

OB 

3 

VISIBIUn  IR  STAIUR 

OE  OS  SB 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OT 

1/2 

GB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

RO  CEIL 

45.9 

47.1 

47.9 

48.1 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

OE 

20000 

54.0 

55.4 

56.3 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

OB 

18000 

54.1 

55.6 

56.4 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OE 

16000 

54.1 

55.6 

56.4 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57,0 

57.0 

OE 

14000 

54.2 

55.7 

56.6 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

OE 

12000 

55.3 

56.8 

57.7 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

OE 

10000 

59.1 

60.6 

61.4 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

OE 

9000 

59.7 

61.1 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

OB 

8000 

62.9 

64.6 

65.7 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OE 

7000 

63.4 

65.4 

66.6 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

OB 

6000 

64.1 

66.3 

67.4 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

60.2 

68.2 

60.2 

OB 

5000 

66.1 

68.8 

69.9 

70,3 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.0 

70.8 

70.8 

70.0 

70.8 

OE 

4500 

67.8 

70.6 

71.7 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72,6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

4000 

71.1 

74.3 

75.6 

76.0 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OE 

3500 

72.8 

76.1 

77,7 

78.2 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

70.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

OE 

3000 

75.6 

79.2 

81.0 

81.6 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OE 

2500 

76.8 

80.7 

82.7 

83.7 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

04.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

2000 

77,7 

81.8 

83.9 

85.1 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

06.1 

86.1 

06.1 

86.1 

86.1 

OB 

1800 

77.8 

82.0 

84.1 

85.4 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

06.4  . 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

OE 

1500 

78.6 

82.8 

64.9 

86.6 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

07.8 

87.8 

OE 

1200 

79.0 

83.2 

85.7 

87.3 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

09.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OE 

1000 

79.4 

84.2 

86.9 

88.9 

90.3 

90.4 

90.6 

90.7 

90.7 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

OB 

900 

79.6 

84.4 

87.1 

89.3 

90.8 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

800 

79.8 

84.9 

87.7 

90.0 

91.6 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

700 

80.0 

85.3 

88.7 

91.1 

92.7 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

600 

80.1 

85.4 

88.8 

91.2 

92.9 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

500 

80.3 

86.0 

89.4 

92.4 

94.2 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

400 

80.3 

86.1 

90.0 

93.3 

95.2 

95.3 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

300 

80.3 

86.1 

90.0 

93.6 

95.9 

96.0 

96.7 

97.2 

97.3 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

200 

80.3 

86.1 

90.0 

93.7 

96.3 

96.4 

97.2 

98.0 

90.2 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

100 

80.3 

86.1 

90.0 

93.7 

96.3 

96.4 

97.2 

98.0 

98.2 

98.9 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

OB 

000 

80.3 

86.1 

90.0 

93.7 

96.3 

96.4 

97.2 

98.0 

98.2 

98.9 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 
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omuiTiiM  waaicm  -k 


mcamm  moaaict  or  occununcB  of  cbilmo  versus  visibility 

FBCM  BOURLT  OSSBRVBTIORS 


SnriGII  IMURt  724088  aXMXIOH  miBl  DOVER  APB  DE 

L8T  TO  UTCt  *  S 


PERIOD  OT  RECORD!  DEC  81  -  BOV  91 
MOHIB!  APR  BOURS:  21-23 


CBILIHO 

m 

PERT 

SB 

7 

SR 

6 

OB 

9 

CB 

4 

SB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

SB 

1/2 

GE 

3/8 

SB 

1/4 

OB 

0 

■0  CEIL 

48.9 

91.3 

92.1 

92.3 

92.6 

92.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

OR 

20000 

94.4 

97.3 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

OR 

18000 

94.4 

97.3 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

OR 

16000 

94.4 

97.3 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

OR 

14000 

94.4 

97.3 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

OR 

12000 

99.0 

98.1 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

OR 

10000 

98.1 

61.2 

62.0 

62.2 

62.4 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

OR 

9000 

99.0 

62.1 

62.9 

63.1 

63.3 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

OR 

8000 

62.2 

69.7 

66.4 

66.7 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

OR 

7000 

63.0 

66.8 

67.6 

67.9 

68.1 

68.2 

66.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OR 

6000 

63.6 

67.3 

68.2 

68.6 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OR 

9000 

69.1 

69.0 

69.9 

70.2 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OR 

4900 

66.8 

70.7 

71.7 

72.0 

72.3 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

CR 

4000 

69.9 

74.0 

79.4 

79.8 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OR 

3900 

71.9 

76.1 

77.6 

78.2 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

76.8 

OB 

3000 

72.4 

77.1 

79.0 

79.7 

60.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OR 

2900 

73.6 

78.4 

80.7 

81.7 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OR 

2000 

74.2 

79.3 

81.7 

82.8 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OR 

1800 

74.3 

79.4 

81.8 

82.9 

83.9 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OR 

1900 

74.9 

80.2 

82.6 

83.7 

64.8 

89.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OR 

1200 

76.1 

81.7 

84.2 

89.7 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OR 

1000 

76.3 

82.1 

84.8 

86.9 

88.3 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OR 

900 

76.4 

82.4 

89.1 

67.4 

88.9 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OR 

800 

76.6 

82.8 

89.6 

88.3 

90.1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OR 

700 

76.7 

83.1 

86.6 

89.3 

91.4 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OR 

600 

76.9 

83.3 

86.8 

89.6 

91.7 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OR 

900 

77.2 

83.8 

87.3 

90.2 

92.6 

92.9 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OR 

400 

77.6 

84.1 

87.9 

91.1 

93.6 

93.9 

94.4 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

QB 

300 

77.8 

84.3 

88.4 

92.1 

94.8 

99.6 

96.2 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

200 

77.8 

84.3 

88.4 

92.1 

94.9 

99.7 

96.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

(R 

100 

77.8 

84.3 

88.4 

92.1 

94.9 

99.7 

96.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

99.1 

99.3 

OR 

000 

77.8 

84.3 

88.4 

92.1 

94.9 

99.7 

96.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

99.2 

100.0 
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0  -  2  -  39 


USAFRKK/DS— 92/280  -  P«ga  214 


(VBIWTIin  UXSTIOH  ’A' 
USAFBXAC,  ASSBVIUB  RC 


PERCEinAGB  FHEQUBWCt  CP  OCCURREHCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBIUTX 
FRCH  BCURLT  OeSERVATIOIIS 


SXATiaR  RIMBBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LSI  TO  tfICt  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MQinB:  APR  HOURS:  ALL 


CBILIHO 

IN 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

6B 

4 

VISIBILITY  IH  STATVIB 

SB  OB  (S  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

SB 

1  1/4 

OB 

1 

3/4 

6B 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CBIL 

43.9 

46.6 

47.5 

47.9 

48.2 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

OB  20000 

50.6 

53.5 

54.5 

55.0 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

OB 

18000 

50.6 

53.5 

54.5 

55.0 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

OB 

16000 

50.7 

53.6 

54.5 

55.1 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

OB 

14000 

50.8 

53.7 

54.7 

55.2 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

OB 

12000 

51.4 

54.4 

55.3 

55.9 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

OB 

10000 

54.7 

57.8 

58.7 

59.4 

59.7 

59-7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

OB 

9000 

55.4 

58.6 

59.5 

S0.2 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

OB 

8000 

58.7 

62.1 

63.2 

64.0 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

OE 

7000 

59.9 

63.6 

64.7 

65.5 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

OB 

6000 

60.4 

64.2 

65.4 

66.2 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

OB 

5000 

62.0 

66.1 

67.3 

68.2 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB 

4500 

63.2 

67.4 

68.7 

69.6 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

4000 

66.5 

71.2 

72.7 

73.7 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

OB 

3500 

68.3 

73,1 

74.7 

75.8 

76.4 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76,7 

OB 

3000 

70.0 

75.1 

77.0 

78.1 

78.7 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

OE 

2500 

70.9 

76.3 

78.2 

79.5 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

OB 

2000 

72.1 

77.7 

79.8 

81.3 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

1800 

72.5 

78.3 

80.5 

82.0 

83.0 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

1500 

73.3 

79.2 

81.5 

83.2 

84.2 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.0 

OB 

1200 

74.0 

80.3 

82.7 

84.7 

86.0 

86.2 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

06.7 

86.7 

86.7 

OB 

1000 

74.4 

80.9 

83.7 

86.0 

87.5 

87.7 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

OB 

900 

74.7 

81.4 

84.2 

86.7 

88.1 

88.3 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

OB 

800 

74.9 

81.8 

84.8 

87.5 

89.1 

89.3 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

OE 

700 

75.1 

82.2 

85.5 

88.4 

90.2 

90.4 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

600 

75.2 

82.5 

85.8 

88.7 

90.7 

90.9 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

OE 

500 

75.5 

82.9 

86.4 

89.7 

91.8 

92.1 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

OE 

400 

75.7 

83.3 

87.0 

90.6 

92.9 

93.4 

94.5 

94.9 

95.0 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

OB 

300 

75.8 

83.5 

87.3 

91.0 

93.7 

94.3 

95.5 

96.2 

96.3 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

200 

75.8 

83.5 

87.3 

91.1 

93.9 

94.6 

95.9 

96.9 

97.1 

97.7 

98.1 

90.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

OB 

100 

75.8 

83.5 

87.3 

91.1 

93.9 

94.6 

96.0 

96.9 

97.1 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.5 

OB 

000 

75.8 

83.5 

87.3 

91.1 

93.9 

94.6 

96.0 

96.9 

97.1 

97.9 

98.4 

98.5 

98.7 

99.0 

99.2 

100.0 
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ceawmia  voc/aicm  *a' 

DSAraraC,  MHBVILLB  RC 


FERCBimeB  FREQUBRCr  OF  OCCUBRBRCB  OP  CBUIRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  <»SBRVKnORS  . 


SIKnOR  RWBBR:  724088  SIWriOR  RRMB:  DOVER  AFB  IS  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


L3T  TO  UTC: 

*  5 

KSTB: 

MAY 

SOURS: 

00-02 

CKILIR6 

VISIBILITY  IR 

8TBTUTB 

MILES 

IS 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RD  CEIL 

41.6 

48.0 

50.1 

51.1 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

a 

20000 

46.6 

54.1 

57.1 

58.1 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

es 

18000 

46.6 

54.1 

57.1 

58.1 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

CE 

16000 

46.6 

54.1 

57.1 

58.1 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GB 

14000 

46.6 

54.1 

57.1 

58.1 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GS 

12000 

46.9 

54.9 

57.6 

58.6 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GB 

10000 

51.0 

59.0 

62.3 

63.5 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GB 

9000 

52.9 

61.0 

64.3 

65.7 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

8000 

56.8 

64.9 

68.4 

70.0 

70.5 

70.8 

70.8 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

OS 

7000 

57.3 

65.7 

69.1 

70.8 

71.3 

71.5 

71.5 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

6000 

57.6 

66.1 

69.6 

71.2 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

5000 

58.9 

68.0 

71.8 

73.5 

74.3 

74.5 

74.5 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

4900 

60.1 

69.2 

73.1 

74.8 

79.6 

75.8 

75.8 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

4000 

62.6 

72.9 

77.7 

79.9 

80.8 

81.2 

81.2 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

3900 

63.5 

73.9 

79.0 

81.2 

82.0 

82.9 

82.5 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

3000 

69.6 

76.3 

82.0 

84.3 

85.2 

85.6 

85.6 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

2500 

66.8 

78.0 

83.7 

86.1 

87.0 

87.4 

87.4 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

2000 

67.5 

78.7 

84.5 

87.1 

88.2 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

1800 

67.6 

78.8 

84.6 

87.2 

88.3 

88.7 

88.7 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

1500 

68.0 

79.2 

85.1 

88.1 

89.2 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

1200 

68.3 

79.6 

85.9 

88.5 

89.7 

90.1 

90.1 

90.2 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

1000 

68.6 

79.9 

85.9 

88.9 

90.1 

90.9 

90.5 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

a 

900 

68.7 

80.0 

86.2 

89.2 

90.4 

91.0 

91.0 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

800 

69.1 

80.4 

86.7 

89.8 

91.0 

91.5 

91.5 

91.7 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

700 

69.4 

81.0 

87.5 

90.9 

92.3 

92.8 

92.8 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

600 

69.5 

81.4 

88.0 

91.5 

93.1 

93.7 

93.7 

93.9 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

500 

69.8 

82.2 

88.7 

92.6 

94.8 

95.6 

95.6 

95.9 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

400 

70.0 

82.6 

89.2 

93.3 

95.7 

96.6 

96.7 

97.1 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

300 

70.1 

82.7 

89.4 

93.8 

96.2 

97.1 

97.2 

97.6 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

200 

70.1 

82.7 

89.4 

93.8 

96.6 

97.4 

97.6 

98.2 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

100 

70.1 

82.7 

89.4 

93.8 

96.7 

97.5 

97.7 

98.3 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

000 

70.1 

82.7 

89.4 

93.8 

96.7 

97.9 

97.7 

98.3 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

Tona  RUMBR  OP  OBSk-WXnORS  930 
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orawTiin  usciaicm  -a* 
usKFKnc,  Ksamux  rc 


PBRCBRTAOB  FRBQUEItCT  OF  OCCURKBRCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 


SIATIOR  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  OE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MORIB:  HAT  SOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  OE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

HILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

35.4 

42.6 

45.7 

48.7 

50.0 

50.2 

50.6 

50.8 

50.8 

50.9 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GE 

20000 

38.2 

46.1 

49.7 

53.7 

55.2 

55.4 

55.9 

56.3 

56.3 

56.5 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

CT 

18000 

38.3 

46.2 

49.8 

53.8 

55.3 

55.5 

56.0 

56.5 

56.5 

56.6 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB 

16000 

38.3 

46.2 

49.8 

53.8 

55.3 

55.5 

56.0 

56.5 

56.5 

56.6 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

OT 

14000 

38.3 

46.2 

49.8 

53.8 

55.3 

55.5 

56.0 

56.5 

56.5 

56.6 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB 

12000 

38.5 

46.6 

50.1 

54.1 

55.6 

55.8 

56.3 

56.8 

56.8 

56.9 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GB 

10000 

43.5 

92.0 

95.7 

59.7 

61.4 

61.6 

62.2 

62.7 

62.7 

62.8 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GB 

9000 

43.8 

52.3 

55.9 

60.0 

61.8 

62.0 

62.7 

63.2 

63.2 

63.3 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

8000 

48.2 

57.1 

60.9 

65.1 

67.0 

67.2 

67.8 

68.4 

68.4 

68.5 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OB 

7000 

48.9 

58.2 

62.0 

66.2 

68.2 

68.4 

69.0 

69.7 

69.7 

69.8 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

6000 

49.6 

58.9 

62.8 

67.0 

68.9 

69.1 

69.8 

70.4 

70.4 

70.5 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

5000 

90.4 

59.9 

64.2 

68.8 

71.0 

71.2 

71.8 

72.5 

72.5 

72.6 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

4900 

91.0 

60.4 

64.7 

69.4 

71.5 

71.7 

72.4 

73.0 

73.0 

73.1 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

4000 

53.3 

63.7 

68.1 

73.0 

75.6 

75.8 

76.6 

77.2 

77.2 

77.3 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

3500 

54.3 

64.9 

69.6 

74.5 

77.1 

77.3 

78.1 

78.7 

78.7 

78.8 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

3000 

59.7 

66.6 

71.4 

76.5 

79.1 

79.5 

80.2 

80.9 

80.9 

81.0 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB 

2500 

56.2 

67.3 

72.3 

77.3 

80.0 

80.3 

81.2 

81.8 

81.8 

81.9 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

2000 

98.1 

69.4 

74.6 

79-8 

82.5 

83.1 

84.1 

84.7 

84.7 

84.8 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

1800 

58.1 

69.4 

74.7 

79.9 

82.7 

83.3 

84.3 

84.9 

84.9 

85.1 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

1500 

58.6 

70.0 

75.4 

80.6 

83.4 

84.1 

85.2 

85.8 

85.8 

85.9 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

1200 

58.8 

70.3 

76.0 

81.4 

84.3 

85.2 

86.2 

86.9 

86.9 

87.0 

87.4 

87.4 
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oPBiuaiiia  locKTioii  *a' 

USAFEIK:,  ASBBVIIiB  RC 


PBRCBII'IACB  FRBQUEUCT  OP  OCCURRBICB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILm 
FROH  BOURLT  OBSERVATIORS 


SEKTIOR  mJMBBR:  724088  STATIOH  RMIB:  DOVER  AFB  OB 

LST  TO  UTC:  *  5 


PBRIOO  01  RBOORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HORTB:  MAY  HOURS:  06-08 
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OPBIWnilG  LOCKTIOH  *A* 

usAFsnc,  AsasvmB  iic 


PERCEIITAG8  FREQUBHCT  OF  OCCUKREMCB  OF  CBILIMO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSBRVKTIOIIS 


SmiOH  RUMBBR:  724088  STATICR  RAKE:  DOVER  AFB  DB 

LSI  TO  IfTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  IIOV  91 
HOmB:  MAY  HOURS:  09-11 
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OPERKTIHO  LOCHTICH  *A* 
OSAFBnC,  ASBBVILLB  HC 


FBRCEHTAGB  FREQUBRCT  of  OCCURREHCB  of  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITX 
FROH  BOURLT  OBSERVATICIIS 


SXKTIOII  HUMBER:  724088  STKTIOH  HAMB:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HONIB:  MM  HOURS:  12-14 
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59.2 

59.2 

59.2 

GB 

14000 

50.8 

57.3 

59.5 

59.7 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OB 

12000 

51.8 

58.6 

60.8 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

6E 

10000 

53.9 

61.0 

63.2 

63.4 

63.8 

63.8 

63.8 

63*8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

a 

9000 

54.5 

61.6 

63.9 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

8000 

57.4 

65.1 

67.5 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OE 

7000 

58.0 

65.7 

68.2 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OE 

6000 

58.3 

66.2 

68.7 

69.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GB 

5000 

59.7 

67.6 

70.1 

70.4 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OE 

4500 

61.3 

69.2 

71.8 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

4000 

65.9 

74.6 

77.3 

77.6 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

OE 

3500 

67.8 

77.1 

79.8 

80.1 

80.4 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

QB 

3000 

70.4 

81.1 

83.9 

84.3 

84.7 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

2500 

72.2 

83.0 

85.8 

86.2 

86.7 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB 

2000 

73.1 

84.1 

87.0 

87.6 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1800 

73.5 

84.5 

87.5 

88.3 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

8v.O 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OE 

1500 

73.7 

84.9 

88.3 

89.4 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

1200 

74.5 

86.1 

89.9 

91.1 

91.6 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OE 

1000 

74.9 

86.7 

90.5 

91.8 

92.8 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OE 

900 

74.9 

86.7 

90.6 

92.0 

93.0 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

CE 

800 

75.4 

87.4 

91.4 

92.9 

93.9 

94.3 

94.7 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OE 

700 

75.6 

88.3 

92.5 

94.0 

95.2 

95.6 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

600 

75.7 

88.4 

92.7 

94.2 

95.5 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OE 

500 

75.7 

88.7 

93.0 

94.6 

96.0 

96.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

400 

75.8 

89.0 

93.3 

94.9 

96.3 

97.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

300 

75.8 

89.0 

93.3 

95.1 

96.5 

97.2 

98.2 

99.0 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

200 

75.8 

89.0 

93.3 

95.1 

96.7 

97.5 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

75.8 

89.0 

93.3 

95.1 

96.7 

97.5 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

75.8 

89.0 

93.3 

95.1 

96.7 

97.5 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDIRL  HWBBR  OF  OBSERVHTIORS  930 
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USAFBTAC/DS— 92/280  -  Fay*  220 


cvEmTino  Loc»ioii  -a* 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERTAOE  FREQUERCT  OF  OCCURRERCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITI 
FRCN  HOURLT  OBSBRVATIORS 


SnnOR  RUMBER:  72408S  SIATIOH  RARE:  DOWER  AFB  DE 

LSr  TO  UTCt  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROW  91 
HCHTO:  MAT  HOURS:  15-17 


CBILIRO 

IR 

FEET 

CB 

7 

6E 

6 

OE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

CB  SB  GB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

HILBS 

6B 

1  1/4 

GB 

1 

SB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CEIL 

44.4 

49.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

OB  20000 

53.8 

60.4 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

6B 

18000 

53.8 

60.4 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OE 

16000 

53.9 

60.5 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

OE 

14000 

54.2 

60.9 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

OB 

12000 

54.5 

61.4 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

OB 

10000 

57.4 

64.5 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OE 

9000 

58.3 

65.5 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OB 

8000 

62.2 

69.5 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71-3 

OB 

7000 

63.1 

70.4 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

6000 

63.7 

71.1 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OE 

5000 

65.8 

73.3 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

OB 

4500 

67.4 

75.3 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77-4 

OB 

4000 

71.6 

79.6 

81.6 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OE 

3500 

73.2 

81.7 

83.8 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

3000 

75.3 

64.7 

86.9 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OE 

2500 

76.9 

86.3 

88.8 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

2000 

77.5 

87.0 

89.8 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

1800 

77.5 

87.0 

89.9 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

1500 

77.6 

87.3 

90.2 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OE 

1200 

78.0 

87.7 

91.1 

92.0 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OE 

1000 

78.2 

88.1 

91.6 

92.7 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OE 

900 

78.5 

88.4 

91.9 

93.1 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

800 

78.5 

88.5 

92.3 

93.8 

94.3 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

700 

79.1 

89.6 

93.4 

94.9 

95.5 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

600 

79.1 

89.6 

93.4 

94.9 

95.5 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

500 

79.2 

89.8 

93.8 

95.4 

96.1 

97.1 

97.4 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OE 

400 

79.4 

89.9 

94.0 

95.6 

96.5 

97.5 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OE 

300 

79.4 

89.9 

94.0 

95.6 

96.5 

97.6 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

200 

79.4 

89.9 

94.0 

95.6 

96.5 

98.0 

98.7 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

79.4 

89.9 

94.0 

95.6 

96.5 

98.0 

98.7 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

79.4 

89.9 

94.0 

95.6 

96.5 

98.0 

98.7 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMHER  OP  OBSBRVATIORS  930 
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U8AFBTAC/DS— 92/280  -  Paga  221 


orawrmo  ux»tioii  *a* 

USAFBnC,  ASBEVILLB  RC 


PBRCERTAGB  FRBQUERCy  OF  OCCURRERCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FKM  BOURLT  OBSERVATIOIIS 


SranOR  IlUIBBR!  724088  STATIOR  IWSl  DOVER  AFB  DE  PERICO  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HONIB: 

MAT 

HOURS: 

18-20 

(XILIN8 

VISIBILITY  IB 

8TBTUTB 

HILBS 

IN 

OB 

6B 

SB 

08 

OB 

OB 

OB 

08 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FKKE 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

41.4 

45.2 

46.7 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

6B 

20000 

52.0 

57.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GB 

18000 

52.0 

57.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

SB 

16000 

52.0 

57.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

6B 

14000 

53.0 

58.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB 

12000 

53.5 

59.2 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

CEB 

10000 

56.6 

63.0 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

SB 

9000 

98.1 

64.6 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

08 

8000 

62.4 

69.2 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GK 

7000 

62.8 

70.0 

72.7 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

08 

6000 

63.0 

70.2 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

08 

5000 

64.8 

72.3 

75.1 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

08 

4900 

66.3 

74.1 

77.1 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

08 

4000 

69.9 

78.0 

81.3 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

08 

3500 

71.4 

79.8 

83.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

08 

3000 

73.0 

81.9 

85.5 

86.5 

86.5 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

2500 

73.6 

82.9 

86.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

SB 

2000 

74.6 

83.9 

87.5 

88.9 

89.0 

89.2 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

1800 

74.7 

84.1 

87.7 

89.3 

89.6 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1500 

79.0 

84.5 

88.7 

90.6 

90.9 

91.1 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

08 

1200 

75.1 

84.7 

89.1 

91.4 

91.7 

91.9 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

1000 

75.6 

85.1 

89.6 

91.8 

92.1 

92.4 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

900 

76.1 

85.8 

90.3 

92.6 

93.1 

93.3 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

SB 

800 

76.1 

85.8 

90.3 

92.8 

93.3 

93.6 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

700 

76.4 

86.2 

90.9 

93.3 

94.1 

94.5 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

QB 

600 

76.7 

86.8 

91.4 

93.9 

94.6 

95.0 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

SB 

500 

76.7 

86.8 

91.4 

94.1 

95.2 

95.8 

96.3 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

400 

76.7 

86.8 

91.4 

94.3 

95.5 

96.2 

97.0 

97.5 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

300 

76.7 

86.8 

91.5 

94.5 

95.7 

96.4 

97.2 

98.1 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

200 

76.9 

86.9 

91.7 

94.7 

95.9 

96.7 

97.4 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

100 

76.9 

86.9 

91.7 

94.7 

95.9 

96.7 

97.4 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

GB 

000 

76.9 

86.9 

91.7 

94.7 

95.9 

96.7 

97.4 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOnU.  NWSER  OF  OBSERVniOm  929 


0  -  2  -  43 


USRPETAC/DS— 92/280  -  Page  222 


oramniia  lAcmoii  ’a* 
usAFinc,  Aanrnu  mc 


PBRCBWTASK  FAEQUBNCT  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLT  CBSERVmonS 


SnnOH  mMBBR:  72408S  StAXIOH  lUWB:  DOWER  AFB  OE 

LST  TO  UIC:  *  S 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOW  91 
HCIRB:  MAT  HOURS:  21-23 


CEILIRO 

IH 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITT  IB  SIAIUTB 
n  OB  GB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

a 

1  1/4 

OB 

1 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

RO 

CBIL 

43.5 

47.5 

50.0 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

OE 

20000 

50.6 

55.6 

59.2 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

OE 

18000 

50.6 

55.6 

59.2 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

OE 

16000 

50.6 

55.6 

59.2 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

OE 

14000 

50.9 

55.8 

59.5 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OB 

12000 

51.5 

56.5 

60.5 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OB 

10000 

54.9 

60.0 

64.4 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GB 

9000 

55.8 

60.9 

65.3 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

8000 

61.1 

66.1 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB 

7000 

61.6 

66.8 

71.5 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OE 

6000 

62.0 

67.2 

71.9 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

5000 

64.0 

69.6 

74.5 

79.1 

75.2 

79.2 

79.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

4900 

69.7 

71.9 

76.9 

77.4 

77.9 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

4000 

68.4 

79.3 

80.8 

81.9 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

3500 

70.4 

77.6 

83.2 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

3000 

71.6 

79.6 

85.3 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

2500 

71.7 

79.9 

86.0 

87.1 

87.4 

87.4 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

2000 

72.2 

80.5 

86.8 

88.4 

88.7 

88.7 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

1800 

72.4 

80.8 

87.1 

88.9 

89.4 

89.4 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

1900 

72.8 

81.4 

87.8 

89.9 

90.3 

90.3 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

1200 

73.7 

82.9 

88.9 

91.1 

91.5 

91.5 

91.9 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

1000 

74.0 

82.8 

89.2 

91.5 

91.9 

92.0 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

900 

74.0 

82.8 

89.4 

91.6 

92.0 

92.2 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

800 

74.0 

82.8 

89.5 

91.7 

92.2 

92.3 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

700 

74.3 

83.1 

90.0 

92.6 

93.0 

93.1 

93.8 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

m 

600 

74.4 

83.4 

90.9 

93.1 

93.7 

93.8 

94.4 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

500 

74.6 

83.7 

91.0 

93.5 

94.4 

94.5 

95.3 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

400 

74.6 

83.9 

91.3 

94.0 

95.2 

95.4 

96.1 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

300 

74.7 

84.0 

91.7 

94.5 

96.0 

96.2 

97.1 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

200 

74.8 

84.1 

91.8 

94.6 

96.2 

96.6 

97.9 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

100 

74.8 

84.1 

91.8 

94.6 

96.3 

96.7 

97.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

OB 

000 

74.8 

84.1 

91.8 

94.6 

96.3 

96.7 

97.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  mSOBR  OF  OBSERVATIOHS  930 
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orawrnio  uxaman  'a* 
OSAFRAC,  ASRBVILU  AC 


PBACBAIAGB  FRBQUnCr  W  OCCUARBACS  OP  CBILIAO  VERSUS  VISIBILITT 
FRON  KWRLT  OBSBRVATIORS 


SnnOR  AUHBBRt  72408S  StAIIOII  RAMAl  DOVER  APR  DE 

UT  TO  UTC:  *  S 


PERIOD  OF  RBCORDt  DEC  81  -  AOV  91 
lOAIB:  MAT  SOURS:  ALL 


CBILIR8 

lA 

PER 

OB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  lA  STAIUIB 
GE  GB  GB  a 

3  21/2  2  1  1/2 

HILB8 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

OB 

3/6 

GE 

1/4 

OB 

0 

MO  CEIL 

40.1 

46.0 

48.2 

49.4 

49.8 

49.8 

49.9 

50.0 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

GB  20000 

47.3 

54.3 

57.1 

58.4 

58.9 

59.0 

59.1 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

OB 

18000 

47.3 

54.3 

57.2 

58.5 

58.9 

59.0 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

CB 

16000 

47.3 

54.3 

57.2 

58.5 

59.0 

59.1 

59.2 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

OE 

14000 

47.7 

54.7 

57.5 

58.8 

59.3 

59.4 

59.5 

59.6 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

12000 

48.3 

55.4 

58.4 

59.7 

60.2 

60.3 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

QB 

10000 

51.8 

59.4 

62.5 

64.0 

64.6 

64.7 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

9000 

52.8 

60.4 

63.5 

65.0 

65.6 

65.7 

65.9 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

6S 

8000 

56.6 

64.6 

67.9 

69.6 

70.2 

70.3 

70.5 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70,9 

a 

7000 

57.2 

65.5 

68.9 

70.6 

71.3 

71.4 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

6000 

57.5 

65.9 

69.4 

71.2 

71.8 

71.9 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

cs 

5000 

59.0 

67.7 

71.3 

73.1 

73.9 

74.0 

74.2 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

4500 

60.2 

69.0 

72.7 

74.5 

75.3 

75.4 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

«B 

4000 

63.1 

72.5 

76.4 

78.5 

79.4 

79.6 

79.6 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

CE 

3500 

64.4 

74.1 

78.1 

80.2 

81.1 

81.3 

81.6 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

CE 

3000 

66.0 

76.3 

80.5 

82.7 

83.7 

83.9 

84.2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

2500 

66.8 

77.3 

81.6 

83.9 

84.9 

85.1 

85.4 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

2000 

67.7 

78.2 

82.7 

85.2 

86.3 

86.6 

86.9 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

1800 

67.8 

78.5 

83.0 

85.6 

86.7 

87.0 

87.3 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

1500 

68.2 

79.1 

83.8 

86.5 

87.7 

86.0 

88.3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

1200 

68.7 

79.8 

84.7 

87.7 

88.9 

89.3 

89.7 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

1000 

69.2 

80.3 

85.4 

88.4 

89.8 

90.2 

90.7 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

900 

69.5 

80.8 

85.9 

89.0 

90.5 

90.9 

91.4 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

800 

69.8 

81.1 

86.4 

69.6 

91.1 

91.6 

92.2 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

700 

70.1 

81.7 

87.1 

90.5 

92.1 

92.7 

93.2 

93.7 

93.7 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

600 

70.2 

81.9 

87.4 

90.8 

92.7 

93.3 

93.9 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

500 

70.3 

82.2 

87.9 

91.5 

93.7 

94.4 

95.1 

95.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

400 

70.4 

82.5 

88.2 

91.9 

94.3 

95.2 

96.2 

96.9 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

300 

70.5 

82.5 

88.4 

92.1 

94.6 

95.6 

96.7 

97.6 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

200 

70.5 

82.5 

88.4 

92.2 

94.8 

95.8 

97.0 

97.9 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

100 

70.5 

82.5 

88.4 

92.2 

94.8 

95.8 

97.0 

98.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

000 

70.5 

82.5 

88.4 

92.2 

94.8 

95.8 

97.0 

98.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  AUNBER  OP  OBSERVXnOAS  7439 
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onmniw  locmoH  -a* 

USAFRAC,  AflBBVIUB  RC 


PERCBmAOB  PRBQUnCT  CP  OCCURRERCB  OP  CBILIM  VBHSU8  VISIBILITT 
FKM  BOURLT  OBSERVATIOIIS 


STCioH  maoBis  724oes  snncii  rambi  oowbr  afb  db 

L8t  TO  tirci  4  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROW  91 
MORTB:  JUR  BOURSt  00-02 


CBILIRO 

IR 

PBBT 

CB 

7 

CB 

6 

CB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

visiaiLirr  ir 

OB  CB 

2  1/2  2 

SnaUIB  MILBS 

CB  CB 

1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

CB 

3/4 

CB 

5/8 

CB 

1/2 

OB 

3/8 

CB 

1/4 

OB 

0 

Ro  czn. 

43.6 

52.8 

97.4 

60.1 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

CB 

20000 

47.6 

58.2 

63.9 

67.1 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

18000 

47.6 

58.2 

63.9 

67.1 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

16000 

47.6 

50.2 

63.9 

67.1 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

14000 

47.7 

58.4 

64.1 

67.4 

69.3 

69.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OB 

12000 

47.7 

58.6 

64.2 

67.6 

69.4 

69.7 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

OB 

10000 

49.8 

61.6 

67.6 

70.9 

72.8 

73.0 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73,3 

73.3 

73.3 

OB 

9000 

51.8 

64.1 

70.1 

73.4 

75.3 

75.6 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

8000 

54.7 

67.7 

74.1 

78.3 

80.6 

80.8 

80.8 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

7000 

55.2 

60.3 

74.9 

79.1 

81.3 

81.6 

01.6 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

6000 

55.3 

60.7 

75.2 

79.4 

81.7 

81.9 

01.9 

02.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

5000 

56.2 

69.0 

76.7 

80.9 

83.1 

83.3 

03.3 

03.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OB 

4500 

57.3 

71.3 

70.2 

02.7 

84.9 

85.1 

05.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

4000 

58.9 

73.6 

00.6 

89.1 

07.9 

88.1 

00.1 

08.3 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

3500 

60.1 

75.2 

02.2 

06.0 

89.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

3000 

60.7 

75.9 

02.9 

07.4 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

2500 

60.7 

76.0 

83.0 

07.6 

91.3 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OB 

2000 

60.8 

76.2 

83.2 

07.9 

91.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

1800 

60.0 

76.2 

83.4 

08.1 

92.0 

92.2 

92.2 

92.4 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

1500 

60.0 

76.3 

83.7 

88.3 

92.2 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

1200 

61.1 

76.7 

84.0 

08.0 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

1000 

61.2 

76.8 

84.1 

09.2 

93.2 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

900 

61.2 

76.0 

04.1 

89.2 

93.2 

93.6 

93.6 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

800 

61.3 

76.9 

04.2 

09.0 

93.8 

94.1 

94.2 

94.6 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

700 

61.4 

77.2 

84.6 

90.1 

94.1 

94.4 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

600 

61.4 

77.7 

09.2 

90.0 

94.8 

95.1 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

500 

61.6 

77.0 

89.6 

91.3 

95.4 

95.0 

96.1 

96.4 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

400 

61.7 

70.1 

85.9 

91.0 

96.1 

96.4 

96.0 

97.2 

97.4 

97.4 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

300 

61.7 

70.1 

06.0 

91.9 

96.2 

96.6 

97.1 

97.8 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

OB 

200 

61.7 

70.1 

86.0 

92.1 

96.6 

96.9 

97.4 

98.1 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

OB 

100 

61.7 

70.1 

06.0 

92.1 

96.6 

96.9 

97.4 

90.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

OB 

000 

61.7 

78.1 

86.0 

92.1 

96.6 

96.9 

97.4 

90.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99-7 

100.0 

lOIAL  RUNUR  OP  OMBRVATIORS  900 
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omuffim  vocKtim  'A' 


FBRCBRTAOB  PABUUBRCT  OP  OCCUmBIICl  OP  CSILIRO  VERSUS  VISIBUITT 
PRQN  BOURLT  OBSBRVATIOHS 


8XWI0R  mmR:  724088  SIATIOR  lOUCl  DOVER  APB  OB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 


LST  TO  IRC: 

♦  5 

HOIfIB: 

Jim 

BOURS: 

03-05 

VUIBItm  IR 

SXMUTB 

H1LE8 

III 

OB 

OB 

OE 

CB 

OE 

SB 

SB 

OE 

SB 

OB 

OT 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

PBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RD 

CEIL 

39.0 

44.0 

48.4 

93.2 

56.0 

56.8 

57.3 

57.7 

97.9 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

OB 

20000 

43.6 

50.7 

96.1 

61.8 

69.4 

66.4 

67.1 

67.4 

67.8 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

18000 

43.6 

50.7 

56.1 

61.8 

65.4 

66.4 

67.1 

67.4 

67.8 

68.2 

68.2 

66. 2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

SB 

16000 

43.6 

50.7 

56.1 

61.8 

65.4 

66.4 

67.1 

67.4 

67.8 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

6B 

14000 

43.6 

50.7 

56.1 

61.8 

65.4 

66.4 

67.1 

67.4 

68.0 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

SB 

12000 

43.7 

50.9 

56.3 

62.1 

69.8 

66.8 

67.4 

67.8 

68.3 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

10000 

46.2 

99.0 

60.4 

66.3 

70.2 

71.2 

71.9 

72.4 

73.1 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

08 

9000 

46.9 

99.7 

61.2 

67.2 

71.1 

72.1 

72.8 

73.3 

74.0 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

08 

8000 

49.0 

99.3 

65.4 

71.7 

75.8 

76.8 

77.7 

78.2 

78.9 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

OB 

7000 

49.9 

60.4 

66.6 

72.8 

76.9 

77.9 

78.8 

79.3 

80.0 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

OB 

6000 

49.9 

60.6 

66.7 

72.9 

77.0 

78.0 

78.9 

79.4 

80.1 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

60.8 

80.8 

OB 

9000 

50.0 

60.8 

67.0 

73.2 

77.3 

78.3 

79.2 

79.8 

80.4 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

4500 

91.1 

62.0 

68.4 

74.8 

78.9 

79.9 

80.8 

81.3 

82.0 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

4000 

52.6 

64.0 

70.9 

77.4 

81.9 

82.9 

84.0 

84.6 

85.2 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

66.1 

OB 

3900 

52.9 

64.4 

71.3 

77.9 

82.4 

83.6 

84.7 

89.2 

89.9 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

66.8 

• 

3000 

53.3 

69.1 

72.2 

78.8 

83.4 

84.6 

89.8 

86.3 

87.0 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

SB 

2900 

93.6 

65.3 

72.6 

79.2 

84.2 

89.3 

86.8 

87.3 

68.0 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

08 

2000 

93.8 

66.0 

73.3 

80.1 

85.1 

86.2 

87.8 

88.3 

89.0 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

1800 

94.0 

66.2 

73.6 

80.3 

89.3 

86.4 

88.0 

88.6 

89.2 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

1900 

94.4 

66.7 

74.1 

81.0 

86.0 

87.1 

88.8 

89.3 

90.0 

90.7 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

* 

1200 

94.7 

67.0 

74.4 

81.3 

86.3 

87.4 

89.1 

89.7 

90.3 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

1000 

94.9 

67.3 

74.8 

81.7 

86.7 

87.9 

89.7 

90.2 

90.9 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

900 

94.9 

67.3 

74.8 

81.7 

86.7 

88.1 

90.0 

90.6 

91.2 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

800 

55.2 

67.8 

75.3 

82.6 

87.7 

89.2 

91.1 

91.7 

92.3 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

700 

99.2 

68.0 

76.0 

83.2 

88.3 

89.9 

91.9 

92.4 

93.1 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

SB 

600 

59.2 

68.0 

76.1 

83.4 

88.7 

90.2 

92.2 

92.8 

93.4 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

500 

59.2 

68.0 

76.2 

83.6 

89.3 

90.9 

93.6 

94.1 

94.8 

95.4 

99.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

400 

99.4 

68.3 

76.6 

83.9 

89.8 

91.4 

94.2 

94.8 

95.4 

96.1 

96.2 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

OB 

300 

99.4 

68.3 

76.8 

84.1 

90.2 

92.0 

95.0 

99.6 

96.4 

97.1 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

OB 

200 

59.4 

68.3 

76.8 

84.1 

90.2 

92.0 

95.0 

95.8 

96.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

OB 

100 

59.4 

68.3 

76.8 

84.1 

90.2 

92.0 

99.0 

99.8 

96.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.0 

99.4 

SB 

000 

99.4 

68.3 

76.8 

84.1 

90.2 

92.0 

99.0 

95.8 

96.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.0 

100.0 

TOAL  BUWBR  OP  0BSBRVATI0N8  900 
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08APRAC/D8— 92/280  -  Fags  226 


omwnao  ux»noii  -a*  PBAcnTTAOT  FragusMCT  or  occuiwbiicb  or  cbiliho  vbrsus  visibilitt 

OSAPITHC,  AamviLU  RC  FRCH  BOURLT  OBSBRVATIORS 


snnoil  mraSAt  724MB  STAXIOH  IUHB:  dower  afb  dr 

LSC  TO  mC:  *  5 


PERIOD  or  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  JUN  SOURS:  06-08 


CBILINO 

IN 

PERT 

7 

OR 

6 

OR 

9 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITT  IN 

OB  OR 

2  1/2  2 

BTJmiTB 

OB 

1  1/2 

I3LBS 

OS 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/a 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CRU. 

39.9 

43.9 

49.6 

93.9 

96.8 

97.9 

98.2 

98.7 

98.8 

58.8 

59.1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OB 

20000 

38.3 

48.9 

94.9 

99.9 

62.7 

63.9 

64.3 

69.1 

69.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OB  18000 

38.3 

48.9 

94.9 

99.9 

62.7 

63.9 

64.3 

69.1 

69.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OB 

16000 

38.3 

48.9 

94.9 

99.9 

62.7 

63.9 

64.3 

69.1 

69.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OR 

14000 

38.3 

48.9 

94.9 

99.6 

62.8 

63.6 

64.4 

69.2 

69.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

12000 

39.2 

49.9 

99.6 

60.8 

64.2 

69.0 

69.9 

66.6 

66.7 

66.7 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OR 

10000 

42.2 

93.4 

60.3 

66.7 

70.2 

71.0 

72.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

OR 

9000 

43.9 

99.2 

62.2 

68.6 

72.1 

73.0 

74.1 

79.1 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OR 

8000 

49.2 

98.1 

69.7 

72.9 

76.3 

77.3 

78.4 

79-9 

79.6 

79.6 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

7000 

49.6 

98.8 

66.5 

73.6 

77.2 

78.2 

79.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

OB 

6000 

49.6 

99.1 

66.7 

73.9 

77.4 

78.4 

79.9 

80.6 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

SOOO 

46.3 

99.7 

67.4 

74.6 

78.2 

79.2 

80.3 

81.9 

81.6 

81.8 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

4900 

46.4 

99.8 

67.9 

74.9 

78.4 

79.4 

80.9 

61.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OB 

4000 

46.9 

60.7 

68.4 

76.0 

79.6 

80.8 

81.9 

83.1 

83.2 

83.4 

83.6 

83.6 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OB 

3900 

47.2 

61.0 

68.9 

76.4 

80.2 

61.3 

82.4 

83.6 

83.8 

84.0 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OR 

3000 

47.4 

61.2 

69.1 

76.9 

80.9 

82.1 

83.4 

84.6 

84.8 

85.0 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

2900 

47.9 

61.3 

69.2 

77.1 

81.1 

82.4 

83.9 

89.1 

85.2 

85.4 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OR 

2000 

48.9 

62.4 

70.9 

78.9 

82.6 

84.0 

89.4 

86.7 

86.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

1800 

48.7 

62.6 

70.7 

78.8 

82.9 

84.2 

89.7 

86.9 

87.0 

87.2 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

1900 

48.9 

63.0 

71.2 

79.2 

83.3 

84.6 

86.2 

87.5 

87.7 

87.9 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OR 

1200 

49.1 

63.3 

71.6 

79.8 

83.9 

89.7 

87.3 

86.7 

88.9 

89.1 

89.3 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

1000 

49.3 

63.6 

72.1 

80.2 

84.4 

86.2 

87.9 

89.2 

89.4 

89.7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OR 

900 

49.4 

63.8 

72.7 

81.1 

89.9 

87.9 

89.2 

90.9 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

800 

49.6 

64.2 

73.3 

82.1 

86.7 

88.9 

90.9 

91.9 

92.1 

92.3 

92.9 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

700 

49. S 

64.9 

73.7 

82.9 

87.1 

89.3 

91.0 

92.3 

92.5 

92.8 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OR 

600 

49.S 

64.6 

74.0 

82.9 

87.7 

89.9 

91.9 

92.9 

93.1 

93.3 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OR 

900 

49.8 

64.6 

74.1 

83.2 

88.7 

91.0 

92.9 

94.3 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OR 

400 

49.9 

64.7 

74.4 

84.0 

89.7 

92.1 

94.1 

99.8 

96.1 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OR 

300 

49.9 

64.7 

74.4 

84.0 

89.8 

92.3 

94.7 

96.3 

96.7 

97.4 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

OR 

200 

49.9 

64.7 

74.4 

84.0 

89.8 

92.3 

94.9 

96.6 

96.9 

97.8 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

OR 

100 

49.9 

64.7 

74.4 

84.0 

89.8 

92.3 

94.9 

96.6 

96.9 

97.9 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

100.0 

OB 

000 

49.9 

64.7 

74.4 

84.0 

89.8 

92.3 

94.9 

96.6 

96.9 

97.9 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

100.0 

TOtAL  NUORR  OT  OBSERVATIONS  899 
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USAFETAC/DS— 92/280  -  Pays  227 


OraWTinO  LOCftTICM  'A* 
vsmac,  ASBBVILLB  RC 


PBRCBHTAGB  PREQUBUCT  OP  OCCURRERCB  OP  CBILIRO  VEBSIH  VISIBILITY 
PROM  aoUBLT  (SSKRVATIGHS 


aranoH  imiaBR:  ibbobb  smioR  mis:  dovbr  apb  db 

LST  TO  OTC:  *  5 


PBRIOO  OP  RECORD:  DBC  81  -  ROV  91 
MORIB:  Jim  B0UB3:  09-11 


CEILIRO 

IR 

FEET 

OE 

7 

08 

6 

OB 

S 

GB 

4 

VISIBILITT  IH  SmUTB  MILES 

OB  08  GE  08  08 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/a 

OE 

1/2 

3/8 

GB 

1/4 

08 

0 

RO 

CEIL 

44.2 

54.8 

58.9 

60.7 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

6B 

20000 

49.0 

61.6 

66.6 

68.7 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OB 

18000 

49.0 

61.6 

66.6 

68.7 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

08 

16000 

49.1 

61.7 

66.7 

68.8 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

08 

14000 

49.2 

62.0 

67.0 

69.1 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

08 

12000 

50.3 

63.3 

68.3 

70.4 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

08 

10000 

53.0 

67.2 

73.2 

75.8 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

CB 

9000 

53.4 

67.9 

73.9 

76.6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

08 

8000 

55.4 

70.4 

77.0 

80.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

08 

7000 

55.7 

70.8 

77.3 

80.3 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

08 

6000 

55.8 

70.9 

77.4 

80.4 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OE 

5000 

56.2 

71.8 

78.4 

81.4 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

08 

4500 

56.4 

72.2 

78.9 

81.9 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OR 

4000 

57.7 

73.6 

80.6 

83.8 

84.9 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

08 

3500 

58.7 

74.6 

81.6 

84.9 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

08 

3000 

59.8 

76.2 

83.6 

86.9 

88.3 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OE 

2500 

60.4 

76.9 

84.3 

87.9 

89.3 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OE 

2000 

61.4 

78.1 

85.6 

89.2 

90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

1800 

61.4 

78.1 

85.7 

89.4 

90.9 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1500 

62.1 

70.8 

86.6 

90.6 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

08 

1200 

62.7 

79.4 

87.3 

91.7 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

08 

1000 

62.9 

79.7 

87.8 

92.2 

94.3 

94.6 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

08 

900 

63.2 

80.0 

88.2 

92.7 

95.0 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

08 

BOO 

63.2 

80.1 

88.6 

93.0 

95.4 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

08 

700 

63.3 

80.2 

88.7 

93.1 

95.7 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

600 

63.3 

80.4 

89.0 

93.4 

96.0 

96.2 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

500 

63.6 

80.8 

89.4 

94.2 

96.9 

97.2 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

08 

400 

63.6 

80.8 

89.4 

94.6 

97.4 

98.2 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

300 

63.6 

80.8 

89.4 

94.6 

97.6 

98.3 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

200 

63.6 

80.8 

89.4 

94.6 

97.6 

98.3 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

100 

63.6 

80.8 

89.4 

94.6 

97.6 

98.3 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

000 

63.6 

80.8 

89.4 

94.6 

97.6 

98.3 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

IDKAL  RDWER  OP  OBSERVKriORB  900 
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USAPEIAC/D8— 92/280  -  Paga  228 


cPBrnnin  uxotior  *a* 
usAraxHc,  AsannuB  rc 


PBRCBRTAQE  FRBQUBRCT  CF  OCCURRRRCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 


SnnOH  HUMBER:  724088  SXATIOH  RAKE:  DOVER  AFB  DB 

1ST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
NORTH:  JUR  HOURS:  12-14 


CBILIRB 

IR 

FEET 

OB 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OE 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IR 

OB  OB 

2  1/2  2 

ffTATUTB 

GB 

1  1/2 

NILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

OE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

OE 

0 

RO  CEIL 

41.0 

49.9 

53.7 

54.4 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

6E 

20000 

46.4 

57.1 

61.8 

63.0 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

6E 

18000 

46.7 

57.3 

62.0 

63.2 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

16000 

46.8 

57.4 

62.1 

63.3 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OE 

14000 

47.3 

58.0 

62.7 

63.9 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

OB 

12000 

47.4 

58.1 

62.9 

64.1 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OB 

10000 

50.6 

62.9 

68.1 

69.7 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

9000 

51.0 

63.6 

68.8 

70.3 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OB 

8000 

54.8 

67.8 

73.3 

75.0 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

OB 

7000 

55.2 

68.2 

73.9 

75.6 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

OB 

6000 

55.8 

68.9 

74.6 

76.3 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

5000 

57.1 

71.2 

77.0 

78.8 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

4500 

58.1 

72.6 

78.3 

80.1 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

4000 

60.8 

76.3 

83.2 

85.0 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

3500 

64.1 

79.9 

87.0 

89.1 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OE 

3000 

65.6 

81.8 

89.2 

91.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OE 

2500 

66.1 

82.3 

89.8 

92.2 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

2000 

66.7 

83.0 

90.6 

93.0 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OE 

1800 

66.7 

83.1 

90.7 

93.1 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

1500 

67.6 

84.0 

91.7 

94.1 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OE 

1200 

68.1 

84.6 

92.2 

94.7 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

1000 

68.3 

84.8 

92.4 

95.0 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OE 

900 

68.6 

85.0 

92.7 

95.2 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OE 

800 

68.8 

85.3 

93.2 

96.2 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

700 

68.8 

85.6 

93.6 

96.8 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

m 

600 

68.8 

85.7 

93.7 

97.0 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OE 

500 

68.8 

85.7 

93.7 

97.2 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

400 

68.8 

85.7 

93.7 

97.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

300 

68.8 

85.7 

93.7 

97.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

200 

68.8 

85.7 

93.7 

97.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

100 

68.8 

85.7 

93.7 

97.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

000 

68.8 

85.7 

93.7 

97.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS  900 
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OPOWTIHO  lOCKTIOR  'A* 
OSAFRAC,  ASBBVILLR  RC 


PBHCBWIAGB  FRBQUEIICr  OF  OCCOTtRBICB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOUBLT  OBSERVATIONS 


STATION  NONBER:  724088  STATION  HAIC:  DOVER  AFB  DE 

LST  ID  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  JUR  HOURS:  15-17 


CEILINO 

IR 

FEET 

a 

7 

a 

6 

a 

5 

GB 

4 

VI8IB1LITT  IR  STATUTE 

a  a  OB  a 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

a 

1  1/4 

GB 

X 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

a 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CEIL 

42.0 

50.0 

53.3 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

5‘'.1 

54.1 

54.1 

QE  20000 

49.4 

59.1 

64.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

CB 

18000 

49.6 

59.2 

64.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

6B 

16000 

49.8 

59.4 

64.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

14000 

50.0 

59.8 

65.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

a.i 

66.1 

66.1 

66.1 

66. 1 

66.1 

a 

12000 

50.6 

60.3 

65.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

a 

10000 

54.0 

64.6 

70.2 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

a 

9000 

56.1 

66.7 

72.3 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

a 

SOOO 

58.2 

69.6 

75.6 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

a 

7000 

a.2 

71.6 

77.6 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

a 

6000 

a.6 

72.3 

78.3 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

a 

5000 

61.6 

73.8 

a.i 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

a 

4500 

62.3 

74.8 

81.1 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

4000 

M.O 

79.8 

86.6 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

a 

3500 

M.4 

82.6 

89.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

QB 

3000 

70.2 

84.4 

91.7 

93.9 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

a 

2500 

70.8 

85.1 

92.3 

94.7 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

a 

2000 

70.9 

85.3 

92.7 

95.1 

95.8 

95.9 

a.i 

96.2 

a.2 

96.2 

a.2 

96.2 

a.3 

96.3 

96.3 

96.3 

a 

1800 

70.9 

85.4 

92.8 

95.2 

95.9 

96.0 

a.2 

96.3 

a. 3 

96.3 

a.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

6B 

1500 

71.2 

85.8 

93.2 

95.8 

96.4 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

6B 

1200 

71.2 

85.8 

93.2 

95.8 

a.4 

96.6 

a.9 

97.0 

97-0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

a 

1000 

71.3 

85.9 

93.3 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

a 

900 

71.3 

86.1 

93.7 

96.2 

97.1 

97.2 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

QB 

800 

71.4 

86.2 

93.8 

96.4 

97.4 

97.6 

97.9 

98.0 

a.o 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

700 

71.4 

86.3 

93.9 

96.8 

98.0 

98.2 

98.6 

98.7 

a.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

a.i 

99.1 

a 

600 

71.4 

86.3 

93.9 

96.9 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

a.o 

99.1 

a.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

5a 

71.4 

86.3 

93.9 

96.9 

98.6 

98.8 

99.2 

99.3 

a.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

4a 

71.4 

86.3 

93.9 

96.9 

98.6 

98.8 

99.2 

99.3 

a.3 

99.4 

a.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

3a 

71.4 

86.3 

93.9 

96.9 

a.6 

98.8 

a.2 

99.3 

a.4 

99.6 

a.7 

99.7 

a.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

2a 

71.4 

86.3 

93.9 

96.9 

a.6 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

a.7 

99.7 

a.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

la 

71.4 

86.3 

93.9 

96.9 

a.6 

98.8 

a.2 

99.3 

a.4 

99.6 

a.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

oa 

71.4 

86.3 

93.9 

96.9 

98.6 

98.8 

a.2 

99.3 

a.4 

99.6 

a.7 

99.7 

100.0 

100.0 

la.o 

100.0 

IDIAL  RUNBER  OF  OBnRVRTIORS  900 


D  -  2  -  51 
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oPEmnin  uxmtioh  *a* 
OSHFSnC,  ASHBVILLB  RC 


PERCERTAGB  FRBQUBRCT  OP  OCCURRBNCB  OF  CBILINO  VEBSUS  VISIBILITy 
FRCN  HOURLY  OBSBRVATIOHS 


STRTIOR  RIMBBR:  724088  SXATIOR  HAMB:  DOVER  AFB  DB 

LOT  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HCHTR:  JUN  HOURS:  18-20 


CBILINO 

IN 

FEET 

6B 

7 

OB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

OB  GB 

2  1/2  2 

STKTUTB 

GB 

1  1/2 

HILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

39.4 

48.0 

51.2 

52.6 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

OB 

20000 

48.9 

59.3 

64.0 

65.8 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OB 

18000 

48.9 

59.3 

64.0 

65.8 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OB 

16000 

49.0 

59.4 

64.1 

65.9 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OE 

14000 

49.4 

59.9 

64.8 

66.6 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OB 

12000 

50.1 

60.6 

65.4 

67.4 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

8E 

10000 

ESI 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

9000 

Eu 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

CB 

8000 

BXl 

BEl 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

BZnI 

78.7 

78.7 

78.7 

CB 

7000 

58.9 

71.2 

76.9 

79.4 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

6000 

59.7 

72.0 

77.7 

80.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OB 

5000 

60.6 

73.0 

78.7 

81.3 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

b2.6 

82.6 

82.6 

OE 

4500 

61.6 

74.3 

80.0 

82.7 

81.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OB 

4000 

64.3 

77.8 

83.9 

86.8 

88.2 

88.2 

86.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

3500 

65.7 

79.8 

86.1 

89.0 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

3000 

67.0 

81.3 

87.7 

91.2 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

2500 

67.1 

81.4 

87.9 

91.4 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

2000 

67.3 

81.7 

88.1 

91.8 

93.6 

93.6 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

1800 

67.3 

81.7 

88.1 

91.8 

93.6 

93.6 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

1500 

67.4 

81.8 

88.2 

92.1 

94.0 

94.1 

94.7 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OB 

1200 

67.4 

81.9 

88.7 

92.6 

94.4 

94.6 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

1000 

67.6 

82.1 

89.0 

93.2 

95.4 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

900 

67.6 

82.1 

89.0 

93.2 

95.4 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

800 

67.7 

82.6 

89.4 

93.9 

96.1 

96.3 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

700 

67.8 

82.7 

89.6 

94.0 

96.2 

96.4 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

600 

67.8 

82.7 

89.7 

94.1 

96.3 

96.6 

97.2 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

500 

67.9 

83.0 

90.0 

94.4 

97.0 

97.2 

98.1 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

400 

67.9 

83.0 

90.0 

94.6 

97.1 

97.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

300 

67.9 

83.0 

90.0 

94.6 

97.1 

97.3 

98.3 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

200 

67.9 

83.0 

90.0 

94.6 

97.1 

97.3 

98.3 

98.9 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

67.9 

83.0 

90.0 

94.6 

97.1 

97.3 

98.3 

98.9 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

67.9 

83.0 

90.0 

94.6 

97.1 

97.3 

98.3 

98.9 

99.2 

99.7 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnU.  HUHBBR  OP  OBSERVATIONS  900 
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opERKriire  uicATiaii  -h- 
OSKFSXM:,  ASHEVILLE  hc 


FERCSnAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRERCE  OF  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BCNIRLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBER:  724066  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DR  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

HORTB: 

jtm 

HOURS: 

21-23 

CEILINO 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IN 

OB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

OB 

GE 

OB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  CEIL 

45.5 

52.8 

58.0 

60.3 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GB 

20000 

51.4 

60.5 

66.9 

69.6 

70.3 

70.3 

70-3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GE 

18000 

51.6 

60.8 

67.1 

69.8 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

QE 

16000 

51.6 

60.8 

67.1 

69.8 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

14000 

51.6 

60.8 

67.1 

69.8 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GB 

12000 

51 .8 

61.0 

67.6 

70.2 

71.1 

71.1 

71,1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

10000 

55.2 

64.8 

71.5 

74.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

9000 

56.3 

65.9 

72.6 

75.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

8000 

59.5 

69.5 

76.6 

80.0 

81.2 

81.3 

81.5 

81.7 

81.7 

81-7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

7000 

60.5 

70.5 

77.7 

81.2 

82.5 

82.6 

82.8 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

6000 

60.8 

70.7 

77.9 

81.5 

83.1 

83.2 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

5000 

62.1 

72.0 

79.7 

83.5 

85.1 

85.2 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GS 

4500 

64.0 

74.0 

81.8 

85.7 

87.3 

87.5 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

4000 

65.1 

75.9 

83.9 

88.2 

89.9 

90.1 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

3500 

66.3 

77.5 

85.5 

89.7 

91.4 

91.6 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

3000 

67.1 

78.3 

86.4 

90.6 

92.3 

92.5 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

CT 

2500 

67.2 

78.4 

86.6 

90.9 

92.5 

92.8 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

2000 

67.2 

78.5 

86.8 

91.3 

93.0 

93.2 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

CE 

1800 

67.2 

78.5 

86.8 

91.3 

93.0 

93.2 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1500 

67.3 

78.7 

87.2 

91.6 

93.5 

93.8 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

1200 

67.4 

78.8 

87.5 

92.1 

94.3 

94.5 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

1000 

67.4 

78.9 

87.7 

92.3 

94.6 

94.9 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

9b. 0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

900 

67.8 

79.3 

88.1 

92.6 

95.0 

95.2 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

800 

67.8 

79.3 

88.3 

92.9 

95.2 

95.4 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

700 

67.8 

79.3 

88.3 

92.9 

95.2 

95.4 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

600 

67.8 

79.3 

88.4 

93.0 

95.4 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

500 

67.9 

79.6 

88.7 

93.4 

96.1 

96.3 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

400 

68.0 

79.8 

89.1 

94.1 

97.1 

97.3 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

300 

68.0 

79.8 

89.1 

94.1 

97.1 

97.3 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

68.0 

79.8 

89.2 

94.3 

97.3 

97.5 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

100 

68.0 

79.8 

89.2 

94.3 

97.3 

97.5 

98.3 

98.8 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

GE 

000 

68.0 

79.8 

89.2 

94.3 

97.3 

97.5 

98.3 

98.8 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  897 
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OPKiWnilO  LOCKriOR  'K* 
USKFEIRC,  ASHEVZUB  RC 


PERCBHTKOB  FSEQUBRCY  OF  OCCURRBUCE  OP  CBII.I1K3  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  RXIRLT  OBSBRVKTIOnS 


SnmOR  RUNBER:  724088  STATIOR  RARE:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECCEU):  DEC  81  -  HOV  91 
HORTH:  JUR  HOURS:  ALL 


CBILIRG 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 
GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no 

CBIL 

41.3 

49.5 

53.8 

56.2 

57.3 

57.5 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

6B 

20000 

46.8 

56.9 

62.3 

65.1 

66.5 

66.8 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67-3 

67-3 

67.3 

6B 

18000 

46.9 

56.9 

62.3 

65.2 

66.6 

66.9 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

6B 

16000 

47.0 

57.0 

62.4 

65.2 

66.7 

66.9 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

6B 

14000 

47.1 

57.3 

62.7 

65.5 

67.0 

67.2 

67.4 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

6B 

12000 

47.6 

57.8 

63.3 

66.2 

67.7 

68.0 

68.2 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

10000 

50.4 

61.7 

67.6 

70.9 

72.4 

72.7 

73.0 

73.2 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

6B 

9000 

51.6 

63.1 

69.0 

72.3 

73.9 

74.2 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

8000 

54.3 

66.5 

72.9 

76.6 

78.3 

78.6 

78.9 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

7000 

55.2 

67.5 

73.9 

77.6 

79.4 

79.7 

80.0 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

6000 

55.4 

67.9 

74.3 

78.0 

79.8 

80.1 

80.4 

80.7 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

5000 

56.3 

69.0 

75.6 

79.4 

81.2 

81.5 

81.8 

82.1 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OB 

4500 

57.2 

70.1 

76.8 

80.7 

82.5 

82.8 

83.1 

83.4 

83.5 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OB 

4000 

59.0 

72.7 

79.8 

83.8 

85.9 

86.2 

86.5 

86.8 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

3500 

60.4 

74.4 

81.5 

85.7 

87.8 

88.1 

88.5 

88.8 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

6B 

3000 

61.4 

75.5 

82.8 

87.2 

89.4 

89.8 

90.2 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

2500 

61.7 

75.8 

83.2 

87.6 

90.1 

90.5 

90.9 

91.2 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

2000 

62.1 

76.4 

83.9 

88.4 

90.8 

91.3 

91.8 

92.1 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1800 

62.1 

76.5 

84.0 

88.5 

91.0 

91.4 

92.0 

92.3 

92.4 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1500 

62.5 

76.9 

84.5 

89.1 

91.6 

92.1 

92.7 

93.0 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

1200 

62.7 

77.2 

84.9 

89.6 

92.2 

92.7 

93.4 

93.7 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1000 

62.9 

77.4 

85.2 

90.0 

92.7 

93.3 

94.0 

94.3 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

900 

63.0 

77.6 

85.4 

90.2 

93.1 

93.7 

94.4 

94.7 

94.9 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

800 

63.1 

77.8 

85.8 

90.9 

93.7 

94.4 

95.1 

95.5 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

700 

63.2 

78.0 

86.0 

91.2 

94.1 

94.7 

95.5 

95.8 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

600 

63.2 

78.1 

86.2 

91.4 

94.4 

95.1 

95.9 

96.2 

96.4 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

500 

63.3 

78.2 

86.5 

91.8 

95.1 

95.8 

96.7 

97.1 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97-9 

97.9 

OB 

400 

63.3 

78.3 

86.6 

92.1 

95.6 

96.3 

97.3 

97.8 

98.0 

98.2 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

300 

63.3 

78.3 

86.7 

92.2 

95.7 

96.5 

97.6 

98.1 

98.4 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

GB 

200 

63.3 

78.3 

86.7 

92.2 

95.7 

96.5 

97.7 

98.3 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

OB 

100 

63.3 

78.3 

86.7 

92.2 

95.7 

96.5 

97.7 

98.3 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

OB 

000 

63.3 

78.3 

86.7 

92.2 

95.7 

96.5 

97.7 

98.3 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSBRVATIOHS  7196 
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oPBRKrmo  uxxncm  ‘h- 

OSAFEDtC.  ASHBVILLB  RC 


PBRCan»6E  FRBQUHICr  OF  OCCURRBIICE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITy 
FRQH  BOURLT  OBSBRVATIORS 


SIXnOH  HIMBER:  724088  SIKTIOR  RMSl  DOVER  AFB  OE 

LST  TO  UTC:  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
NORTH:  JUL  HOURS:  00-02 


CBILDIG 

HI 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

a 

4 

VISIBILITT  IH  SDVnnB  MILES 
GB  G8  GB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

6B 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

31.1 

39.1 

46.8 

52.2 

54.5 

54.9 

55.6 

55.6 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

OS  20000 

35.7 

46.7 

54.9 

61.7 

64.5 

64.9 

65.9 

66.0 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OB 

18000 

35.7 

46.7 

54.9 

61.7 

64.5 

64.9 

65.9 

66.0 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OB 

16000 

35.7 

46.7 

54.9 

61.7 

64.5 

64.9 

65.9 

66.0 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

SB 

14000 

36.0 

47.0 

55.3 

62.3 

65.2 

65.6 

66.6 

66.7 

66.9 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

6B 

12000 

36.7 

47.7 

56.2 

63.3 

66.2 

66.7 

67.6 

67.7 

68.0 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

CB 

10000 

39.0 

51.6 

61.2 

68.7 

71.8 

72.3 

73.3 

73.4 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

at 

9000 

40.9 

53.5 

63.1 

70.6 

73.8 

74.2 

75.3 

75.4 

75.6 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

CB 

8000 

44.8 

57.7 

67.7 

75.4 

79.0 

79.8 

80.9 

81.0 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB 

7000 

45.4 

58.3 

68.8 

76.7 

80.3 

81.1 

82.2 

82.3 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

a 

6000 

45.4 

58.3 

69.0 

76.9 

80.5 

81.3 

82.4 

82.5 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

cs 

5000 

46.1 

59.2 

70.5 

78.4 

82.0 

82.8 

83.9 

84.0 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

O! 

4500 

46.3 

59.5 

70.8 

78.7 

82.4 

83.1 

84.2 

84.3 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

CB 

4000 

47.8 

61.5 

73.5 

82.0 

86.2 

87.0 

88.1 

88.3 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

68.8 

68.8 

88.8 

CS 

3500 

48.5 

62.4 

74.4 

83.4 

87.6 

88.4 

89.7 

89.9 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

CB 

3000 

49.0 

63.2 

75.5 

84.5 

89.1 

90.0 

91.3 

91.5 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

CB 

2500 

49.4 

63.7 

76.0 

85.1 

89.8 

90.6 

91.9 

92.2 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

CB 

2000 

49.4 

63.7 

76.0 

85.3 

90.0 

91.0 

92.3 

92.5 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

a 

1800 

49.4 

63.7 

76.0 

85.3 

90.1 

91.1 

92.4 

92.6 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

1500 

49.9 

64.3 

76.8 

86.5 

91.5 

92.5 

93.9 

94.1 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

G8 

1200 

51.0 

65.5 

78.1 

88.0 

93.0 

94.0 

95.4 

95.6 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

CS 

1000 

52.3 

66.8 

79.5 

89.5 

94.5 

95.5 

97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

900 

52.3 

66.8 

79.5 

89.5 

94.5 

95.5 

97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

800 

52.6 

67.1 

79.8 

89.8 

95.1 

96.0 

97.5 

97.8 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

CB 

700 

52.6 

67.1 

79.9 

90.0 

95.3 

96.2 

97.7 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

600 

52.6 

67.1 

79.9 

90.0 

95.3 

96.2 

97.7 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

500 

52.6 

67.1 

79.9 

90.0 

95.3 

96.2 

97.7 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

400 

52.6 

67.3 

80.1 

90.2 

95.5 

96.5 

98.3 

98.6 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

52.6 

67.3 

80.1 

90.3 

95.7 

96.7 

98.5 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

52.6 

67.3 

80.1 

90.3 

95.7 

96.7 

98.5 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

52.6 

67.3 

80.1 

90.3 

95.7 

96.7 

98.5 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

52.6 

67.3 

80.1 

90.3 

95.7 

96.7 

98.5 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOm  RUNRBR  OF  OBSERVXTIORS  930 
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OPERATIIIG  I^OCKTIOI  'A* 
USAFBTAC,  ASHKVIUB  RC 


PERCBRTAGB  FRBQUERCT  CP  OCCURRBRCE  CP  CBILIHG  VBRSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSBRVATIORS 


8IATI0R  HUMBER:  724088  SXATIOH  HMfB:  DOWER  AFB  DB  PERIOD  (P  RBCCPD:  DEC  81  -  ROW  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTB: 

JUL 

BOURS: 

03-05 

CBILIRB 

VISIBILITY  IR 

STATUTB 

H1LB8 

IS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

23.3 

31.1 

38.9 

45.8 

52.3 

54.3 

55.7 

56.3 

56.7 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GB  20000 

26.0 

35.8 

44.8 

53.4 

61.3 

63.7 

65.5 

66.6 

66.9 

67.5 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

GB 

18000 

26.0 

35.8 

44.8 

53.4 

61.3 

63.7 

65.5 

66.6 

66.9 

67.5 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

6E 

16000 

26.0 

35.8 

44.8 

53.4 

61.3 

63.7 

65.5 

66.6 

66.9 

67.5 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

OB 

14000 

26.3 

36.1 

45.2 

53.8 

61.7 

64.1 

65.9 

67.0 

67.3 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

GB 

12000 

26.8 

36.7 

46.0 

54.8 

62.8 

65.3 

67.3 

68.4 

68.7 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

GB 

10000 

28.0 

38.6 

48.9 

58.5 

66.7 

69.2 

71.8 

72.9 

73.2 

73.9 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

GB 

9000 

29.0 

39.7 

50.1 

59.8 

68.0 

70.5 

73.1 

74.3 

74.6 

75.3 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

GB 

8000 

32.2 

43.1 

54.3 

64.1 

72.3 

74.8 

77.6 

79.0 

79.4 

80.0 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.8 

GB 

7000 

33.0 

44.1 

55.4 

65.2 

73.4 

76.2 

79.0 

80.4 

80.8 

81.4 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.2 

OB 

6000 

33.3 

44.5 

55.8 

65.6 

73.9 

76.7 

79.5 

80.9 

81.2 

81.8 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

GB 

5000 

33.4 

44.8 

56.2 

66.0 

74.3 

77.1 

79.9 

81.3 

81.6 

82.3 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

GB 

4500 

33.8 

45.2 

56.6 

66.5 

74.8 

77.6 

80.4 

•1.8 

82.2 

82.8 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

GB 

4000 

35.4 

46.8 

58.5 

68.5 

77.2 

80.2 

83.2 

84.7 

85.2 

85.8 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

OB 

3500 

35.8 

47.3 

59.0 

69.2 

78.1 

81.2 

84.2 

85.7 

86.1 

86.8 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

GB 

3000 

36.5 

48.3 

60.3 

70.5 

79.4 

82.5 

85.5 

87.0 

87.4 

88.2 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

GB 

2500 

36.6 

48.7 

60.8 

71.1 

79.9 

83.0 

86.0 

87.5 

88.0 

88.7 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

GB 

2000 

37.1 

49.2 

61.3 

71.7 

80.5 

83.7 

86.7 

88.2 

88.6 

89.4 

89.8 

89.8 

90.0 

90.1 

GB 

1800 

37.2 

49.5 

61.5 

71.9 

80.8 

83.9 

86.9 

88.4 

88.8 

89.6 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

GB 

1500 

37.6 

50.0 

62.2 

72.9 

81.7 

84.8 

88.1 

89.6 

90.0 

90.8 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.5 

91.6 

OB 

1200 

38.8 

51.3 

63.8 

74.7 

83.8 

86.9 

90.1 

91.7 

92.2 

92.9 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

OB 

1000 

39.4 

52.2 

64.7 

75.7 

84.7 

87.8 

91.1 

92.8 

93.2 

94.1 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

GB 

900 

39.4 

52.5 

65.1 

76.0 

85.2 

88.3 

91.5 

93.2 

93.7 

94.5 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.6 

GB 

800 

39.5 

52.6 

65.2 

76.1 

85.7 

88.8 

92.2 

93.9 

94.3 

95.2 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

GB 

700 

39.5 

52.6 

65.2 

76.1 

85.8 

88.9 

92.3 

94.0 

94.4 

95.3 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

GB 

600 

39.5 

52.7 

65.6 

76.7 

86.5 

89.6 

92.9 

94.6 

95.1 

95.9 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

GB 

500 

39.8 

53.1 

66.0 

77.2 

87.0 

90.3 

93.7 

95.4 

95.8 

96.8 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

GB 

400 

39.8 

53.2 

66.1 

77.3 

87.1 

90.4 

94.0 

95.9 

96.3 

97.5 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

GB 

300 

39.8 

53.2 

66.1 

77.4 

87.2 

90.5 

94.3 

96.2 

96.7 

97.8 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

GB 

200 

39.8 

53.2 

66.1 

77.4 

87.3 

90.6 

94.4 

96.6 

97.0 

98.2 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

OB 

100 

39.8 

53.2 

66.1 

77.4 

87.3 

90.6 

94.4 

96.6 

97.0 

98.2 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

GB 

000 

39.8 

53.2 

66.1 

77.4 

87.3 

90.6 

94.4 

96.6 

97.0 

98.2 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 
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OPERKTIIie  lOCKnOR  *A* 
DSAFEnC,  AS8XV1LLB  RC 


PBRCERIAGB  FREQUERCT  OF  OCCURRERCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROH  BOURLT  (OSERVATIORS 


SXKTIOR  HUMBER:  724088  STKTIOH  RMC:  DOVER  AFB  DE 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORTH:  JUI,  HOURS:  06-08 


CBILIRO 

IR 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILinr  IR  STAIUTB  MILES 
OE  OB  6E  6E  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

CT 

1 

6B 

3/4 

GE 

5/8 

6E 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RQ 

CBIL 

20.0 

28.2 

36.9 

43.7 

48.8 

51.0 

52.2 

53.5 

53.7 

54.3 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

CS 

20000 

22.5 

31.6 

41.3 

49.3 

55.1 

58.2 

59.7 

61.5 

61.7 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

88 

18000 

22.5 

31.6 

41.3 

49.3 

55.1 

58.2 

59.7 

61.5 

61.7 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

a 

16000 

22.5 

31.6 

41.3 

49.3 

55.1 

58.2 

59.7 

61.5 

61.7 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

tx 

14000 

22.9 

32.1 

41.8 

49.7 

55.5 

58.7 

60.2 

61.9 

62.1 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

88 

12000 

23.1 

32.5 

42.8 

51.0 

57.1 

60.3 

61.8 

63.9 

64.2 

64.8 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

es 

10000 

24.3 

34.1 

44.7 

53.7 

60.8 

64.3 

65.9 

68.2 

68.5 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GS 

9000 

25.7 

36.3 

47.1 

56.2 

63.5 

67.0 

68.7 

71.0 

71.3 

72.0 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GS 

8000 

28.2 

39.6 

50.7 

60.4 

67.9 

71.7 

73.5 

76.0 

76.2 

77.0 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GS 

7000 

29.3 

40.8 

52.1 

62.1 

69.8 

73.8 

75.9 

78.6 

78.8 

79.5 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OS 

6000 

29.6 

41.1 

52.4 

62.6 

70.3 

74.4 

76.5 

79.2 

79.4 

80.3 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

«s 

5000 

30.7 

42.4 

53.7 

63.9 

71.6 

75.7 

77.8 

80.5 

80.7 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OS 

4500 

30.9 

43.2 

54.6 

64.8 

72.7 

76.7 

79.0 

81.7 

81.9 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OS 

4000 

31.5 

44.1 

55.5 

65.9 

73.8 

77.9 

80.3 

83.0 

83.4 

84.3 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GS 

3500 

32.0 

44.7 

56.1 

66.4 

74.6 

78.7 

81.1 

83.7 

84.2 

85.0 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

08 

3000 

32.3 

45.1 

56.5 

67.0 

75.6 

79.7 

82.0 

84.7 

85.1 

86.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GS 

2500 

32.4 

45.4 

56.8 

67.3 

75.9 

80.0 

82.3 

85.0 

85.5 

86.4 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GS 

2000 

33.3 

46.4 

57.8 

68.2 

77.2 

81.3 

83.6 

86.3 

86.8 

87.7 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

1800 

33.7 

46.8 

58.2 

68.8 

77.7 

81.8 

84.2 

86.9 

87.3 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

1500 

35.0 

48.2 

59.7 

70.5 

79.7 

83.7 

86.1 

88.8 

89.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

1200 

35.6 

49.0 

60.6 

71.9 

81.3 

85.4 

87.7 

90.4 

90.9 

91.8 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

1000 

36.1 

49.6 

61.5 

72.9 

82.5 

86.5 

88.9 

91.6 

92.0 

93.0 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

900 

36.1 

49.6 

61.5 

72.9 

82.8 

86.9 

89.3 

92.0 

92.5 

93.4 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

08 

800 

36.1 

49.6 

61.6 

73.0 

83.1 

87.2 

89.7 

92.6 

93.0 

94.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

700 

36.3 

49.8 

62.1 

73.7 

84.1 

88.3 

90.7 

93.6 

94.2 

95.2 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

600 

36.3 

49.8 

62.2 

74.1 

84.5 

88.7 

91.2 

94.1 

94.6 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

500 

36.5 

50.1 

62.5 

74.4 

85.0 

89.3 

91.9 

95.4 

95.9 

97.2 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

400 

36.5 

50.1 

62.5 

74.4 

85.0 

89.3 

92.1 

95.6 

96.1 

97.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

OB 

300 

36.5 

50.1 

62.5 

74.4 

85.0 

89.3 

92.1 

95.6 

96.4 

97.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

OB 

200 

36.5 

50.1 

62.5 

74.4 

85.1 

89.5 

92.4 

95.9 

96.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

08 

100 

36.5 

50.1 

62.5 

74.4 

85.1 

89.5 

92.4 

95.9 

96.9 

98.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

OB 

000 

36.5 

50.1 

62.5 

74.4 

85.1 

89.5 

92.4 

95.9 

96.9 

98.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 
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(VERATIIIG  LOCltnOII  *A* 
USAFRAC,  ASHBVIUB  IK 


PERCBHTAGB  FRBQUERCT  OP  OCCUKABNCB  OP  CBILIII6  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLT  OBSERVATIOHS 


STATIOH  mJNBER:  72408B  STATIOH  RAHB:  DOWER  APB  DE 

L8T  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  REC(»D:  DEC  81  -  HOW  91 
MORTB:  JUL  BOURS:  09-11 


CEILIHO 

IR 

PEET 

OB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

6B 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IR 
OE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

OB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

32.4 

42.9 

50.2 

53.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

OE 

20000 

36.6 

49.0 

58.3 

63.4 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

18000 

36.6 

49.0 

58.3 

63.5 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

16000 

36.6 

49.0 

58.3 

63.5 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OB 

14000 

37.1 

49.7 

58.9 

64.4 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OB 

12000 

38.0 

51.2 

60.6 

66.2 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OB 

10000 

39.2 

53.3 

63.2 

69.1 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72-3 

72-3 

72.3 

GB 

9000 

40.1 

54.3 

64.2 

70.2 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

OB 

8000 

43.4 

58.1 

68.6 

75.4 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

7000 

44.0 

58.7 

69.2 

76.1 

79.5 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

OB 

6000 

44.1 

58.8 

69.4 

76.2 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OB 

5000 

45.4 

60.2 

70.8 

77.6 

81.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

61.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OB 

4500 

45.7 

60.5 

71.3 

78.2 

81.5 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

4000 

46.3 

61.4 

72.4 

79.8 

83.3 

83.5 

83.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

3500 

47.0 

62.5 

73.4 

80.9 

84.4 

84.6 

84.7 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB 

3000 

49.0 

65.7 

77.1 

84.9 

88.6 

88.8 

88.9 

89.0 

69.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

2500 

49.2 

66.2 

78.1 

86.1 

89.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

2000 

49.7 

67.0 

79.0 

87.2 

90.9 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

1800 

50.1 

67.5 

79.8 

88.0 

91.6 

91.8 

92.0 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

1500 

50.3 

67.8 

88.8 

92.6 

92.8 

93.0 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

1200 

51.5 

69.4 

81.9 

90.9 

94.7 

94.9 

95.2 

95.5 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

1000 

51.8 

69.8 

82.5 

91.7 

95.6 

95.8 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

900 

51.8 

70.2 

83.0 

92.4 

96.2 

96.6 

96.9 

97.2 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

51.8 

70.2 

83.2 

92.8 

96.7 

97.0 

97.3 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

700 

51.8 

70.2 

83.2 

92.9 

97.0 

97.3 

97.6 

98.0 

98.1 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

600 

51.8 

70.2 

83.3 

93.0 

97.5 

98.0 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

OB 

500 

51.8 

70.3 

83.7 

93.4 

98.0 

98.4 

98.8 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

400 

51.8 

70.3 

83.7 

93.4 

98.0 

98.4 

98.8 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

51.8 

70.3 

83.7 

93.4 

98.2 

98.6 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

51.8 

70.3 

83.7 

93.4 

98.2 

96.6 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

51.8 

70.3 

83.7 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

51.8 

70.3 

83.7 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKme  lOCKTIOH  -A- 
USAranC,  ASHBVILU  RC 


PBRCEKTAOB  FRBQUBHCr  OF  OCCURRBICB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILm 
FROM  BOURLT  CT8KRVATI0RS 


maicm  HUNBBR:  7240e8  STATIOH  RMBi  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MORTB: 

JUL 

BOUBS: 

12-14 
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IR 
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GS  20000 

42.4 

51.2 

58.5 

61.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 
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OB 

18000 

42.5 

51.3 

58.6 

61.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

68 

16000 

42.5 

51.3 

58.6 

61.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

6B 

14000 

43.0 

51.8 

59.1 

62.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

68 

12000 

43.7 

52.5 

60.0 

63.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

6B 

10000 

45.8 

56.0 

63.7 

68.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

68 

9000 

46.9 

57.1 

64.9 

69.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

C8 

8000 

49.0 

59.5 

68.5 

73.3 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

7000 

49.4 

59.9 

68.9 

73.9 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

68 

6000 

49.5 

60.2 

69.6 

74.5 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

6B 

5000 

50.6 

61.8 

71.4 

76.3 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

68 

4500 

51.6 

62.8 

72.5 

77.4 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

68 

4000 

54.0 

66.6 

76.5 

82.0 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

68 

3500 

55.8 

68.6 

78.8 

84.7 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

68 

3000 

58.7 

72.6 

84.3 

91.1 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

68 

2500 

59.0 

73.0 

85.1 

91.9 

94.6 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

68 

2000 

59.8 

73.9 

85.9 

92.8 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

68 

1800 

59.8 

73.9 

85.9 

92.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

68 

1500 

59.9 

74.0 

86.1 

93.1 

96.3 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

68 

1200 

60.3 

74.4 

86.9 

94.0 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

68 

1000 

60.6 

74.7 

87.2 

94.3 

97.7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

68 

900 

60.8 

74.8 

87.4 

94.5 

98.0 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

68 

800 

60.8 

74.8 

87.5 

94.9 

98.4 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

68 

700 

60.8 

74.8 

87.5 

94.9 

98.4 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

68 

600 

60.8 

74.8 

87.5 

95.2 

98.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

68 

500 

60.8 

74.8 

87.6 

95.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

400 

60.8 

74.8 

87.6 

95.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

300 

60.8 

74.8 

87.6 

95.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

200 

60.8 

74.8 

87.6 

95.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

100 

60.8 

74.8 

87.6 

95.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

000 

60.8 

74.8 

87.6 

95.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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oPBrnniio  lacMrioR  ’a* 
USARnC,  A8HEVILU  RC 


PBRCEmAGB  FragUBRCT  OF  OCCURRERCB  OF  CBIUHO  VERSUS  VISIBILITT 
FRON  aOURLT  CSSERVATIORS 


snncH  RuaBRs  724088  statior  rmir>  dover  afb  ob 

m  TO  UTCs  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HOHTH:  JUL  HOURS:  15-17 
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IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

G8 

5 

OB 

4 
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OE 

1 

OB 
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OB 
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OE 
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OB 
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OB 
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OE 

0 

RO 

CBII. 

35.2 

44.4 
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51.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

CB 

20000 

42.6 

53.9 

60.4 

63.0 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

6B 

18000 

42.7 

54.0 

60.6 

63.4 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

6B 

16000 

42.7 

54.0 

60.6 

63.4 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OE 

14000 

42.7 

54.2 

61.0 

63.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

12000 

44.0 

55.6 

62.5 

65.4 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OE 

10000 

47.5 

60.4 

67.5 

70.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

9000 

48.4 

61.5 

68.6 

71.9 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OE 

8000 

51.2 

65.5 

74.0 

77.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OE 

7000 

51.8 

66.5 

74.9 

78.5 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OB 

6000 

52.4 

67.2 

75.7 

79.5 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OE 

5000 

53.4 

68.4 

77.2 

81.1 

82.4 

82.9 

82.5 

82.9 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OS 

4500 

53.8 

68.8 

77.8 

81.7 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

4000 

55.6 

71.2 

80.6 

85.1 

86.3 

86.9 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 
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OE 

3500 

56.9 
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89.9 

90.0 

90.0 

90.0 
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90.0 
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OB 

3000 

59.1 
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93.1 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 
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OE 

2500 

59.6 
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87.6 

93.5 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OB 

2000 

60.1 

77.1 

88.3 

94.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OE 

1800 

60.1 

77.1 

88.4 

94.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OE 

1500 

60.1 

77.1 

88.6 

94.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OE 

1200 

60.3 

77.4 

89.4 

95.5 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

1000 

60.4 

77.5 

89.5 

95.7 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OE 

900 

60.5 

77.6 

89.6 

95.8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

800 

60.5 

77.6 

89.6 

95.8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

700 

60.5 

77.6 

89.6 

93.9 

98.6 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

600 

60.6 

77.7 

89.7 

96.0 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

500 

60.6 

77.7 

89.7 

96.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

400 

60.6 

77.7 

89.7 

96.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

300 

60.6 

77.7 

89.7 

96.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

200 

60.6 

77.7 

89.7 

96.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

100 

60.6 

77.7 

89.7 

96.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

000 

60.6 

77.7 

89.7 

96.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 
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100.0 
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OPBWfflM  lOCKTlOH  *A* 

obafrik:,  asbbvillb  hc 


PBACBinACB  PRBQUracr  OP  OCCUntnCB  op  CBILINO  VBASira  VISIBILITY 
PKM  BOORLT  (»SBRVATI0R8 


amioH  mMuai:  ytmss  strior  raw:  dovbr  apb  db 

LST  ID  IRC:  *  5 


PBRIOO  op  RBCC»D:  DBC  81  -  BOV  91 
NORTH:  JIIL  BOURB:  18-20 
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94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

94.2 

54.2 

54.2 

OB 

20000 

44.3 

99.7 

61.8 

69.7 

67.9 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

QB 

18000 

44.4 

99.8 

62.0 

66.1 

68.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

cm 

16000 

44.4 

99.8 

62.0 

66.1 

68.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.9 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

cm 

14000 

44.4 

99.8 

62.2 

66.2 

68.2 

68.9 

68.9 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 
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12000 

49.8 

97.8 

64.3 

68.8 

70.8 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB 

lOOOO 

49.4 

62.9 

69.7 

74.4 

76.3 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

9000 

90.9 

64.9 

71.9 

76.2 

78.2 

78.9 

78.9 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OB 

8000 

93.7 

68.2 

76.3 

81.2 

83.2 

83.9 

83.9 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

CB 

7000 

94.3 

69.0 

77.3 

82.3 

84.3 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

CB 

6000 

94.9 

69.4 

77.6 

82.6 

84.6 

44.9 

84.9 

89.1 

89.1 

85.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

9000 

99.1 

70.2 

78.8 

83.9 

89.9 

66.2 

86.3 

86.9 

66.9 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

SB 

4900 

99.8 

71.2 

79.8 

84.8 

86.9 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.9 

87.5 

87.5 

87.5 

OB 

4000 

97.8 

74.0 

83.1 

88.9 

91.1 

91.4 

91.9 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

«B 

3900 

98.6 

74.7 

84.3 

89.8 

92.4 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

* 

3000 

99.6 

79.9 

89.7 

91.3 

94.1 

94.9 

94.7 

94.8 

94.8 

99.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

2900 

99.6 

79.9 

89.8 

91.4 
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1200 
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1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GS 

0 

HO  CBIL 

34.7 

42.2 

47.8 

52.7 

55.3 

55.9 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

CE  20000 

39.9 

48.4 

56.9 

63.3 

66.3 

67.0 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

18000 

39.9 

48.4 

56.9 

63.3 

66.3 

67.0 

68.0 

68.1 

60.2 

68.2 

68.2 

60.2 

60.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

16000 

39.9 

48.4 

56.9 

63.3 

66.3 

67.0 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

60.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OB 

14000 

40.2 

48.7 

57.2 

63.7 

66.7 

67.3 

68.3 

68.4 

68.5 

60.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GE 

12000 

41.2 

49.7 

58.2 

64.6 

67.6 

68.3 

69.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

10000 

44.7 

54.0 

62.9 

70.0 

73.7 

74.3 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

9000 

45.9 

55.5 

64.5 

71.7 

75.4 

76.0 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77,4 

77.4 

77-4 

77.4 

GE 

8000 

47.7 

38.4 

68.5 

75.7 

79.6 

80.2 

01.4 

01.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

7000 

48.0 

38.6 

68.8 

76.0 

80.0 

80.6 

01.8 

01.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OB 

6000 

48.3 

58.9 

69.5 

76.7 

00.6 

81.3 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

02.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

SOOO 

48.5 

59.2 

69.8 

77.3 

81.4 

82.0 

83.2 

83.3 

03.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

4300 

48.6 

59.6 

70.1 

77.6 

81.7 

82.4 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

4000 

49.1 

60.2 

71.2 

79.4 

83.8 

84.4 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.0 

85.8 

65.8 

65.8 

85.8 

GE 

3500 

50.0 

62.3 

73.5 

81.9 

86.9 

87.7 

88.9 

89.0 

89.1 

09.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

3000 

50.9 

63.4 

74.7 

83.2 

88.5 

89.4 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

2500 

50.9 

63.5 

74.8 

83.3 

88.6 

89.5 

90.0 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

2000 

51.2 

63.9 

75.2 

83.7 

89.1 

90.0 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

1800 

51.3 

64.0 

75.3 

83.8 

89.2 

90.1 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

1500 

51.7 

64.7 

76.0 

84.6 

90.1 

91.0 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

1200 

52.2 

65.5 

77.2 

85.9 

91.6 

92.6 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

1000 

52.4 

66.0 

77.8 

86.9 

92.9 

94.0 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

900 

52.4 

66.1 

78.2 

87.2 

93.2 

94.3 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

800 

52.4 

66.7 

78.9 

88.2 

94.4 

95.6 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

700 

52.4 

66.8 

79.2 

88.6 

94.9 

96.1 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

600 

52.4 

66.8 

79.2 

88.6 

94.9 

96.1 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

500 

52.4 

66.8 

79.6 

88.9 

95.4 

96.6 

98.3 

98.4 

90.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

400 

52.4 

66.8 

79.6 

88.9 

95.4 

96.6 

98.5 

98.6 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

300 

52.4 

66.9 

79.7 

89.1 

95.7 

96.9 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

200 

52.4 

66.9 

79.7 

89.1 

95.7 

97.0 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99." 

99.2 

GE 

100 

52.4 

66.9 

79.7 

89.1 

95.7 

97.0 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

..30.0 

GE 

000 

52.4 

66.9 

79.7 

89.1 

95.7 

97.0 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  RUMBER  OF  0B8BRVATI0H8  930 
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orauaiiK  uxKTicm  -a- 

mmOiC,  ASHEVILLB  RC 


FBRCBimGB  FREQUBICT  OF  OCCURRXRCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBUITT 
FROH  BOURLT  OBSBRVRTIORS 


SXniOR  RUMBBRt  72408B  STMTXOR  RMB:  DOVER  RFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  9 

nStlTH: 

AUG 

HOURS: 

03-05 

CBILIRO 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

27.3 

34.8 

41.3 

46.3 

92.8 

93.4 

59.1 

56.3 

56.5 

56.8 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.2 

57.3 

GB 

20000 

30.3 

39.2 

46.7 

93.3 

60.6 

61.4 

63.4 

65.3 

65. 4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

GB 

18000 

30.3 

39.2 

46.7 

93.3 

60.6 

61.4 

63.4 

65.3 

65.4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

a 

16000 

30.3 

39.2 

46.7 

93.3 

60.6 

61.4 

63.4 

65.3 

65.4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

QE 

14000 

30.9 

39.7 

47.1 

93.8 

61.1 

61.8 

63.9 

65.7 

65.8 

66.2 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

GB 

12000 

31.4 

40.9 

48.2 

94.8 

62.3 

63.0 

65.1 

66.9 

67.0 

67.4 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

GS 

10000 

33.1 

44.0 

92.9 

99.8 

68.0 

68.7 

70.8 

72.6 

72.7 

73.1 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.7 

73.8 

OK 

9000 

34.1 

49.2 

93.9 

61.2 

69.4 

70.1 

72.2 

74.0 

74.1 

74.5 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.2 

OR 

8000 

39.3 

47.1 

97.2 

64.8 

73.2 

74.1 

76.1 

78.0 

78.1 

78.5 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.1 

CE 

7000 

39.7 

47.9 

97.8 

69.9 

74.0 

74.9 

77.1 

78.9 

79.0 

79.5 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

OB 

6000 

39.7 

47.9 

97.8 

69.9 

74.0 

74.9 

77.1 

78.9 

79.0 

79.5 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

CE 

SOOO 

39.8 

47.8 

98.3 

69.9 

74.9 

79.9 

77.6 

79.5 

79.6 

80.0 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

SO. 5 

80.6 

OB 

4S00 

36.0 

48.1 

98.6 

66.3 

79.2 

76.1 

78.3 

80.1 

80.2 

80.6 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

OE 

4000 

36.6 

48.7 

99.4 

67.4 

76.6 

77.9 

80.1 

82.0 

82.2 

82.6 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

OB 

3900 

37.0 

49.2 

60.1 

68.9 

77.8 

78.8 

81.4 

83.3 

83.4 

83.9 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

OE 

3000 

37.6 

90.0 

60.9 

69.2 

79.1 

80.1 

82.8 

85.1 

85.2 

85.7 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.5 

CE 

2900 

38.1 

90.9 

61.9 

70.1 

80.1 

81.1 

83.8 

86.0 

86.1 

86.7 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

OE 

2000 

38.1 

90.8 

61.8 

70.6 

80.6 

81.6 

84.3 

86.6 

86.7 

87.2 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

OB 

1800 

38.1 

90.8 

61.9 

70.9 

80.9 

81.8 

84.5 

86.8 

86.9 

87.4 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

OB 

1900 

38.4 

91.4 

62.7 

71.6 

81.7 

82.8 

85.5 

87.7 

87.8 

88.4 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

OB 

1200 

38.8 

92.9 

63.9 

73.2 

83.4 

84.9 

87.2 

89.5 

89.6 

90.1 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

CE 

1000 

39.8 

93.7 

69.2 

74.6 

89.3 

86.9 

89.1 

91.4 

91.5 

92.0 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

OE 

900 

39.9 

94.0 

69.6 

79.1 

86.0 

87.3 

90.0 

92.3 

92.4 

92.9 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

OE 

800 

40.0 

94.3 

66.0 

79.7 

87.1 

88.4 

91.1 

93.3 

93.5 

94.1 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

OE 

700 

40.0 

94.4 

66.6 

76.9 

88.0 

89.4 

92.0 

94.3 

94.5 

95.1 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

BE 

600 

40.0 

94.4 

66.6 

76.7 

88.3 

89.7 

92.4 

94.6 

94.8 

95.4 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

OE 

900 

40.0 

94.6 

67.0 

77.4 

89.1 

90.9 

93.2 

95.5 

95.7 

96.2 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

GB 

400 

40.0 

94.7 

67.1 

77.9 

89.4 

90.8 

93.5 

95.8 

96.0 

96.6 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

OE 

300 

40.2 

94.9 

67.3 

77.8 

89.9 

91.3 

94.1 

96.3 

96.6 

97.1 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

OE 

200 

40.2 

94.9 

67.3 

77.8 

89.9 

91.3 

94.2 

96.6 

96.8 

97.4 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

BE 

100 

40.2 

94.9 

67.3 

77.8 

89.9 

91.3 

94.2 

96.7 

96.9 

97.7 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

99.1 

99.7 

BE 

000 

40.2 

94.9 

67.3 

77.8 

89.9 

91.3 

94.2 

96.7 

96.9 

97.7 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

99.2 

100.0 
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OPEmnilO  LOCKTION  -A- 
USAFBIAC,  ASmviLU  HC 


PKRCElfTAGB  FRBQUBUCT  OF  OCCUlWEHCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITy 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STAXIOH  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MGirm: 

AUG 

BOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

SEATIFIE 

HILBS 

IN 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

22.2 

29.1 

36.8 

41.2 

47.0 

49.1 

51.6 

53.5 

53.9 

54.9 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.5 

OB 

20000 

24.6 

33.8 

42.4 

47.7 

53.8 

56.0 

58.7 

61.0 

61.4 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.4 

OE 

18000 

24.6 

33.8 

42.4 

47.7 

53.8 

56.0 

58.7 

61.0 

61.4 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.4 

GB 

16000 

24.6 

33.8 

42.4 

47.7 

53.8 

56.0 

58.7 

61.0 

61.4 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.4 

GB 

14000 

24.9 

34.1 

42.7 

48.1 

54.1 

56.3 

59.0 

61.3 

61.7 

63.0 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.8 

GB 

12000 

26.0 

35.7 

44.8 

50.4 

56.6 

58.9 

61.6 

63.9 

64.3 

65.6 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

GB 

10000 

28.1 

38.4 

48.5 

54.5 

61.3 

63.7 

66.6 

69.0 

69.5 

71.0 

71.7 

71.7 

71.8 

71-8 

71.9 

•  72.0 

GE 

9000 

28.8 

39.7 

49.8 

56.2 

63.3 

65,7 

68.6 

71.1 

71.5 

73.0 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

GB 

8000 

31.4 

43.0 

54.1 

61.1 

69.1 

71,7 

74.7 

77.2 

77.7 

79.2 

80.0 

60. 0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

GB 

7000 

31.7 

43.4 

54.5 

61.5 

69.7 

72.3 

75.3 

77.7 

78.3 

79.b 

80.5 

80.5 

80.8 

80.8 

80.9 

81.0 

GE 

6000 

31.8 

43.5 

54.6 

61.6 

69.9 

72.6 

75.6 

78.1 

78.6 

80.1 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

OB 

5000 

31.8 

43.5 

54.6 

61.7 

70.3 

73.0 

76.0 

78.5 

79.0 

80.5 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.6 

81.7 

GB 

4500 

31.8 

43.5 

54.6 

61.7 

70.4 

73.1 

76.1 

78.6 

79.1 

80.6 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

OE 

4000 

32.5 

44.4 

55.6 

63.2 

72.5 

75.3 

78.3 

80.8 

81.3 

82.9 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

GB 

3500 

32.6 

44.5 

55.8 

63.5 

72.8 

75.6 

78.6 

81.2 

81.7 

83.3 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

OE 

3000 

33.3 

45.7 

57.2 

65.3 

74.8 

77.7 

80.8 

83.8 

84.3 

86.2 

87.1 

87.1 

37.3 

87.3 

87.4 

87.5 

GB 

2500 

33.7 

46.0 

57.5 

65.6 

75.3 

78.2 

81.2 

84.2 

84.7 

86.7 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

OE 

2000 

34.0 

46.6 

58.2 

66.6 

76.5 

79.4 

82.4 

85.4 

85.9 

87.8 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

GB 

1800 

34.0 

46.7 

58.3 

66.7 

76.6 

79.5 

82.5 

85.5 

86.0 

88.0 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

GB 

1500 

34.3 

47.1 

58.7 

67.4 

77.4 

80.5 

83.9 

86.9 

87.4 

89.5 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.8 

90.9 

OB 

1200 

34.5 

47.5 

59.4 

68.2 

78.2 

81.3 

84.8 

87.8 

88.4 

90.4 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

GB 

1000 

34.8 

48.2 

60.6 

69.6 

79.7 

82.8 

86.5 

89.5 

90.0 

92.0 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

GE 

900 

34.9 

48.3 

60.8 

69.7 

79.8 

83.0 

86.7 

89.7 

90.2 

92.3 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.7 

OE 

800 

35.1 

48.8 

61.5 

70.9 

81.1 

84.5 

88.4 

91.4 

91.9 

94.0 

94.8 

94.8 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

OB 

700 

35.4 

49.2 

61.9 

71.4 

81.7 

85.2 

89.0 

92.0 

92.6 

94.6 

95.5 

95.5 

95-7 

95.8 

95.9 

96.0 

GB 

600 

35.4 

49.4 

62.0 

71.5 

81.9 

85.4 

89.2 

92.3 

92.8 

94.8 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

GB 

500 

35.5 

49.9 

62.7 

72.6 

83.0 

86.5 

90.4 

93.5 

94.1 

96.2 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

97.5 

97.6 

OE 

400 

35.6 

50.0 

62.9 

72.9 

83.4 

86.9 

90.9 

94.0 

94.5 

96.7 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

OE 

300 

35.6 

50.0 

62.9 

72.9 

83.4 

86.9 

91.0 

94.1 

94.9 

97.2 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

OE 

200 

35.6 

50.0 

62.9 

72.9 

83.4 

86.9 

91.0 

94.1 

94.9 

97.3 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98.9 

99.0 

OE 

100 

35.6 

50.0 

62.9 

72.9 

83.4 

86.9 

91.0 

94.1 

94.9 

97.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.7 

99.1 

99.7 

OE 

000 

35.6 

50.0 

62.9 

72.9 

83.4 

86.9 

91.0 

94.1 

94.9 

97.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.7 

99.1 

100.0 

TOIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OrawriHO  LOCKTIOH  *A* 
asurmc,  ashbviu.b  nc 


FERCBHTASB  FRBgUBHCT  OF  OCCURRERCB  OF  CBU.IIIO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


aTAnOH  miHBBR:  724088  STKTIOH  RAMB:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  REOORD:  DEC  81  -  NOV  91 
K»nH:  AUG  HOURS:  09-11 


CSILIHG 

IH 

FEET 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  8TATUTB 

GE  GB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

35.8 

44.1 

50.3 

54.2 

55.3 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GB  20000 

41.1 

51.4 

58.6 

62.5 

63.8 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GB 

18000 

41.1 

51.5 

58.7 

62.6 

63.9 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

C4.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

16000 

41.1 

51.5 

58.7 

62.6 

63.9 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

14000 

41.2 

51.6 

58.8 

62.7 

64.0 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

12000 

41.9 

52.7 

60.0 

64.0 

65.6 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66,3 

66.3 

66.3 

GB 

10000 

45.6 

58.1 

66.0 

70.9 

72.5 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

9000 

46.1 

58.7 

67.0 

71.9 

73.5 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

8000 

49.0 

62.3 

71.6 

77.1 

78.8 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GS 

7000 

49.4 

62.6 

71.9 

77.4 

79.1 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

6000 

49.6 

62.8 

72.2 

77.7 

79.5 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

8C.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

SOOO 

49.8 

63.2 

72.9 

78.8 

80.5 

81.3 

81.3 

81.4 

61.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

4500 

49.9 

63.4 

73.2 

79.1 

81.0 

81.7 

81.7 

81.8 

81  .8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.6 

81.8 

81.8 

GB 

4000 

51.0 

65.5 

75.8 

82.2 

84.6 

85.5 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.6 

85.8 

85.6 

85.8 

85.8 

OB 

3500 

51.5 

66.0 

76.6 

82.9 

85.4 

86.2 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

08 

3000 

53.8 

68.6 

79.9 

86.5 

89.2 

90.2 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

2500 

54.4 

69.4 

80.9 

87.4 

90.3 

91.3 

91.4 

91.8 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

2000 

54.6 

69.9 

81.6 

88.7 

91.6 

92.6 

92.7 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

1800 

54.7 

70.0 

81.7 

88.8 

91.7 

92.7 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

1500 

54.9 

70.6 

82.6 

89.7 

92.6 

93.7 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

08 

1200 

55.8 

71.6 

83.5 

90.6 

93.5 

94.8 

95.1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

1000 

56.5 

72.5 

84.4 

91.5 

94.7 

96.0 

96.2 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

900 

56.5 

72.5 

84.4 

91.6 

94.9 

96.3 

96.6 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

800 

56.6 

72.7 

84.7 

92.2 

95.5 

97.0 

97.2 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

700 

56.9 

73.1 

85.2 

92.9 

96.2 

97.8 

98.1 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

56.9 

73.1 

85.3 

93.2 

96.6 

98.2 

98.4 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

56.9 

73.1 

85.5 

93.5 

97.0 

98.6 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

56.9 

73.1 

85.5 

93.5 

97.0 

98.6 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

56.9 

73.1 

85.5 

93.5 

97.0 

98.6 

99,0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

56.9 

73.1 

85.5 

93.5 

97.0 

98.6 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

56.9 

73.1 

85.5 

93.5 

97.0 

98.6 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

56.9 

73.1 

85.5 

93.5 

97.0 

98.6 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

3  "^.0 

100.0 

100.0 
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OPERATIHG  UXKtlOK  'A* 
USAFKIAC,  ASHBVIUS  RC 


PERCEHTAOE  FREQUENCT  OF  OCCURREECB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITT 
FROH  BOURLT  OBSBRVATIORS 


SXATIGH  RUMBER:  724088  STATIOH  RARE:  DOWER  AFB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
HORTH:  ADQ  BOURS:  12-14 


CBILIRG 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

RO 

CBIL 

37.8 

45.9 

51.3 

53.5 

54.1 

54.1 

54.1 

54  1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

GB 

20000 

46.0 

56.2 

63.0 

65.3 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GB 

18000 

46.0 

56.2 

63.0 

65.3 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

16000 

46.1 

56.3 

63.1 

65.4 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

14000 

46.3 

56.6 

63.3 

65.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GE 

12000 

46.9 

57.3 

64.5 

66.8 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

10000 

50.2 

61.7 

69.1 

72.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

9000 

50.5 

62.3 

69.8 

72.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

8000 

52.5 

65.1 

73.2 

76.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

7000 

52.8 

65.4 

73.7 

76.7 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

6000 

52.8 

65.4 

73.7 

76.7 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

5000 

53.7 

66.5 

75.2 

78.3 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OB 

4500 

53.9 

66.9 

75.7 

78.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OB 

4000 

56.1 

70.0 

79.6 

83.2 

84.4 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

3500 

58.1 

72.3 

82.2 

85.9 

87.1 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

3000 

61.3 

76.5 

86.6 

90.9 

92.2 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

2500 

61.5 

76.8 

87.0 

91.3 

92.6 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

91.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

2000 

62.0 

77.6 

88.1 

92.7 

94.2 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

1800 

62.3 

77.8 

88.3 

93.2 

94.7 

95.2 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

1500 

62.6 

78.5 

88.9 

94.1 

95.7 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

1200 

63.1 

79.4 

89.8 

95.3 

96.9 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1000 

63.4 

79.7 

90.1 

95.8 

97.4 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

900 

63.8 

80.0 

90.4 

96.1 

97.7 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

800 

63.9 

80.4 

90.9 

96.9 

98.5 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

64.0 

80.5 

91.0 

97.0 

98.6 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

64.0 

80.5 

91.0 

97.1 

98.7 

99.1 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

64.0 

80.5 

91.0 

97.1 

98.7 

99.1 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

64.0 

80.5 

91.0 

97.1 

98.7 

99.1 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

64.0 

80.5 

91.0 

97.1 

98.7 

99.1 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

64.0 

80.5 

91.0 

97.1 

98.7 

99.1 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

64.0 

80.5 

91.0 

97.1 

98.7 

99.1 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

64.0 

80.5 

91.0 

97.1 

98.7 

99.1 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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GPBRmHG  hOCKncm  ’A* 
OSAFEnC,  A8BEVIUA  RC 


PBRCBKTAGB  FREQUERCr  OF  OCCUARBRCS  OP  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  HOURLY  OBSERVATICMS 


STATIOH  inmBBR:  724088  STATION  HAHB:  DOVER  AFB  OB 

L8T  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MOUTH:  AUG  HOURS:  15-17 


CBILIHG 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  in  STATUTE 

GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

H1LB8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

IS 

0 

WO 

CEIL 

39.7 

49.0 

53.5 

55.2 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GB 

20000 

48.2 

59.8 

65.2 

67.0 

67.5 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

18000 

48.5 

60.1 

65.5 

67.3 

67.8 

68.0 

68.2 

68.2 

60.2 

68.2 

60.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

a 

16000 

48.6 

60.2 

65.6 

67.4 

68.0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

60.3 

60.3 

68.3 

68.3 

68.3 

60.3 

GE 

14000 

48.6 

60.2 

65.8 

67.6 

60.2 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

60.5 

GB 

12000 

48.9 

60.8 

66.6 

68.4 

68.9 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

10000 

53.3 

65.6 

71.8 

73.9 

74.4 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

9000 

54.9 

67.3 

73.8 

75.8 

76.3 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

a 

8000 

57.5 

70.2 

77.7 

80.1 

00.8 

80.9 

01.1 

01.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

7000 

58.0 

70.6 

78.3 

00.6 

81.3 

81.4 

01.6 

81.6 

81.6 

01.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

cs 

6000 

58.2 

70.9 

78.5 

80.9 

81.5 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

01.9 

81.9 

81.9 

GB 

5000 

58.4 

71.2 

78.9 

81.3 

81.9 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

02.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

4500 

58.4 

71.2 

78.9 

81.3 

81.9 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

02.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

4000 

59.7 

73.2 

81.5 

84.4 

85.4 

85.6 

05.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.0 

85.8 

85.8 

85.0 

85.8 

GE 

3500 

61.1 

75.2 

83.9 

87.0 

88.2 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

08.6 

88.7 

88.7 

88.7 

80.7 

QB 

3000 

63.1 

78.5 

87.7 

91.3 

92.6 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

CT 

2500 

63.4 

78.9 

88.4 

92.0 

93.3 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

2000 

64.1 

79.7 

89.6 

93.5 

94.9 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GS 

1800 

64.2 

79.8 

89.7 

93.7 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1500 

64.7 

80.5 

90.4 

94.4 

95.8 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

1200 

65.3 

81.6 

91.5 

95.7 

97.1 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

GB 

1000 

65.3 

81.7 

91.6 

95.8 

97.2 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

900 

65.3 

82.2 

92.2 

96.5 

97.8 

98.1 

98.4 

98.5 

98.5 

90.5 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

90.0 

GE 

800 

65.3 

82.2 

92.2 

96.6 

98.2 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

65.3 

82.2 

92.2 

96.6 

98.2 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

65.3 

82.2 

92.2 

96.9 

98.5 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

65.3 

82.2 

92.3 

97.0 

98.6 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

tx 

400 

65.3 

82.2 

92.3 

97.0 

98.6 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

65.3 

82.3 

92.4 

97.2 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

65.3 

82.3 

92.4 

97.2 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

65.3 

82.3 

92.4 

97.2 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

65.3 

82.3 

92.4 

97.2 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODO.  HDIBBR  OP  OBSERVATIORS  930 
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OPEmnnO  LOCATIOR  'A*  percbhtagb  fkbqubrct  op  occurrence  cp  ceiling  versus  visibility 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


snnON  NUMBER: 

724088 

STATION  NAME:  OCNER  AFB 

DB 

PERIOD 

OF  RECORD:  DEC  81  - 

NOV  91 

LSI 

TO  UTC: 

♦  5 

HCMTB: 

AUG 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  HILBS 

IN 

GE 

SB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GB 

OE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

42.4 

50.1 

55.5 

58.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

OE 

20000 

47.6 

57.4 

65.2 

68.7 

70.1 

70.2 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70-5 

70.5 

70-5 

70.5 

6E 

18000 

47.8 

57.6 

65.4 

68.9 

70.3 

70.4 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

16000 

47.8 

57.6 

65.4 

68.9 

70.3 

70.4 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

14000 

47.8 

58.0 

65.9 

69.5 

70.9 

71.0 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

6E 

12000 

48.1 

58.3 

66.3 

69.9 

71.3 

71.4 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OE 

10000 

51.3 

62.9 

71.7 

75.5 

76.9 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

9000 

52.8 

64.5 

73.3 

77.1 

78.5 

78.6 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

6E 

8000 

55.6 

67.5 

76.6 

80.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OE 

7000 

55.9 

68.0 

77.2 

81.3 

83.4 

83.5 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

6000 

56.1 

68.5 

77.7 

81.9 

84.1 

84.2 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OE 

5000 

56.8 

69.2 

78.5 

82.7 

84.9 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OE 

4500 

57.5 

70.0 

79.2 

83.4 

85.7 

85.8 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OE 

4000 

58.4 

72.0 

81.7 

86.5 

89.0 

89.1 

89.2 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

69.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

3500 

58.9 

72.8 

82.6 

87.5 

90.2 

90.3 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

3000 

60.2 

74.6 

85.1 

90.2 

93.1 

93.2 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OE 

2500 

60.4 

75.1 

85.9 

91.2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

2000 

61.0 

75.6 

86.8 

92.2 

95.4 

95.6 

95.7 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

1800 

61.0 

75.6 

86.8 

92.2 

95.4 

95.6 

95.7 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

1500 

61.2 

75.8 

87.0 

92.4 

95.6 

95.8 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

1200 

61.5 

76.7 

87.8 

93.5 

96.8 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

1000 

61.7 

77.3 

88.5 

94.2 

97.5 

97.7 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

900 

61.7 

77.4 

89.0 

94.8 

98.2 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

800 

61.7 

77.4 

89.0 

94.9 

98.6 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

700 

61.7 

77.4 

89.0 

94.9 

98.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

600 

61.7 

77.4 

89.0 

94-9^ 

*98.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

500 

61.7 

77.4 

89.1 

95.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

61.7 

77.4 

89.1 

95.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

61.7 

77.4 

89.1 

95.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

61.7 

77.4 

89.1 

95.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

61.7 

77.4 

89.1 

95.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

61.7 

77.4 

89.1 

95.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIHO  lOCATICR  *A* 
OSAFRAC,  ASHBVIIJ.K  RC 


PKRCBIITAGB  FREQUERCI  (X  OCCUSAEIICB  OF  CBILIHG  VEBSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLT  OBSBRVATIORS 


SnriOR  HUHBBR:  724088  STATIOR  RAMS:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTCt  *  5 


PBRICD  OF  RBOORD:  DEC  81  -  ROV  91 
NORTH:  AUG  HOURS:  21-23 


CBILIRO 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IR  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GS 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m 

CEIL 

42.3 

49.0 

54.9 

57.6 

59.8 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

20000 

48.0 

56.5 

64.1 

68.0 

70.4 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GS 

18000 

48.0 

56.5 

64.1 

68.0 

70.4 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

16000 

48.0 

56.5 

64.1 

68.0 

70.4 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71-2 

71.2 

71.2 

GB 

14000 

48.0 

56.6 

64.2 

68.1 

70.5 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

12000 

48.3 

57.2 

64.8 

68.7 

71.2 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

10000 

50.8 

61.2 

69.5 

73.9 

76.3 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GS 

9000 

52.7 

63.3 

71.7 

76.3 

78.8 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

8000 

54.5 

66.0 

74.9 

79.8 

82.6 

83.1 

83.1 

03.3 

83.3 

83.3 

83.3 

03.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

7000 

54.6 

66.1 

75,2 

80.1 

83.0 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

03.8 

03.8 

83.8 

83.0 

83.8 

GB 

6000 

54,7 

66.3 

75.4 

80.5 

83.4 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

04.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

5000 

55.3 

67.1 

76.5 

82.2 

85.2 

85.7 

05.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

05.9 

85.9 

85.9 

05.9 

85.9 

08 

4500 

55.4 

67.2 

76.6 

02.3 

85.3 

85.8 

85.8 

86.0 

06.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

06.0 

86.0 

GB 

4000 

56.6 

69.0 

78.5 

84.6 

88.1 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

CB 

3500 

57.6 

70.2 

79.8 

86.0 

89.7 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

3000 

58.4 

71.1 

81.5 

88.1 

92.0 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

2500 

58.4 

71.3 

81.7 

88.3 

92.6 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

2000 

58.9 

72.0 

82.6 

89.4 

93.9 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

1800 

59.0 

72.2 

82.7 

89.5 

94.0 

94.5 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

1500 

59.2 

72.6 

83.2 

90.1 

94.7 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1200 

59.7 

73.5 

84.2 

91.3 

96.1 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1000 

60.1 

74.1 

84.9 

92.4 

97.2 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

90.3 

98.3 

GB 

900 

60.1 

74.3 

85.4 

92.9 

97.7 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

90.8 

98.0 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

800 

60.1 

74.4 

85.6 

93.1 

98.0 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

60.1 

74.4 

85.6 

93.1 

98.0 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

60.1 

74.4 

85.6 

93.1 

98.0 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

60.1 

74.5 

85.7 

93.2 

98.3 

99.0 

99,1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

60.1 

74.5 

85.7 

93.2 

90.3 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

300 

60.1 

74.5 

85.7 

93.2 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

08 

200 

60.1 

74.5 

85.7 

93.2 

98.3 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

60.1 

74.5 

85.7 

93.2 

98.3 

99.2 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

60.1 

74.5 

85.7 

93.2 

98.3 

99.2 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDDIL  RQISBR  OF  OBSBRVATIORS  930 


D  -  2  -  71 


USAFBTAC/DS~92/280  -  Pag*  250 


OremTIIIC  LOCMTIOII  'A* 
USAFBIAC,  ASmviUB  HC 


PBRCEirrAas  fmqubiict  op  occurrehcb  op  cbium  versus  visibilitt 

FROM  BODRLT  0B8ERVATI0RS 


SnnOH  HUIBER:  724088  SIAnOH  RRMB:  DOWER  APB  DR 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROW  91 
HOmS:  AUO  BOURS:  ALL 


CEILIRO 

IH 

FEET 

6B 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

6B 

3 

VISIBILITT  IB  SmUTB 

GE  GE  GE 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

6B 

1 

6B 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

OB 

1/4 

OE 

0 

HO  CEIL 

35.3 

43.0 

48.9 

52.4 

54.9 

55.4 

56.0 

56.5 

56.5 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

OE  20000 

40.7 

50.3 

57.7 

62.0 

64.9 

65.5 

66.2 

66.8 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

OB 

18000 

40.8 

50.4 

57.8 

62.1 

64.9 

65.6 

66.3 

66.9 

67.0 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

6E 

16000 

40.8 

50.4 

57.8 

62.1 

65.0 

65.6 

66.3 

66.9 

67.0 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

SE 

14000 

41.0 

50.7 

58.1 

62.4 

65.2 

65.9 

66.6 

67.2 

67.3 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

OE 

12000 

41.6 

51.5 

59.2 

63.5 

66.4 

67.0 

67.8 

68.4 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OE 

10000 

44.6 

55.7 

64.0 

68.8 

72.0 

72.7 

73.5 

74.1 

74.2 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

9000 

45.7 

57.1 

65.5 

70.4 

73.6 

74.3 

75.1 

75.7 

75.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

OE 

8000 

47.9 

59.9 

69.2 

74.4 

78.0 

78.7 

79.5 

80.1 

80.2 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

OE 

7000 

48.3 

60.3 

69.7 

74.9 

78.5 

79.2 

80.1 

80.7 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

OE 

6000 

48.4 

60.5 

69.9 

75.2 

78.8 

79.6 

80.4 

81.0 

81.1 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

OE 

5000 

48.8 

61.0 

70.6 

76.0 

79.8 

80.5 

81.4 

82.0 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OE 

4500 

48.9 

61.2 

70.9 

76.3 

80.1 

80.9 

81.7 

82.3 

82.4 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

OB 

4000 

50.0 

62.9 

72.9 

78.9 

83.0 

83.8 

84.7 

85.4 

85.5 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OE 

3500 

50.8 

64.1 

74.3 

80.4 

84.8 

85.6 

86.5 

87.2 

87.3 

87.5 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

67.8 

OE 

3000 

52.3 

66.0 

76.7 

83.1 

87.7 

68.6 

89.5 

90.3 

90.4 

90.7 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OE 

2500 

52.6 

66.4 

77.2 

83.7 

88.4 

89.3 

90.2 

91.0 

91.1 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OE 

2000 

53.0 

67.0 

78.0 

84.7 

89.5 

90.4 

91.4 

92.2 

92.3 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

OB 

1800 

53.1 

67.1 

78.1 

84.8 

89.7 

90.6 

91.5 

92.4 

92.4 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

OE 

1500 

53.4 

67.7 

78.7 

85.5 

90.5 

91.4 

92.4 

93.3 

93.3 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

OE 

1200 

53.9 

68.5 

79.7 

86.7 

91.7 

92.7 

93.7 

94.6 

94.7 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

OE 

1000 

54.2 

69.1 

80.4 

87.6 

92.7 

93.8 

94.9 

95.8 

95.8 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

OE 

900 

54.3 

69.3 

80.7 

88.0 

93.2 

94.3 

95.3 

96.2 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97-0 

OE 

800 

54.4 

69.6 

81.1 

88.5 

93.9 

95.0 

96.2 

97.1 

97.2 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

OE 

700 

54.5 

69.8 

81.3 

88.9 

94.3 

95.4 

96.6 

97.5 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

OB 

600 

54.5 

69.8 

81.4 

89.0 

94.4 

95.6 

96.7 

97.7 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

OE 

500 

54.5 

69.9 

81.6 

89.4 

94.9 

96.0 

97.2 

98.2 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

400 

54.5 

69.9 

81.6 

89.4 

94.9 

96.1 

97.4 

98.3 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

OB 

300 

54.5 

70.0 

81.7 

89.5 

95.1 

96.3 

97.5 

98.5 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

200 

54.5 

70.0 

81.7 

89.5 

95.1 

96.3 

97.6 

98.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

OB 

100 

54.5 

70.0 

81.7 

89.5 

95.1 

96.3 

97.6 

98.6 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

OE 

000 

54.5 

70.0 

81.7 

89.5 

95.1 

96.3 

97.6 

98.6 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSBRVATIORS  7440 


D  -  2  -  72 


USAFETAC/D8— 92/280  -  Pag*  2S1 


craumiM  locKTioii  *a* 
obafbxm;,  asbevius  mc 


PBRCBirCAGS  FragUBIICI  OF  occurrbucb  op  cbiliro  versus  visibility 
FROM  aOURLT  OBSERVATICHS 


StntOH  HUIBBR:  724088  STKriOR  RMB:  DOVER  AFB  OE 

liST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HORIB:  SEP  HOURS:  00-02 


CBILIRO 

IR 

FEET 

CB 

7 

GE 

6 

OE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR  SnOUIS 

OE  OB  GS 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

42.9 

49.0 

53.8 

57.9 

59.1 

59.8 

60.7 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GS  20000 

46.2 

54.0 

59.8 

64.8 

66.2 

66.9 

67.9 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

18000 

46.2 

54.0 

59.8 

64.8 

66.2 

66.9 

67.9 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GS 

16000 

46.2 

54.0 

59.8 

64.8 

66.2 

66.9 

67.9 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

14000 

46.6 

54.3 

60.1 

65.1 

66.6 

67.2 

68.2 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

12000 

47.0 

54.8 

60.7 

65.7 

67.1 

67.8 

68.8 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

C8 

10000 

48.9 

56.9 

63.1 

68.1 

69.6 

70.3 

71.3 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72-1 

72.1 

72.1 

72.1 

GS 

9000 

49.4 

57.6 

64.0 

69.1 

70.6 

71.3 

72.3 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

8000 

50.4 

59.2 

66.4 

72.2 

73.9 

74.7 

76.1 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

7000 

52.0 

61.2 

68.4 

74.2 

75.9 

76.7 

78.1 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

08 

6000 

52.0 

61.2 

68.4 

74.2 

75.9 

76.7 

78.1 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

08 

5000 

52.6 

61.8 

69.0 

74.9 

76.7 

77.4 

78.9 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

4500 

53.3 

62.6 

69.8 

75.7 

77.4 

78.2 

79.7 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

4000 

55.4 

65.2 

72.6 

78.7 

80.4 

81.3 

82.8 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

63.6 

83.6 

GE 

3500 

56.3 

66.1 

73.7 

79.8 

81.8 

82.7 

84.1 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GS 

3000 

58.3 

68.3 

76.0 

82.3 

84.6 

85.4 

86.9 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

cs 

2500 

59.4 

69.8 

77.4 

84.1 

86.3 

87.2 

88.7 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GS 

2000 

60.3 

70.8 

78.6 

85.4 

87.7 

88.6 

90.0 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

08 

1800 

60.4 

71.0 

78.8 

85.8 

88.0 

88.9 

90.3 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OE 

1500 

62.1 

72.9 

80.7 

87.7 

89.9 

90.8 

92.2 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

1200 

62.4 

73.3 

81.1 

88.1 

90.4 

91.3 

92.8 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

1000 

62.7 

73.7 

81.4 

88.6 

90.9 

91.8 

93.3 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

08 

900 

62.7 

73.9 

81.7 

88.8 

91.2 

92.1 

93.7 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

800 

62.7 

73.9 

81.8 

88.9 

91.6 

92.4 

94.0 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

700 

62.9 

74.1 

82.2 

89.4 

92.1 

93.0 

94.6 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

08 

600 

63.0 

74.2 

82.3 

89.6 

92.3 

93.2 

94.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

500 

63.0 

74.3 

82.8 

90.0 

93.4 

94.9 

96.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

ei 

400 

63.0 

74.3 

82.8 

90.1 

94.0 

95.6 

97.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

300 

63.2 

74.6 

83.0 

90.3 

94.3 

96.1 

98.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

200 

63.2 

74.6 

83.0 

90.3 

94.3 

96.1 

98.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

100 

63.2 

74.6 

83.0 

90.3 

94.3 

96.1 

98.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

000 

63.2 

74.6 

83.0 

90.3 

94.3 

96.1 

98.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

IDBU.  HUMBR  OF  CBSERVAnORS  900 


D  -  2  -  73 


U8AFETAC/D8— 92/280  -  Paga  252 


ORmTMO  UKMIOH  *A' 
USAFEDkC,  MHKVILLB  HC 


PBRCBirrMB  FMOUCTCT  of  OCCURRBNCB  op  CBILIRC  versus  VISIBIMn 
PRCM  BOURLT  CBSERVATIOIIS 


SimOR  IRMBERl  724088  STHTIOH  lUMB:  DOVER  APB  DE 

L8T  TO  UICl  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  BOV  91 
MOHIB:  SEP  HOURS:  03-05 


CEILIRO 

IE 

FEET 

OE 

7 

CE 

6 

GB 

5 

OE 

4 

GB 

3 

VISIBILITT  IR 

GB  G8 

2  1/2  2 

smun 

OE 

1  1/2 

miss 

GB 

1  1/4 

CB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

38.7 

45.2 

51.1 

54.4 

58.3 

59.4 

60.9 

62.0 

62.1 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.3 

6E 

20000 

41.3 

48.6 

55.1 

59.4 

63.7 

64.8 

66.3 

67.8 

67.9 

68.3 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

69.2 

OE 

18000 

41.4 

48.7 

55.2 

59.6 

63.8 

64.9 

66.4 

67.9 

68.0 

68.4 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

69.3 

«E 

16000 

41.4 

48.7 

55.2 

59.6 

63.8 

64.9 

66.4 

67.9 

68.0 

68.4 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

69.3 

OE 

14000 

41.7 

48.9 

55.4 

59.8 

64.0 

65.1 

66.7 

68.1 

68.2 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.6 

OE 

12000 

42.6 

49.8 

56.4 

60.8 

65.0 

66.1 

67.7 

69.1 

69.2 

69.7 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.6 

OE 

10000 

44.0 

51.7 

58.3 

62.9 

67.2 

68.4 

70.0 

71.4 

71.6 

72.0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.9 

OE 

9000 

44.2 

52.2 

59.0 

63.6 

67.9 

69.1 

70.7 

72.1 

72.2 

72.7 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.6 

OE 

8000 

45.0 

53.1 

60.3 

65.2 

69.7 

71.1 

72.9 

74.3 

74.4 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.8 

OE 

7000 

45.7 

54.0 

61.3 

66.2 

70.7 

72.1 

73.9 

75.3 

75.4 

75.9 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.8 

OE 

6000 

46.3 

54.7 

62.0 

66.9 

71.3 

72.8 

74.6 

76.0 

76.1 

76.6 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

77,0 

77.4 

OE 

5000 

46.8 

55. 1 

62.4 

67.3 

71.8 

73.2 

75.0 

76.4 

76.6 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.9 

OE 

4500 

47.3 

55.7 

63.2 

68.1 

72.6 

74.0 

75.8 

77.2 

77.3 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.7 

OE 

4000 

48.8 

57.7 

65.4 

70.4 

75.1 

76.6 

78.7 

80.1 

80.2 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.7 

OE 

3500 

50.0 

59.2 

67.0 

72.1 

77.1 

78.6 

80.7 

82.1 

82.2 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.7 

OE 

3000 

52.1 

61.7 

69.7 

74.8 

80.0 

81.4 

83.6 

85.0 

85.1 

85.8 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.7 

08 

2500 

52.6 

62.2 

70.2 

75.6 

80.8 

82.2 

84.3 

86.0 

86.1 

86.8 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.7 

OB 

2000 

52.8 

62.4 

70.4 

75.9 

81.1 

82.6 

84.7 

86.3 

86.4 

87.1 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

88.0 

OB 

1800 

53.0 

62.7 

70.8 

76.2 

81.4 

82.9 

85.0 

86.8 

86.9 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.4 

OB 

1500 

53.4 

63.4 

71.9 

77.4 

82.7 

84.1 

86.2 

88.0 

88.1 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.7 

OE 

1200 

54.6 

64.6 

73.1 

78.6 

84.0 

85.4 

87.6 

89.3 

89.4 

90.1 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

91.0 

OE 

1000 

54.9 

65.1 

73.9 

80.0 

85.4 

86.9 

89.0 

90.8 

90.9 

91.6 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.4 

OB 

900 

55.3 

65.6 

74.4 

80.7 

86.2 

87.7 

89.8 

91.6 

91.7 

92.3 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

93.2 

OE 

800 

56.0 

66.2 

75.3 

81.8 

87.6 

89.0 

91.2 

93.0 

93.1 

93.8 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.7 

OB 

700 

56.0 

66.4 

75.7 

82.2 

88.2 

89.7 

92.0 

93.8 

93.9 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.4 

OB 

600 

56.0 

66.4 

75.9 

82.6 

88.9 

90.3 

92.7 

94.4 

94.6 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

96.1 

OE 

500 

56.0 

66.6 

76.1 

82.8 

89.4 

90.9 

93.6 

95.7 

95.8 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.4 

OE 

400 

56.0 

66.6 

76.1 

82.8 

89.4 

91.1 

93.9 

96.1 

96.2 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.9 

OB 

300 

56.0 

66.6 

76.1 

82.8 

89.4 

91.1 

93.9 

96.2 

96.3 

97.2 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

98.4 

OE 

200 

56.0 

66.6 

76.1 

82.8 

89.7 

91.3 

94.1 

96.4 

96.6 

97.4 

97.9 

97.9 

98.1 

98.2 

98.4 

99.0 

OB 

100 

56.0 

66.6 

76.1 

82.9 

89.8 

91.4 

94.2 

96.6 

96.7 

97.6 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

99.0 

99.9 

OE 

000 

56.0 

66.6 

76.1 

82.9 

89.8 

91.4 

94.2 

96.6 

96.7 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.6 

99.1 

100.0 

TOTAL  RUmiR  OP  OaSERVATIOm  900 
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aPBMtniio  LocKnoR  *a* 
nsAFimc,  Ksatnux  me 


PBRCamOB  FREQUERCl  Of  OCOnOtBICB  OP  CBILITC  VERSUS  VISIBILITY 
not  KXniLT  OBSERVRTIGHS 


SIMnOR 


72408S 


SrniOR  RMKt  DOVER  BPS  DE 
LST  ID  UICl  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORIB:  SEP  SOURS:  06-08 


ClILIRa 

IR 

PER 

CB 

7 

GB 

6 

6B 

5 

OB 

4 

VISniLlTY  IR  SlMUtE 

6E  GB  CB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILB8 

GB 

1  1/4 

68 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

08 

0 

RO  CEIL 

28.6 

36.2 

40.8 

44.6 

47.7 

48.8 

50.2 

52.7 

53.1 

54.2 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

55.0 

55.0 

G8 

20000 

32.6 

41.9 

47.0 

51.6 

55.2 

56.7 

58.4 

60.9 

61.4 

62.7 

63.1 

63.1 

63.4 

63.4 

63.7 

63.9 

cs 

18000 

32.7 

42.0 

47.1 

51.7 

55.3 

56.8 

58.6 

61.0 

61.6 

62.8 

63.2 

63.2 

63.6 

63.6 

63.8 

64.0 

CB 

16000 

32.7 

42.0 

47.1 

51.7 

55.3 

56.8 

58.6 

61.0 

61.6 

62.8 

63.2 

63.2 

63.6 

63.6 

63.8 

64.0 

G8 

14000 

32.9 

42.2 

47.3 

51.9 

55.6 

57.0 

58.8 

61.2 

61.8 

63.0 

63.4 

63.4 

63.8 

63.8 

64.0 

64.2 

« 

12000 

33.0 

42.3 

47.4 

52.2 

55.9 

57.3 

59.2 

61.7 

62.2 

63.4 

63.9 

63.9 

64.2 

64.2 

64.4 

64.7 

CB 

10000 

35.3 

45.0 

50.9 

56.0 

60.1 

61.7 

63.8 

66.2 

66.8 

68.0 

68.4 

68.4 

68.8 

68.8 

69.0 

69.2 

6B 

9000 

36.0 

45.8 

51.8 

56.9 

61.0 

62.6 

64.7 

67.1 

67.8 

69.0 

69.4 

69.4 

69.8 

69.8 

70.0 

70.2 

GB 

8000 

37.7 

47.9 

54.2 

59.9 

64.4 

66.3 

68.6 

71.1 

71.8 

73.2 

73.7 

73.7 

74.2 

74.2 

74.4 

74.7 

OB 

7000 

37.9 

48.1 

54.4 

60.1 

65.0 

66.9 

69.2 

71.8 

72.4 

73.9 

74.3 

74.3 

74.9 

74.9 

75.1 

75.3 

6000 

38.4 

48.7 

55.1 

60.8 

65.7 

67.6 

69.9 

72.4 

73.1 

74.6 

75.0 

75.0 

75.6 

75.6 

75.8 

76.0 

OB 

5000 

38.9 

49.3 

55.9 

61.7 

66.7 

68.6 

70.9 

73.4 

74.1 

75.6 

76.0 

76.0 

76.6 

76.6 

76.8 

77.0 

OB 

4500 

39.0 

49.6 

56.2 

62.0 

67.0 

68.9 

71.2 

73.8 

74.4 

75.9 

76.3 

76.3 

76.9 

76.9 

77.1 

77.3 

OB 

4000 

39.8 

50.7 

57.3 

63.9 

69.2 

71.1 

73.6 

76.2 

76.9 

78.4 

79.0 

79.0 

79.6 

79.6 

79.8 

80.0 

01 

3500 

40.6 

51.7 

58.3 

65.0 

70.3 

72.4 

74.9 

77.7 

78.3 

79.9 

80.4 

80.4 

81.0 

81.0 

81.2 

81.4 

OB 

3000 

42.0 

53.4 

60.2 

67.2 

72.9 

75.1 

77.8 

80.6 

81.2 

82.8 

83.4 

83.4 

84.0 

84.0 

84.2 

84.4 

OB 

2500 

43.0 

54.6 

61.3 

68.4 

74.1 

76.3 

79.0 

81.9 

82.6 

84.1 

84.8 

84.8 

65.3 

85.3 

85.6 

85.8 

OB 

2000 

43.4 

55.1 

61.9 

69.0 

74.8 

77.0 

79.7 

82.6 

83.2 

84.8 

85.4 

85.4 

86.0 

86.0 

86.2 

86.4 

01 

1000 

43.4 

55.1 

62.1 

69.2 

75.1 

77.3 

80.0 

82.9 

83.6 

85al 

85.8 

85.8 

86.3 

86.3 

86.6 

86.8 

OB 

1500 

43.9 

55.8 

62.9 

70.2 

76.6 

78.9 

81.6 

84.4 

85.1 

86.7 

87.3 

87.3 

87.9 

87.9 

88.1 

88.3 

OB 

1200 

44.7 

56.6 

63.9 

71.3 

77.9 

80.3 

83.0 

85.9 

86.6 

88.1 

88.8 

88.8 

89.3 

89.3 

89.6 

89.8 

CB 

1000 

45.6 

57.7 

65.2 

72.9 

79.7 

82.2 

85.0 

87.9 

88.6 

90.2 

90.9 

91.0 

91.6 

91.6 

91.8 

92.0 

OB 

900 

46.3 

58.4 

66.0 

73.7 

80.4 

83.0 

85.9 

88.9 

89.6 

91.2 

91.9 

92.0 

92.6 

92.6 

92.8 

93.0 

OB 

800 

46.7 

59.1 

66.8 

74.7 

81.9 

84.6 

87.6 

90.6 

91.2 

92.9 

93.6 

93.7 

94.2 

94.2 

94.4 

94.7 

OB 

700 

46.7 

59.1 

66.9 

74.9 

82.3 

85.2 

88.4 

91.4 

92.1 

93.8 

94.4 

94.6 

95.1 

95.1 

95.3 

95.6 

OB 

600 

46.8 

59.2 

67.0 

75.0 

82.4 

85.3 

88.7 

91.9 

92.7 

94.4 

95.1 

95.2 

95.8 

95.8 

96.0 

96.2 

OB 

500 

46.8 

59.3 

67.1 

75.3 

82.8 

85.7 

89.3 

92.7 

93.4 

95.2 

95.9 

96.0 

96.6 

96.6 

96.8 

97.0 

OB 

400 

46.8 

59.4 

67.2 

75.6 

83.1 

86.1 

89.8 

93.1 

94.0 

95.8 

96.6 

96.7 

97.3 

97.3 

97.6 

97.8 

OB 

300 

46.8 

59.4 

67.2 

75.6 

83.2 

86.2 

89.9 

93.6 

94.4 

96.4 

97.3 

97.4 

98.3 

98.3 

98.6 

98.8 

OB 

200 

46.8 

59.4 

67.2 

75.6 

83.2 

86.2 

89.9 

93.6 

94.4 

96.4 

97.3 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

OB 

100 

46.8 

59.4 

67.2 

75.6 

83.2 

86.2 

89.9 

93.6 

94.4 

96.4 

97.3 

97.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.8 

OB 

000 

46.8 

59.4 

67.2 

75.6 

83.2 

86.2 

89.9 

93.6 

94.4 

96.4 

97.3 

97.6 

98.7 

98.8 

99.1 

100.0 

TOM.  RDMBR  OP  OBSERVimOlB  900 
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OPBmTIRO  UCniOR  ’A- 
USAPEIAC,  ASBBVILU  RC 


PERCEirEACB  FRBQUERCT  OP  OCCURRERCB  OP  CBIlIIia  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIOHS 


SranOR  RUMBERt  7240S8  STATIOH  HAHE:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


L8T  TO  UTC: 

♦  5 

MCMTH: 

SEP 

HOURS: 

09-11 

CEILIRO 

VISIBILITF  IR 

ffEMRITB 

MILBS 

IR 

08 

OE 

OB 

GB 

(« 

GB 

OS 

OB 

GB 

GB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GS 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL 

42.4 

48.7 

51.1 

54.2 

55.9 

56.0 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

6E 

20000 

49.4 

57.3 

60.1 

63.7 

65.3 

65.4 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

18000 

49.6 

57.4 

60.2 

63.8 

65.4 

65.6 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

QE 

16000 

49.6 

57.4 

60.2 

63.8 

65.4 

65.6 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

OE 

14000 

49.9 

57.8 

60.6 

64.1 

65.8 

65.9 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OE 

12000 

50.7 

58.7 

61.4 

65.0 

66.7 

66.8 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

10000 

53.2 

61.4 

64.7 

68.6 

70.2 

70.3 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OB 

9000 

54.1 

62.4 

65.7 

69.6 

71.2 

71.3 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OE 

8000 

57.3 

66.0 

69.6 

74.4 

76.3 

76.6 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OE 

7000 

57.9 

66.7 

70.6 

75.4 

77.4 

77.7 

70.4 

70.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OE 

6000 

58.2 

67.0 

71.1 

76.0 

78.0 

78.2 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

SOOO 

58.9 

68.0 

72.1 

77.1 

79.1 

79.3 

00.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

00.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OE 

4500 

59.2 

68.4 

72.6 

77.6 

79.6 

79.8 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OE 

4000 

60.3 

70.0 

74.4 

79.7 

81.7 

81.9 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.0 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OE 

3500 

61.4 

71.1 

75.6 

81.1 

83.2 

83.4 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OE 

3000 

62.0 

72.7 

77.3 

83.1 

85.2 

85.4 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OE 

2500 

62.4 

73.2 

78.1 

83.9 

86.1 

86.4 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OE 

2000 

63.1 

74.2 

79.1 

84.9 

87.2 

87.6 

88.4 

80.4 

80.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OE 

1800 

63.2 

74.3 

79.3 

85.2 

87.7 

88.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

09.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OE 

1500 

64.1 

79.3 

80.6 

87.0 

89.6 

90.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

m 

1200 

65.3 

76.8 

82.1 

08.8 

91.4 

92.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OE 

1000 

66.4 

78.2 

83.7 

90.6 

93.3 

94.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

900 

66.4 

78.3 

83.9 

90.9 

93.7 

94.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OE 

800 

66.9 

78.9 

84.4 

91.6 

94.7 

95.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OE 

700 

67.2 

79.3 

85.1 

92.3 

95.7 

96.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OE 

600 

67.4 

79.7 

85.7 

93.0 

96.3 

97.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.0 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

500 

67.7 

80.0 

86.0 

93.3 

96.7 

97.7 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

400 

67.7 

80.0 

86.0 

93.3 

96.7 

97.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

67.7 

80.0 

86.0 

93.3 

96.8 

97.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

67.7 

80.0 

86.0 

93.3 

96.8 

97.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

67.7 

80.0 

86.0 

93.3 

96.8 

97.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

67.7 

80.0 

86.0 

93.3 

96.8 

97.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RVnn  OP  OBSERVATIORS  900 
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cmuTma  uxxnai  *a* 

USAraiM:,  MflBVIU.B  IR 


PBWCBinaCB  FBEgUBICT  OP  OCCUKRBRCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLT  OBSKRVRTIORS 


SXmOH  RUMBBR:  724088  SIKTIOII  HMV:  DOVER  AFB  DB 

LST  ID  UTC<  *  5 


PERIOD  OF  RBCC»a>:  DEC  81  -  ROV  91 
mm:  SEP  BOURS:  12-14 


CBn.IR8 

n 

FBBT 

1  ^ 

1  7 

OB 

6 

GB 

5 

4 

VISIBILITY  IR  8IRTUIB 

OB  08  OB  08 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GS 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GS 

0 

BO 

CBIL 

47.0 

52.1 

54.3 

55.7 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

OB  20000 

54.4 

60.8 

63.1 

64.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

01 

18000 

54.4 

60.8 

63.1 

64.8 

65.8 

65. a 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

01 

16000 

54.4 

60.8 

63.1 

64«8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

CB 

14000 

54.4 

60.8 

63.1 

64.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

12000 

55.8 

62.1 

64.4 

66.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OB 

10000 

59.0 

65.6 

68.1 

69.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OB 

9000 

59.7 

66.4 

69.1 

70.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

01 

8000 

63.1 

70.3 

74.0 

76.4 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

7000 

64.3 

71.7 

75.3 

77.8 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

«B 

6000 

64.3 

71.9 

75.6 

78.0 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

01 

5000 

65.2 

72.8 

76.6 

79.0 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

4500 

66.1 

73.7 

77.4 

79.9 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OB 

4000 

88.0 

75.7 

79.9 

82.4 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

3500 

69.7 

77.6 

81.8 

84.4 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

06.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

3000 

71.4 

80.1 

84.4 

87.4 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

09.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

2500 

72.3 

81.2 

85.9 

88.9 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

2000 

73.9 

83.1 

87.8 

90.8 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

01 

1800 

74.4 

83.7 

88.3 

91.3 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

1500 

75.2 

84.9 

89.6 

92.6 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1200 

76.2 

86.2 

91.0 

94.0 

95.4 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

1000 

76.9 

86.9 

92.1 

95.2 

96.8 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

900 

77.1 

87.2 

92.6 

95.8 

97.3 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

800 

77.3 

87.6 

92.9 

96.2 

97.9 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

700 

77.3 

87.6 

93.1 

96.6 

98.3 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

600 

77.4 

87.7 

93.2 

96.7 

98.4 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

500 

77.4 

87.8 

93.6 

97.0 

98.8 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

01 

400 

77.4 

87.8 

93.6 

97.0 

98.8 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

77.6 

87.9 

93.7 

97.1 

98.9 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

77.6 

87.9 

93.7 

97.1 

98.9 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

77.6 

87.9 

93.7 

97.1 

98.9 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

77.6 

87.9 

93.7 

97.1 

98.9 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lODa  RUMBBR  OF  OBSBRVXriOm  900 
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OFEIWTIIIG  LOCKnOR  'A* 
USAFBIAC,  ASBKVIUS  RC 


PBRCBirrAOB  FRSQUERCT  OF  OOCURRRRCB  OF  CRILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  ROURLY  GBSBRVATIORS 


SnnCR  RUHBBR:  724088  STATIGR  RAKE:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  OTCt  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HORIfl:  SEP  HOURS:  15-17 


CEILIR8 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  STMUTB  MILBS 

GB  OB  OB  8E  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/B 

08 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

46.2 

51.2 

53.4 

55.6 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

6B 

20000 

55.2 

61.3 

63.9 

66.1 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

CE 

18000 

55.2 

61.3 

63.9 

66.1 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

88 

16000 

55.2 

61.3 

63.9 

66.1 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

14000 

55.3 

61.4 

64.0 

66.2 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OB 

12000 

56.2 

62.3 

64.9 

67.1 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

OB 

10000 

58.8 

65.1 

67.7 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

CB 

9000 

59.1 

65.9 

68.6 

70.8 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

OB 

8000 

63.1 

71.2 

74.7 

77.1 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

7000 

64.8 

73.0 

76.4 

79.2 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

6000 

64.9 

73.1 

76.6 

79.3 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.6 

79.8 

OB 

5000 

66.2 

74.4 

78.0 

80.8 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

4500 

67.1 

75.4 

79.0 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

4000 

69.7 

78.4 

82.4 

85.7 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

66.2 

OB 

3500 

71.3 

80.1 

84.1 

87.3 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

3000 

73.1 

82.6 

87.0 

90.2 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

2500 

74.3 

84.0 

88.8 

92.0 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB 

2000 

75.9 

86.1 

91.0 

94.2 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

1800 

76.0 

86.3 

91.2 

94.4 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OB 

1500 

76.7 

87.2 

92.1 

95.3 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

1200 

77.9 

88.7 

93.7 

96.9 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

1000 

78.1 

89.0 

94.1 

97.4 

96.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

900 

78.1 

89.1 

94.3 

97.7 

96.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

800 

78.1 

89.1 

94.4 

97.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

700 

78.1 

89.1 

94.4 

97.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

600 

78.1 

89.1 

94.4 

97.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

500 

78.2 

89.2 

94.7 

98.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

78.2 

89.2 

94.7 

98.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

78.2 

89.2 

94.7 

98.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

78.2 

89.2 

94.7 

98.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

78.2 

89.2 

94.7 

98.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

78.2 

89.2 

94.7 

98.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUHBBR  OP  OBSBRVATIORS  900 
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orawrnio  iockticii  -a* 

OSAPKnC,  ASBEVILLB  HC 


PKRCERIAGB  FREQUEUCT  OP  OCCURRBRCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  OOURLX  OBSERVATIONS 


SIATIOR  NUmSR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  OR 

IST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
H3HIB:  SEP  SOURS:  18-20 


CBILIRO 

IN 

PER 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

6E 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

68 

0 

NO  CEIL 

47.7 

52.0 

54.6 

56.2 

57.8 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

OB 

20000 

54.6 

60.3 

63.6 

65.7 

67.2 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67*8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

18000 

54.6 

60.3 

63.6 

65.7 

67.2 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

16000 

54.6 

60.3 

63.6 

65.7 

67.2 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

14000 

54.8 

60.6 

63.8 

65.9 

67.4 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OE 

12000 

55.6 

61.3 

64.6 

66.7 

68.2 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

10000 

56.8 

63.0 

66.2 

68.6 

70.3 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OB 

9000 

57.9 

64.1 

67.3 

69.9 

71.7 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

8000 

60.4 

68.3 

72.0 

74.9 

76.7 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

7000 

61.9 

69.8 

73.4 

76.4 

78.6 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

6000 

62.2 

70.1 

73.8 

76.8 

78.9 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OE 

5000 

63.0 

70.9 

74.6 

77.6 

79.7 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

4500 

63.3 

71.4 

75.1 

78.4 

80.6 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OE 

4000 

66.2 

75.4 

79.2 

82.9 

85.0 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OR 

3500 

69.8 

79.4 

83.4 

87.3 

89.6 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GS 

3000 

70.7 

80.4 

84.4 

88.4 

90.8 

91.1 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

2500 

71.6 

82.0 

86.2 

90.4 

92.9 

93.3 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

2000 

72.3 

82.8 

87.1 

91.3 

93.9 

94.3 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

1800 

72.4 

82.9 

87.3 

91.6 

94.1 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

1500 

73.1 

83.6 

88.1 

92.3 

95.0 

95.4 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

1200 

73.9 

84.6 

89.1 

93.3 

96.0 

96.4 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1000 

73.9 

84.6 

89.1 

93.3 

96.2 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

900 

73.9 

84.6 

89.1 

93.6 

96.6 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

800 

74.0 

84.8 

89.3 

94.0 

97.1 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

700 

74.1 

85.0 

89.7 

94.3 

97.4 

97.9 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

600 

74.1 

85.0 

89.7 

94.3 

97.4 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

74.1 

85.0 

89.7 

94.4 

97.8 

98.2 

98.7 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

400 

74.1 

85.0 

89.7 

94.4 

97.9 

98.3 

98.9 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

74.1 

85.0 

89.7 

94.4 

97.9 

98.3 

98.9 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

200 

74.1 

85.0 

89.7 

94.4 

97.9 

98.3 

98.9 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

74.1 

85.0 

89.7 

94.4 

97.9 

98.3 

98.9 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

74.1 

85.0 

89.7 

94.4 

97.9 

98.3 

98.9 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUmER  OT  OBSBRVmONS  900 
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OramTIRO  UJCKTIOH  *A* 
USAFKmC,  ASHBVIU4t  DC 


PBRCBHTAOE  FREQUBRCT  OF  OCCimSERCB  CP  CBII.IR6  VERSUS  VISIBILITT 
FRCH  BOURLT  OBSERVATIORS 


SXRTIOII  miNBER:  724088  8IATI0II  MMB:  DOVER  AFB  OB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  REC(»D:  DEC  81  -  ROV  91 
HORIH:  SEP  HOURS:  21-23 


CBiuno 

IR 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBIUn  IR 

OE  OB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

HILBS 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

46.6 

52.9 

57.1 

58.3 

59.8 

60.7 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

6B 

20000 

51.6 

59.0 

63.9 

66.0 

67.7 

68.7 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OE 

18000 

51.6 

59.0 

63.9 

66.0 

67.7 

68.7 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OB 

16000 

51.6 

59.0 

63.9 

66.0 

67.7 

6f  .7 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OB 

14000 

51.6 

59.0 

63.9 

66.0 

67.7 

68.7 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OE 

12000 

52.6 

60.0 

64.9 

67.0 

68.7 

69.7 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

10000 

54.3 

61.9 

67.0 

69.3 

71.0 

72.0 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OE 

9000 

54.9 

62.6 

67.8 

70.2 

72.0 

73.0 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OB 

8000 

57.1 

65.4 

71.4 

74.6 

76.4 

77.4 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

7000 

58.3 

66.6 

72.9 

76.1 

78.0 

79.0 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

6000 

58.7 

67.1 

73.2 

76.4 

78.3 

79.3 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OB 

5000 

59.0 

67.4 

73.6 

76.9 

78.8 

79.6 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OS 

4500 

59.8 

66.3 

74.4 

76.1 

60.0 

81.0 

61.6 

61.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OE 

4000 

62.2 

71.3 

76.2 

62.7 

64.6 

85.8 

86.6 

66.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

08 

3500 

64.3 

73.6 

60.7 

85.2 

67.1 

86.3 

89.1 

69.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

3000 

66.2 

75.9 

63.0 

67.7 

69.7 

90.9 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

2500 

66.7 

76.4 

63.6 

86.2 

90.2 

91.4 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

2000 

67.4 

77.4 

84.6 

89.3 

91.4 

92.7 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OE 

1800 

67.6 

77.9 

85.0 

89.8 

91.9 

93.1 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

1500 

66.2 

76.4 

85.6 

90.7 

92.8 

94.0 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

a 

1200 

66.4 

76.9 

86.0 

91.2 

93.3 

94.8 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

1000 

68.8 

79.2 

86.6 

91.8 

9’  9 

95.3 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

900 

66.6 

79.6 

86.9 

92.1 

94  2 

95.7 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

96.7 

OB 

800 

66.8 

79.7 

87.2 

9.'. 6 

9  a. 7 

96.1 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

700 

66.8 

79.7 

87.3 

92.7 

95.0 

96.4 

97.7 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

600 

66.6 

79.7 

87.3 

92.7 

95.0 

96.4 

97.7 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

500 

66.6 

79.7 

87.4 

92.8 

95.3 

97.0 

98.3 

96.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

38.4 

08 

400 

66.6 

79.8 

87.6 

92.9 

95.8 

97.4 

98.6 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

300 

66.9 

79.9 

87.7 

93.0 

95.9 

97.9 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

66.9 

79.9 

67.6 

93.1 

96.0 

98.0 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

66.9 

79.9 

67.6 

93.1 

96.0 

98.0 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

66.9 

79.9 

67.6 

93.1 

96.0 

96.0 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tom 


900 
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OPBRHIlira  LOCATIOH  *A* 
OSAFBXHC,  ASHBVILLB  RC 


PERCEWTAGB  FREQUElfCT  OF  OCCURRBRCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATICRS 


SYKTIOR  IRNBER:  724088  SrATIOH  HAHE:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HOHTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STAIUTB 

GB  CT  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CBIL 

42.5 

48.4 

52.0 

54.6 

56.4 

56.9 

57.5 

58.1 

58.1 

58.3 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GB 

20000 

48.2 

55.4 

59.6 

62.8 

64.7 

65.3 

66.0 

66.6 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

CT 

18000 

48.2 

55.4 

59.6 

62.8 

64.8 

65.3 

66.0 

66.6 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

GB 

16000 

48.2 

55.4 

59.6 

62.8 

64.8 

65.3 

66.0 

66.6 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

GB 

14000 

48.4 

55.6 

59.8 

63.0 

64.9 

65.5 

66.2 

66.8 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.4 

G8 

12000 

49.2 

56.4 

60.6 

63.8 

65.8 

66.4 

67.1 

67.7 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

GB 

10000 

51.3 

58.8 

63.3 

66.6 

68.7 

69.3 

70.0 

70.6 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

GB 

9000 

51.9 

59.6 

64.2 

67.6 

69.7 

70.3 

71.0 

71.6 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

GE 

8000 

54.3 

62.7 

67.8 

71.8 

74.1 

74.8 

75.7 

76.3 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

GB 

7000 

55.3 

63.9 

69.1 

73.2 

75.5 

76.3 

77.1 

77.8 

77.8 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

GB 

6000 

55.6 

64.2 

69.5 

73.6 

75.9 

76.6 

77.5 

78.1 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78-7 

78.8 

GB 

5000 

56.3 

65.0 

70.3 

74.4 

76.8 

77.5 

78.4 

79.0 

79.1 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

GE 

4500 

56.9 

65.6 

71.0 

75.2 

77.6 

78.3 

79.2 

79.8 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

G8 

4000 

58.8 

68.1 

73.7 

78.3 

80.7 

81.5 

82.5 

83.1 

83.2 

83.5 

83.6 

83.6 

63.7 

83.7 

83.7 

83.6 

GB 

3500 

60.4 

69.8 

75.6 

80.3 

82.8 

83.6 

84.6 

85.3 

85.4 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

65.9 

86.0 

G8 

3000 

62.0 

71.9 

77.8 

82.7 

85.3 

86.1 

87.2 

87.8 

87.9 

88.2 

88.3 

88.3 

08.4 

88.4 

88.5 

86.5 

GB 

2500 

62.8 

72.9 

78.9 

83.9 

86.6 

87.5 

88.5 

89.2 

89.3 

B9.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

GB 

2000 

63.7 

74.0 

80.1 

85.1 

87.8 

88.7 

89.8 

90.5 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

GB 

1800 

63.8 

74.2 

80.4 

85.4 

88.2 

89.1 

90.2 

90.9 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

1500 

64.6 

75.2 

81.4 

86.7 

89.5 

90.4 

91.5 

92.2 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GB 

1200 

65.4 

76.2 

82.5 

87.8 

90.8 

91.7 

92.8 

93.6 

93.7 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

GB 

1000 

65.9 

76.8 

83.3 

88.7 

91.8 

92.8 

94.0 

94.7 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

GB 

900 

66.1 

77.1 

83.6 

89.1 

92.3 

93.3 

94.5 

95.2 

95.3 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.6 

95.9 

95.9 

GB 

800 

66.3 

77.4 

84.0 

89.7 

93.0 

94.0 

95.3 

96.0 

96.1 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

GB 

700 

66.4 

77.5 

84.3 

90.0 

93.5 

94.6 

95.9 

96.7 

96.8 

97»1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

GB 

600 

66.5 

77.6 

84.4 

90.2 

93.7 

94.8 

96.1 

97.0 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

GB 

500 

66.5 

77.7 

84.7 

90.5 

94.2 

95.4 

96.9 

97.8 

98.0 

98.3 

90.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GB 

400 

66.5 

77.8 

84.7 

90.5 

94.4 

95.6 

97.2 

98.2 

98.4 

98.8 

90.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

GB 

300 

66.6 

77.8 

84.8 

90.6 

94.5 

95.8 

97.4 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

GB 

200 

66.6 

77.8 

84.8 

90.6 

94.5 

95.8 

97.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

G8 

100 

66.6 

77.8 

84.8 

90.6 

94.5 

95.8 

97.5 

98.5 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

GB 

000 

66.6 

77.8 

84.8 

90.6 

94.5 

95.8 

97.5 

98.5 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMBR  OF  0BSERVATI0II8  7200 
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OPBmTlRG  lACKTIOH  *A’ 
USAFBrac,  ASBBVILLB  HC 


PERCSHTAGB  FREQUEHCT  OP  OCCURRBRCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FRCM  BOURLT  OBSBRVAIIORS 


SranOR  NUMBER:  724088  STHTIOR  NMfE:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HOHTH:  OCT  SOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GS 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IN  STATUTE  MILES 
CB  GB  S  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

50.3 

55.1 

57.3 

59.4 

62.0 

62.4 

62.8 

63.0 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

6E  20000 

52.2 

57.7 

60.1 

62.2 

64.8 

65.3 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

GB 

18000 

52.2 

57.7 

60.1 

62.2 

64.8 

65.3 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

CE 

16000 

52.2 

57.7 

60.1 

62.2 

64.8 

65.3 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

GB 

14000 

52.2 

57.7 

60.1 

62.2 

64.9 

65.4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

GB 

12000 

52.3 

58.0 

60.3 

62.4 

65.2 

65.6 

66.0 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

GB 

10000 

53.8 

59.9 

62.5 

64.6 

67.5 

68.0 

68.4 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

GB 

9000 

54.1 

60.4 

63.0 

65.2 

68.1 

68.5 

68.9 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

GB 

8000 

57.3 

64.0 

66.7 

68.9 

71.9 

72.4 

72.8 

73.0 

73,0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

GB 

7000 

58.7 

65.7 

>8.6 

71.0 

74.1 

74.5 

74.9 

75.2 

75.2 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

GB 

6000 

58.8 

65.9 

69.0 

71.4 

74.5 

74.9 

75.4 

75.6 

75.6 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

V6.2 

76.2 

GB 

5000 

59.8 

66.9 

70.0 

72.4 

75.5 

75.9 

76.7 

76.9 

76.9 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

OB 

4500 

60.2 

67.4 

70.5 

72.9 

76.0 

76.5 

77.2 

77.4 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.1 

78,1 

OB 

4000 

63.4 

70.9 

74.6 

77.3 

80.8 

81.2 

82.0 

82.3 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

OB 

3500 

64.6 

72.0 

76.0 

78.7 

82.3 

82.7 

83.5 

83.8 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

GB 

3000 

66.7 

74.2 

78.2 

81.0 

84.5 

84.9 

85.8 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.7 

86-7 

GB 

2500 

67.3 

74.8 

78.9 

81.8 

85.4 

85.8 

86.7 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

GB 

2000 

68.7 

76.2 

80.3 

83.2 

86.8 

87.3 

88.2 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

GB 

1800 

68.8 

76.3 

80.4 

83.5 

87.1 

87.6 

88.5 

88.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

GB 

1500 

68.8 

76.3 

80.4 

83.7 

87.3 

87.8 

88.7 

88.9 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

GB 

1200 

69.1 

76.7 

80.9 

84.1 

88.1 

88.6 

89.5 

89.7 

89,7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

GB 

1000 

69.5 

77.0 

81.2 

84.8 

88.9 

89.6 

90.4 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

GB 

900 

69.5 

77.1 

81.5 

85.2 

89.5 

90.1 

91.0 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

GB 

800 

69.6 

77.2 

81.7 

85.5 

90.3 

91.0 

91.8 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

GB 

700 

69.7 

77.3 

81.8 

85.7 

90.5 

91.2 

92.0 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

GB 

600 

69.7 

77.3 

81.8 

85.7 

90.5 

91.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

GB 

500 

69.7 

77.3 

81.8 

85.8 

90.9 

91.7 

92.9 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

GB 

400 

69.7 

77.3 

81.9 

85.9 

91.2 

92.0 

93.2 

93.5 

93.7 

94.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

GB 

300 

69.7 

77.3 

82.0 

86.0 

91.4 

92.3 

93.5 

94.2 

94.3 

94.6 

94.7 

94.7 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

GB 

200 

69.7 

77.3 

82.0 

86.0 

91.4 

92.3 

93.5 

94.2 

94.3 

94.8 

95.1 

95.1 

95.9 

95.9 

96.3 

96.5 

GB 

100 

69.7 

77.3 

82.0 

86.0 

91.4 

92.3 

93.7 

94.4 

94.5 

95.2 

95.5 

95.5 

96.3 

96.6 

97.5 

97.6 

GB 

000 

69.7 

77.3 

82.0 

86.0 

91.4 

92.3 

93.7 

94.4 

94.5 

95.2 

95.5 

95.5 

96.3 

96.6 

97.5 

100.0 

TOtRL  NUMBER  OP  OBSBRVRTIOMS  930 
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OraWTIlie  UXATICH  *A* 

obafexm:,  ashevilu  rc 


PBRCEHTAOK  FRBQUHICT  OP  OCCUBRaiCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aoURLT  OBSERVATICnS 


SmiOR  RUMBER:  724088  STATIOH  RMS:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MORIB: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CBILIRC 

VISIBILITy  IR 

STATUTE 

MILES 

IR 

GB 

08 

OB 

08 

GB 

GB 

OE 

OB 

OB 

OB 

OB 

GE 

GE 

GE 

GE 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK>  CBIL 

46.9 

50.9 

53.8 

55.5 

58.8 

60.0 

60.9 

61.8 

61.8 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.7 

GB 

20000 

48.7 

53.5 

57.3 

59.6 

62.9 

64.1 

65.1 

66.0 

66.0 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

08 

18000 

48.7 

53.5 

57.3 

59.6 

62.9 

64.1 

65.1 

66.0 

66.0 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

08 

16000 

48.7 

53.5 

57.3 

59.6 

62.9 

64.1 

65.1 

66.0 

66.0 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

GB 

14000 

48.7 

53.7 

57.5 

59.8 

63.1 

64.4 

65.4 

66.3 

66.3 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.2 

GS 

12000 

48.8 

53.8 

57.6 

59.9 

63.2 

64.6 

65.8 

66.8 

66.8 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

08 

10000 

50.4 

55.8 

59.9 

62.4 

65.7 

67.1 

68.3 

69.2 

69.2 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

08 

9000 

50.6 

56.0 

60.2 

62.7 

66.1 

67.7 

68.9 

69.9 

69.9 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.8 

08 

8000 

52.4 

57.8 

62.3 

64.7 

68.3 

69.9 

71.1 

72.0 

72.0 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.9 

GB 

7000 

52.5 

58.5 

63.1 

65.6 

69.1 

70.8 

71.9 

72.9 

72.9 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

GS 

6000 

52.9 

58.9 

63.5 

66.1 

69.7 

71.3 

72.5 

73.4 

73.4 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

08 

5000 

53.8 

60.0 

64.8 

67.5 

71.1 

72.7 

73.9 

74.8 

74.8 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

at 

4900 

54.5 

60.9 

65.7 

68.4 

71.9 

73.5 

74.7 

75.7 

75.7 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.6 

GB 

4000 

57.6 

64.6 

69.9 

72.7 

76.2 

77.8 

79.0 

80.0 

80.0 

80.4 

80.6 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.9 

OB 

3900 

58.5 

65.6 

70.9 

73.7 

77.3 

78.9 

80.1 

81.1 

81.1 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

08 

3000 

59.5 

66.6 

72.0 

75.1 

78.8 

80.4 

81.6 

82.7 

82.7 

83.1 

83.3 

83.3 

63.3 

83.3 

83.3 

83.5 

GB 

2500 

60.3 

67.7 

73.4 

76.5 

80.2 

81.8 

83.0 

84.1 

84.1 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

08 

2000 

61.3 

68.8 

74.5 

77.6 

81.6 

83.2 

84.6 

85.7 

85.7 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.6 

08 

1800 

61.4 

68.9 

74.6 

78.0 

81.9 

83.5 

85.2 

86.2 

86.2 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

CE 

1500 

61.6 

69.1 

74.9 

78.5 

82.5 

84.1 

85.8 

86.9 

86.9 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.7 

OE 

1200 

61.7 

69.2 

75.3 

78.8 

83.1 

84.7 

86.5 

87.5 

87.5 

88.0 

88.2 

88.2 

86.2 

88.2 

88.2 

88.4 

CE 

1000 

62.3 

69.8 

75.8 

79.6 

84.1 

85.7 

87.5 

88.6 

68.6 

89.0 

89.4 

89.4 

89.4 

69.4 

89.4 

69.6 

08 

900 

62.3 

69.8 

75.8 

79.7 

84.2 

85.8 

87.6 

88.7 

88.7 

89.1 

89.5 

69.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

OB 

800 

62.4 

69.9 

76.0 

80.1 

84.8 

86.6 

88.4 

89.6 

69.6 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

m 

700 

62.5 

70.0 

76.2 

80.4 

85.2 

86.9 

88.8 

90.0 

90.0 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

08 

600 

62.5 

70.1 

76.6 

80.9 

85.6 

87.3 

89.5 

90.9 

90.9 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

OB 

500 

62.5 

70.1 

76.7 

81.3 

86.3 

88.1 

90.5 

92.2 

92.2 

92.6 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

08 

400 

62.5 

70.1 

76.7 

81.4 

86.7 

88.6 

91.3 

93.3 

93.3 

93.8 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

GB 

300 

62.5 

70.2 

76.8 

81.5 

86.8 

88.7 

91.5 

93.9 

93.9 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

08 

200 

62.5 

70.3 

76.9 

81.6 

87.0 

88.9 

91.9 

94.5 

94.6 

95.2 

95.8 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

08 

100 

62.5 

70.3 

76.9 

81.6 

87.0 

88.9 

92.0 

94.6 

94.7 

95.3 

95.9 

95.9 

96.5 

96.6 

97.1 

97.8 

08 

000 

62.5 

70.3 

76.9 

81.6 

87.0 

88.9 

92.0 

94.6 

94.7 

95.3 

95.9 

95.9 

96.5 

96.6 

97.1 

100.0 

TOTAL  RMSBR  OF  CBSERVATIORS  930 
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oPEmniio  LocKrioR  -a* 
USAFKEAC,  ASHBVIUB  RC 


PERCBHTAGB  FRBQUBRCT  OP  OCCUmEHCB  GF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  BOURLT  OBSERVATIORS 


SXATIOR  mXBBR:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTS: 

OCT 

HOURS: 

06-08 

CEILINO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILB8 

IN 

GB 

GB 

CT 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

36.0 

42.2 

44.8 

47.6 

49.7 

51.0 

52.6 

53.2 

53.4 

54.0 

54.4 

54.5 

54.5 

54.7 

54.9 

55.1 

6E 

20000 

40.2 

47.5 

50.8 

54.0 

56.5 

57.8 

59.6 

60.4 

60.8 

61.3 

61.8 

61.9 

62.0 

62.4 

62.6 

62.7 

6E  18000 

40.3 

47.6 

50.9 

54.1 

56.6 

58.0 

59.7 

60.5 

60.9 

61.4 

61.9 

62.0 

62.2 

62.5 

62.7 

62.8 

CE 

16000 

40.3 

47.6 

50.9 

54.1 

56.6 

58.0 

59.7 

60.5 

60.9 

61.4 

61.9 

62.0 

62.2 

62.5 

62.7 

62.8 

GE 

14000 

40.5 

47.8 

51.2 

54.6 

57.1 

58.5 

60.2 

61.1 

61.4 

61.9 

62.5 

62.6 

62.7 

63.0 

63.2 

63.3 

OE 

12000 

40.5 

47.8 

51.2 

54.6 

57.1 

58.6 

60.4 

61.3 

61.6 

62.2 

62.7 

62.8 

62.9 

63.2 

63.4 

63.5 

6E 

10000 

42.3 

50.0 

53.5 

57.1 

60.1 

61.7 

64.1 

64.9 

65.3 

65.9 

66.7 

66.8 

66.9 

67.2 

67.4 

67.5 

6B 

9000 

42.9 

50.8 

54.3 

57.8 

61.2 

62.8 

65.2 

66.0 

66.3 

67.0 

67.7 

67.8 

68.0 

68.3 

68.5 

68.6 

GE 

8000 

46.0 

54.0 

57.7 

61.8 

65.3 

66.9 

69.2 

70.1 

70.4 

71.1 

71.8 

71.9 

72.0 

72.4 

72.6 

72.7 

GB 

7000 

46.6 

54.9 

58.9 

63.0 

66.6 

68.2 

70.5 

71.4 

71.7 

72.4 

73.1 

73.2 

73.3 

73.7 

73.9 

74.0 

GE 

6000 

46.7 

55.2 

59.2 

63.3 

66.9 

68.5 

70.9 

71.7 

72.0 

72.7 

73.4 

73.5 

73.7 

74.0 

74.2 

74.3 

GB 

5000 

47.5 

56.0 

60.1 

64.2 

67.8 

69.7 

72.0 

72.9 

73.2 

73.9 

74.6 

74.7 

74.8 

75.2 

75.4 

/5.5 

GB 

4500 

48.0 

56.5 

60.5 

64.7 

68.6 

70.4 

72.9 

73.8 

74.1 

74.7 

75.5 

75.6 

75.7 

76.0 

76.2 

76.3 

OB 

4000 

49.5 

58.5 

62.9 

67.4 

71.5 

73.3 

75.8 

76.7 

77.0 

77.6 

78.5 

78.6 

78.7 

79.0 

79.2 

79.4 

GB 

3500 

50.3 

59.5 

64.5 

69.0 

73.1 

74.9 

77.4 

78.3 

78.6 

79.2 

80.1 

80.2 

80.4 

80.8 

81.0 

81.1 

CB 

3000 

50.8 

60.4 

65.8 

70.6 

74.8 

76.8 

79.2 

80.1 

80.4 

81.2 

82.0 

82.2 

82.4 

82.7 

82.9 

83.0 

GB 

2500 

52.2 

62.0 

67.4 

72.5 

76.8 

78.7 

81.2 

82.0 

82.4 

83.1 

84.0 

84.1 

84.3 

84.6 

84.8 

84.9 

GB 

2000 

52.8 

62.8 

68.5 

73.8 

78.2 

80.1 

82.7 

83.8 

84.1 

85.1 

85.9 

86.0 

86.2 

86.6 

86.8 

86.9 

6B 

1800 

52.9 

62.9 

68.6 

74.0 

78.4 

80.3 

82.9 

84.0 

84.3 

85.4 

86.2 

86.3 

86.6 

86.9 

87.1 

87.2 

GB 

1500 

53.3 

63.3 

69.4 

74.7 

79.1 

81.1 

83.7 

84.7 

85.1 

86.1 

87.1 

87.2 

87.5 

87.8 

88.1 

88.2 

GB 

1200 

53.8 

63.8 

69.9 

75.3 

79.7 

81.7 

84.3 

85.4 

85.7 

86.8 

87.7 

87.8 

88.2 

88.5 

88.7 

88.8 

GE 

1000 

53.8 

63.9 

70.0 

75.5 

80.1 

82.3 

84.8 

85.9 

86.2 

87.3 

88.3 

88.4 

88.7 

89.0 

89.2 

89.4 

GB 

900 

53.8 

63.9 

70.1 

75.8 

80.4 

82.6 

85.2 

86.2 

86.6 

87.6 

88.6 

88.7 

89.0 

89.4 

89.6 

89.7 

GB 

800 

54.0 

64.1 

70.4 

76.2 

81.0 

83.2 

85.8 

86.9 

87.2 

88.3 

89.2 

89.4 

89.7 

90.0 

90.2 

90.3 

GB 

700 

54.1 

64.2 

70.5 

76.5 

81.5 

84.1 

86.7 

88.2 

88.5 

89.6 

90.5 

90.6 

91.0 

91.3 

91.5 

91.6 

GB 

600 

54.1 

64.2 

70.5 

76.6 

81.7 

84.3 

87.0 

88.5 

88.8 

89.9 

90.9 

91.0 

91.3 

91.6 

91.8 

91.9 

GB 

500 

54. -i 

64.2 

70.6 

76.9 

82.5 

85.2 

88.1 

89.7 

90.0 

91.4 

92.4 

92.5 

92.8 

93.1 

93.3 

93.4 

OB 

400 

54.1 

64.2 

70.8 

77.2 

83.0 

85.7 

89.1 

91.1 

91.4 

92.9 

93.9 

94.0 

94.4 

94.7 

94.9 

95.1 

GB 

300 

54.1 

64.2 

70.8 

77.2 

83.1 

85.8 

89.5 

91.7 

92.0 

93.5 

94.5 

94.6 

95.3 

95.6 

95.9 

96.0 

GB 

200 

54.1 

64.2 

70.8 

77.2 

83.1 

85.8 

89.6 

91.9 

92.3 

93.9 

95.4 

95.5 

96.3 

96.7 

97.0 

97.2 

GB 

100 

54.1 

64.2 

70.8 

77.2 

83.1 

85.8 

89.6 

91.9 

92.3 

93.9 

95.6 

95.7 

96.6 

97.0 

97.6 

98-7 

GB 

000 

54.1 

64.2 

70.8 

77.2 

83.1 

85.8 

89.6 

91.9 

92.3 

93.9 

95.6 

95.7 

96.6 

97.0 

97.6 

100.0 
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OraWTIHG  uxxncm  ’A'  PBRCSimGB  FRSgUBIICr  occurrbrcb  of  cbilug  versus  visibility 

OSRFBraC,  ASBBVILLB  RC  FROM  BOURLT  OBSERVKnOHS 


SIKTIOH  HUMBER: 

724088 

STATIOR  RRMB:  DOVER  AFB  i 

OB 

PERIOD 

OF  RECORD:  DEC  81  - 

IIOV  91 

LST 

TO  UTC: 

*  5 

HOirrH: 

OCT 

HOURS: 

09-11 

CBILIlia 

VISIBILITY  IR 

STRTUTB 

MILBS 

in 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

OX 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  CBIL 

47.5 

51.6  , 

53.3 

54.7 

55.6 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

6E 

20000 

53.9 

59.2 

61.5 

63.1 

64.3 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OS 

18000 

54.0 

59.4 

61.6 

63.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

16000 

54.0 

59.4 

61.6 

63.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

G8 

14000 

54.5 

59.9 

62.2 

63.8 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

12000 

54.8 

60.2 

62.5 

64.2 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

10000 

58.0 

63.5 

65.9 

67.8 

69.2 

69.2 

69.4 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

9000 

59.0 

64.8 

67.3 

69.2 

70.6 

70.6 

70.8 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

OB 

8000 

62.7 

68.7 

71.3 

73.5 

74.9 

74.9 

75.1 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

7000 

63.8 

70.0 

72.6 

74.8 

76.2 

76.2 

76.3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76,7 

76.7 

76.7 

GE 

6000 

63.8 

70.0 

72.6 

74.8 

76.2 

76.2 

76.3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76,7 

76.7 

76.7 

GE 

5000 

64.7 

71.3 

74.1 

76.3 

77.8 

77.8 

78.0 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

4500 

65.2 

71.7 

74.6 

76.9 

78.5 

78.5 

78.6 

78.7 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78,9 

78.9 

78.9 

78.9 

OB 

4000 

67.5 

74.5 

77.4 

79.7 

81.3 

81.4 

81.5 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

3500 

68.9 

76.0 

78.9 

81.2 

82.8 

82.9 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

3000 

71.1 

78.3 

81.5 

83.8 

85.4 

85.5 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

2500 

71.5 

78.9 

82.2 

84.5 

86.1 

86.2 

86.5 

86*7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

2000 

72.3 

80.0 

83.2 

86.2 

88.0 

88.1 

88.3 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

BS.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

1800 

72.5 

80.2 

83.4 

86.5 

88.2 

88.3 

88.5 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

1500 

72.9 

80.8 

84.1 

87.2 

88.9 

89.1 

89.6 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

1200 

73.5 

81.6 

84.9 

88.1 

89.9 

90.1 

90.5 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

1000 

73.8 

81.9 

85.3 

88.9 

90.8 

91.1 

91.6 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

900 

74.0 

82.3 

85.7 

89.6 

91.4 

91.7 

92.3 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

800 

74.0 

82.3 

85.7 

89.8 

91.8 

92.2 

92.7 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

700 

74.1 

82.4 

85.9 

90.3 

92.6 

92.9 

93.5 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

600 

74.2 

82.5 

86.1 

90.8 

93.4 

93.8 

94.4 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

500 

74.4 

82.7 

86.5 

91.4 

94.5 

94.8 

95.9 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

GB 

400 

74.4 

82.8 

86.6 

91.6 

94.7 

95.1 

96.1 

97.0 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

08 

300 

74.4 

82.8 

86.6 

91.6 

94.7 

95.1 

96.3 

97.2 

97.4 

97.6 

97.7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

200 

74.4 

82.8 

86.6 

91.6 

94.7 

95.1 

96.3 

97.2 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08 

100 

74.4 

82.8 

86.6 

91.6 

94.7 

95.1 

96.3 

97.3 

97.5 

97.8 

98.3 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.7 

GB 

000 

74.4 

82.8 

86.6 

91.6 

94.7 

95.1 

96.3 

97.3 

97.5 

97,8 

98.3 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

100.0 
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oremTim  iochtioii  -a* 

USHFBIAC,  ASHKVmS  RC 


PBRCBirrAaB  fusqubiict  gf  occuarbrcb  op  cbiuho  Versus  visibilitx 

FRCH  BOURLT  CBSERVMTIOIIS 


SnnOR  mjNBBRt  724088  STATIOH  RMS:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO  UICs 

♦  5 

HORTH: 

OCT 

HOURS: 

12-14 

CEIlIRO 

VISIBniTT  IR 

snouTB 

MILES 

IR 

GB 

CE 

GB 

GB 

OB 

OE 

OB 

GB 

GB 

OB 

GR 

6E 

GR 

GB 

GR 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

Ro  csn. 

49.4 

53.1 

54.5 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

6E  20000 

58.7 

63.7 

65.3 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

6B 

18000 

58.9 

63.9 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

6B 

16000 

58.9 

63.9 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

6E 

14000 

59.2 

64.2 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

OE 

12000 

60.0 

64.9 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

10000 

62.9 

68.1 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

9000 

63.5 

68.9 

70.8 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

CE 

8000 

66.9 

72.3 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB 

7000 

68.0 

73.5 

75.5 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OB 

6000 

68.2 

73.8 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

5000 

69.6 

75.6 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

71. B 

77.8 

OE 

4500 

70.0 

76.0 

78.0 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OE 

4000 

73.4 

79.9 

82.0 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OE 

3500 

76.2 

82.9 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OE 

3000 

79.6 

86.3 

88.5 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OE 

2500 

80.1 

87.0 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

2000 

81.0 

87.8 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

1800 

81.1 

88.0 

90.4 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OE 

1500 

82.0 

89.1 

91.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OE 

1200 

82.4 

89.6 

92.6 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1000 

82.5 

89.7 

92.9 

94.2 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

900 

82.8 

90.1 

93.4 

94.9 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

800 

82.9 

90.4 

93.8 

95.6 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OE 

700 

82.9 

90.5 

93.9 

96.0 

96.6 

96.6 

96.8 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OR 

600 

82.9 

90.5 

94.0 

96.2 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

500 

82.9 

90.5 

94.0 

96.2 

97.3 

97.3 

97.7 

97.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

400 

82.9 

90.5 

94.0 

96.2 

97.4 

97.4 

98.0 

98.1 

98.3 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

300 

82.9 

90.5 

94.0 

96.2 

97.5 

97.5 

98.2 

98.4 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

200 

82.9 

90.5 

94.0 

96.2 

97.5 

97.5 

98.2 

98.4 

98.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

100 

82.9 

90.5 

94.0 

96.2 

97.5 

97.5 

98.2 

98.4 

98.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

OE 

000 

82.9 

90.5 

94.0 

96.2 

97.5 

97.5 

98.2 

98.4 

98.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 
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OPBMTIIIG  lOCKTIOR  *A' 
USAFRAC.  ASB8VILLB  HC 


pBRcraraos  PRBguBKnr  of  occurrbiics  of  cbiliho  vefsus  visibilitt 

FROM  BOURLT  OBSKRVATIGRS 


SXUIOR  IIUHBKR:  724088  SXniOII  lOMBl  DOVBR  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RBOCHO:  DEC  81  -  MOV  91 
NCMIB:  OCT  BOURS:  15-17 


CBiLne 

IE 

FEET 

1  GB 

1  7 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  8TRTUTB 

OB  OB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

M1LB8 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

IS 

5/8 

OB 

1/2 

CT 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

K  CEIL 

51.7 

55.3 

56.8 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

6E  20000 

57.3 

62.2 

63.9 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OE 

18000 

57.8 

62.7 

64.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

16000 

57.8 

62.7 

64.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

14000 

58.0 

63.0 

64.7 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

G8 

12000 

58.7 

63.8 

65.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

G8 

10000 

61.8 

67.5 

69.2 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GS 

9000 

62.5 

68.3 

70.0 

71.1 

71.3 

71.3 

71,3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OS 

8000 

66.7 

72.8 

74.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

7000 

67.7 

73.9 

76.0 

77.3 

77,5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

6000 

68.4 

74.5 

76.8 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

CT 

5000 

70.3 

76.8 

79.2 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OS 

4500 

71.0 

77.5 

80.0 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

4000 

73.8 

80.9 

83.3 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB 

3500 

75.6 

82.9 

85.4 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

3000 

77.8 

85.6 

88.1 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

2500 

78.7 

86.7 

89.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

2000 

79.5 

87.4 

90.1 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

08 

1800 

79.6 

87.7 

90.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

CB 

1500 

80.0 

88.3 

91.0 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

08 

1200 

80.2 

88.5 

91.4 

93.4 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

1000 

81.3 

89.7 

92.7 

95.1 

95,7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

900 

81.5 

89.9 

92.9 

95.5 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

800 

81.5 

90.0 

93.2 

96.3 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

700 

81.6 

90.1 

93.3 

96.6 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

« 

600 

81.6 

90.1 

93.3 

96.7 

97.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

500 

81.6 

90.1 

93.3 

96.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

400 

81.6 

90.1 

93.3 

96.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

300 

81.6 

90.1 

93.3 

96.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

GB 

200 

81.6 

90.1 

93.3 

96.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

08 

100 

81.6 

90.1 

93.3 

96.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

GB 

000 

81.6 

90.1 

93.3 

96.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 
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ORWfflllO  lOCniOR  ’A* 
U8AFRAC,  A88BV1LU  RC 


PBRCSIRAOB  FHSgUEIICT  CP  OOCUmEHCB  OP  CBIURO  VERSUS  VISIBILITY 
FMH  BOURLI  OBSERVXTIOIIS 


SnnOR  mMBBRt  724OS8  STATIOH  IUMB:  DOVER  APB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  BOV  91 

L8T  TO  UIC:  *  5  HOWIE:  OCT  SOURS:  18-20 


CEILIWO 

IR 

FEET 

08 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  8ERIUIB  HIL8S 
08  OB  GE  OB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/e 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

53.2 

56.2 

59.5 

60.1 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6B 

20000 

58.1 

62.2 

65.6 

66.7 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

08 

18000 

58.1 

62.2 

65.6 

66.7 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OE 

16000 

58.1 

62.2 

65.6 

66.7 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OR 

14000 

58.4 

62.7 

66.1 

67.2 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OE 

12000 

58.7 

63.2 

66.8 

67.8 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OE 

10000 

60.9 

65.6 

69.1 

70.4 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OE 

9000 

61.7 

66.6 

70.1 

71.4 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

8000 

69.3 

70.5 

74.3 

75.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OE 

7000 

66.9 

72.3 

76.2 

77.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

6000 

66.9 

72.3 

76.2 

77.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

6B 

9000 

68.2 

74.0 

78.1 

79.9 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

4500 

68.8 

74.6 

78.9 

80.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB 

4000 

71.6 

77.8 

82.3 

83.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

3500 

73.9 

80.1 

84.5 

86.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

3000 

75.1 

81.3 

85.7 

88.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

2500 

79.5 

81.7 

86.1 

88.4 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

2000 

76.0 

82.6 

87.2 

89.6 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

1800 

76.6 

83.1 

87.8 

90.3 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

1500 

76.9 

83.4 

88.5 

91.2 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

1200 

77.9 

84.1 

89.4 

92.3 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1000 

77.7 

84.4 

89.8 

92.8 

94.6 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

900 

77.7 

84.4 

90.1 

93.2 

95.3 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

800 

77.7 

84.4 

90.1 

93.7 

95.7 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

700 

78.0 

84.6 

90.3 

94.0 

96.1 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

600 

78.0 

84.6 

90.5 

94.2 

96.5 

96.9 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

500 

78.0 

84.6 

90.5 

94.2 

96.6 

97.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

400 

78.0 

84.6 

90.5 

94.2 

96.6 

97.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

300 

78.0 

84.8 

90.8 

94.4 

96.8 

97.3 

97.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

GB 

200 

78.0 

84.8 

90.8 

94.4 

96.8 

97.3 

97.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

OB 

100 

78.0 

84.8 

90.8 

94.4 

96.8 

97.3 

97.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

OB 

000 

78.0 

84.8 

90.8 

94.4 

96.8 

97.3 

97.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

100.0 
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oraRKnHo  hoaaiai  'a* 

OSAFRAC,  AS8BVI1LB  IIC 


PKBCBIITAOB  FREQUBICT  OP  OCCUmBRCS  OT  CBILIMO  VERSUS  VISIBItm 
PKM  BOURLT  OBSERVATICRS 


SKATIOH  IWIBBR:  724088  STRIOR  HAMBs  DOWER  AFB  OB 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RBOOVD:  DEC  81  -  ROW  91 
HOHIfl:  OCT  B0UR8:  21-23 


CBILIHa 

IH 

FEET 

GB 

7 

08 

6 

OE 

5 

08 

4 

VISIBILITT  IR  8IR3UIB  MILES 
GB  GB  OB  08  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

G8 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OE 

1/4 

GB 

0 

RD  CEIL 

53.2 

56.9 

59.5 

61.1 

61.9 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GK 

20000 

56.0 

60.3 

63.2 

65.3 

66.2 

66.5 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE 

18000 

56.0 

60.3 

63.2 

65.3 

66.2 

66.5 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

CB 

16000 

56.0 

60.3 

63.2 

69.3 

66.2 

66.5 

67  .0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

14000 

56.3 

60.9 

63.8 

65.8 

66.8 

67.0 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

08 

12000 

56.3 

60.9 

63.8 

65.8 

66.8 

67.0 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

CB 

10000 

58.4 

63.2 

66.3 

68.7 

69.7 

69.9 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

08 

9000 

58.8 

63.8 

66.9 

69.2 

70.2 

70.4 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

08 

8000 

62.9 

68.3 

71.4 

73.9 

74.9 

75.2 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

08 

7000 

64.1 

69.5 

72.6 

75.1 

76.1 

76.3 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

08 

6000 

64.4 

69.9 

73.0 

79.5 

76.6 

76.8 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

CB 

9000 

65.4 

71.1 

74.2 

76.7 

77.8 

78.1 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

08 

4500 

66.5 

72.3 

79.4 

77.8 

79.0 

79.2 

80.1 

80.1 

80.1 

00.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

4000 

70.3 

76.8 

80.3 

83.0 

84.3 

84.5 

85.4 

85.4 

85.4 

05.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

08 

3900 

71.7 

78.2 

81.7 

84.4 

85.8 

86.0 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

07.0 

87.0 

87.0 

87.0 

08 

3000 

73.1 

79.6 

83.2 

85.9 

87.4 

87.6 

88.6 

80.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

08 

2500 

73.8 

80.2 

83.9 

86.6 

88.2 

88.4 

89.4 

09.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

08 

2000 

74.6 

81.1 

84.7 

87.4 

89.0 

89.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

1800 

74.8 

81.3 

84.9 

87.7 

89.6 

89.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

08 

1500 

75.1 

81.5 

85.2 

88.0 

89.9 

90.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

08 

1200 

79.3 

81.9 

85.7 

88.8 

91.0 

91.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

1000 

79.7 

82.6 

86.3 

89.9 

92.0 

92.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

900 

75.7 

82.6 

86.5 

90.0 

92.2 

92.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

800 

75.8 

82.7 

86.8 

90.8 

93.3 

93.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

700 

75.8 

82.7 

86.8 

90.9 

93.5 

93.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

08 

600 

75.8 

82.8 

86.9 

91.1 

94.1 

94.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

08 

500 

76.0 

83.1 

87.2 

91.6 

94.8 

95.3 

96.3 

96.7 

96.7 

96.0 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

400 

76.0 

83.1 

87.2 

91.6 

94.9 

95.4 

96.5 

96.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

08 

300 

76.0 

83.2 

87.3 

91.7 

95.2 

95.6 

96.9 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GB 

200 

76.0 

83.2 

87.3 

91.7 

95.2 

95.6 

96.9 

97.3 

97.7 

98.1 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5 

98.8 

96.8 

08 

100 

76.0 

83.2 

87.3 

91.7 

95.2 

95.6 

96.9 

97.3 

97.7 

98.1 

90.1 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

08 

000 

76.0 

83.2 

87.3 

91.7 

95.2 

95.6 

96.9 

97.3 

97.7 

98.1 

98.1 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

100.0 

TDIAL  RUWBR  OP  OBSERWRIORS  930 
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ommTiM  locuaioH  'A* 
osAranu:,  AsavnuB  rc 


PBRCBHTAaB  PRBQUKWCT  OP  OCCURRBIICB  OF  CBILIRa  VERSUS  VISIBILITT 
FIKM  fEWRLT  OBSERVAIIORS 


SnnOR  mBOBRl  724O88  station  name:  dower  APB  DE 

L8T  TO  OtCs  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOW  91 
HONIB:  OCT  SOURS:  AU> 


CEILIRO 

IR 

FEET 

BE 

7 

OE 

6 

08 

9 

OE 

4 

OB 

3 

VI8IBILITI  IR 

OR  OB 

2  1/2  2 

8IAIUIS 

OE 

1  1/2 

MILES 

BE 

1  1/4 

OB 

1 

GS 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

OE 

3/8 

GS 

1/4 

OB 

0 

HO 

CEIL 

48.9 

92.6 

94.9 

96.4 

97.6 

98.1 

98.9 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

OE 

20000 

93.1 

98.3 

61.0 

62.6 

64.1 

64.9 

69.0 

69.3 

69.3 

69.9 

69.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

OE 

18000 

93.3 

98.4 

61.1 

62.8 

64.2 

64.6 

69.1 

69.4 

69.4 

69.6 

69.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

OE 

16000 

93.3 

98.4 

61.1 

62.8 

64.2 

64.6 

69.1 

69.4 

69.4 

69.6 

69.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

OR 

14000 

93.9 

98.7 

61.4 

63.1 

64.6 

69.0 

69.9 

69.8 

69.8 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

OE 

12000 

93.8 

99.1 

61.8 

63.9 

69.0 

69.4 

66.0 

66.2 

66.3 

66.4 

66.9 

66.5 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

OE 

10000 

96.0 

61.7 

64.9 

66.4 

68.0 

68.9 

69.1 

69.3 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

OE 

9000 

96.7 

62.4 

69.3 

67.2 

68.8 

69.3 

69.9 

70.2 

70.2 

70.4 

70.9 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

OR 

8000 

60.0 

66.0 

69.1 

71.1 

72.8 

73.4 

73.9 

74.2 

74.3 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

OE 

7000 

61.0 

67.3 

70.4 

72.9 

74.3 

74.8 

79.3 

79.6 

76.7 

79.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

OE 

6000 

61.3 

67.6 

70.8 

72.9 

74.6 

79.1 

79.7 

76.0 

76.0 

76.2 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

OE 

9000 

62.4 

69.0 

72.3 

74.4 

76.2 

76.7 

77.4 

77.6 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

OE 

4900 

63.0 

69.6 

73.0 

79.1 

76.9 

77.9 

78.1 

78.4 

78.9 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

OE 

4000 

69.9 

73.0 

76.6 

78.9 

80.8 

81.4 

82.1 

82.3 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

OE 

7900 

67.9 

74.7 

78.4 

80.8 

82.7 

83.3 

84.0 

84.2 

84.3 

84.9 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

OE 

3000 

69.2 

76.9 

80.4 

82.9 

84.9 

89.9 

86.2 

86.9 

86.9 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

OE 

2900 

69.9 

77.4 

81.3 

83.9 

89.9 

86.9 

87.2 

87.9 

87.9 

87.7 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

OE 

2000 

70.8 

78.3 

82.4 

89.1 

87.2 

87.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

OE 

1800 

71.0 

78.6 

82.6 

89.4 

87.6 

88.2 

89.0 

89.3 

89.4 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

OE 

1900 

71.3 

79.0 

83.2 

86.1 

88.3 

89.0 

89.8 

90.1 

90.2 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

OE 

1200 

71.7 

79-4 

83.8 

86.8 

89.2 

89.8 

90.7 

91.0 

91.1 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

OB 

1000 

72.1 

79.9 

84.2 

87.6 

90.1 

90.8 

91.7 

92.0 

92.1 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

OE 

900 

72.2 

80.0 

84.9 

68.0 

90.6 

91.2 

92.2 

92.9 

92.6 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

OB 

800 

72.2 

80.1 

84.7 

88.9 

91.3 

91.9 

92.9 

93.3 

93.3 

93.6 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

BE 

700 

72.3 

80.2 

84.9 

88.8 

91.7 

92.4 

93.4 

93.8 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

BE 

600 

72.3 

80.3 

89.0 

89.0 

92.0 

92.8 

93.9 

94.4 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

BE 

900 

72.4 

80.3 

89.1 

89.3 

92.6 

93.4 

94.6 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

OE 

400 

72.4 

80.3 

89.1 

89.4 

92.8 

93.6 

99.0 

99.8 

99.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

BE 

300 

72.4 

80.4 

89.2 

89.4 

92.9 

93.8 

99.2 

96.2 

96.4 

96.9 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

OE 

200 

72.4 

80.4 

89.2 

89.4 

92.9 

93.8 

99.3 

96.4 

96.9 

97.1 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

BE 

100 

72.4 

80.4 

89.2 

89.4 

92.9 

93.8 

99.3 

96.4 

96.6 

97.2 

97.6 

97.7 

98.1 

98.3 

98.7 

99.1 

OE 

000 

72.4 

80.4 

89.2 

89.4 

92.9 

93.8 

99.3 

96.4 

96.6 

97.2 

97.6 

97.7 

98.1 

98.3 

98.7 

100.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVAnORS  7440 
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oraiufme  vacKrum  -a- 
usAPnAC,  KsmnvLK  nc 


PBRCBnAOB  FragUBRCT  OP  OCCUntBIICB  OP  CKILIRG  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  aOURLT  OB8KRVAIIORS 


smioil  HUiaBRs  724088  SmiOR  imcs  DOVER  AFB  in 

LST  TO  UIC:  *  5 


FERICO  OF  RECORD:  DEC  81  -  IIOV  91 
HOHIB:  mv  HOURS:  00-02 


CBrnHO 

IH 

FESZ 

OE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IH  8IATUIB 

GB  GB  GB  CT 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OS 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/B 

GB 

1/4 

0 

HO  CEIL 

51.4 

53.9 

54.8 

57.0 

57.8 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.6 

GB  20000 

54.7 

57.7 

58.6 

60.9 

61.8 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

GB 

18000 

54.7 

57.7 

58.6 

60.9 

61.8 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

OE 

16000 

54.7 

57.7 

58.6 

60.9 

61.8 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

OB 

14000 

55.0 

58.0 

58.9 

61.2 

62.1 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

GE 

12000 

56.0 

59.0 

99.9 

62.2 

63.1 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

GB 

10000 

59.2 

62.7 

63.6 

65.9 

66.8 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

GB 

9000 

60.2 

63.8 

64.7 

67.3 

68.2 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

GB 

8000 

62.4 

66.7 

67.6 

70.3 

71.4 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

CE 

7000 

64.0 

68.2 

69.4 

72.2 

73.3 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

GB 

6000 

64.2 

68.4 

69.7 

72.4 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

GB 

5000 

65.6 

69.9 

71.2 

74.1 

75.4 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

GB 

4900 

66.1 

70.4 

71.8 

74.7 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

GB 

4000 

68.2 

72.8 

74.1 

77.1 

78.4 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

08 

3900 

69.7 

74.4 

79.8 

70.8 

80.2 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

GE 

3000 

72.1 

77.4 

79.0 

82.3 

83.8 

84.2 

84.4 

84.6 

84.6 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

GB 

2900 

73.0 

78.6 

80.1 

83.8 

85.2 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

GB 

2000 

74.1 

79.8 

81.3 

85.1 

86.8 

87.2 

87.4 

87.6 

87.6 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

GB 

1800 

74.1 

79.8 

81.4 

85.2 

86.9 

87.3 

87.6 

87.7 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

GE 

1500 

74.7 

80.4 

82.1 

85.9 

87.8 

88.2 

88.4 

88.6 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

GB 

1200 

79.1 

81.1 

82.8 

06.7 

88.8 

89.2 

89.4 

89.6 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

GB 

1000 

75.1 

81.6 

83.2 

87.3 

89.4 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.6 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

GB 

900 

75.1 

81.8 

83.4 

87.7 

89.8 

90.2 

90.4 

90.6 

90.6 

90.9 

91.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

GB 

800 

75.6 

82.4 

84.3 

89.0 

91.3 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

92.6 

92.7 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

GB 

700 

75.6 

82.6 

84.6 

89.3 

91.9 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

08 

600 

75.6 

82.9 

84.9 

89.7 

92.3 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.6 

93.7 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

GB 

500 

75.6 

82.9 

85.3 

90.2 

93.2 

94.1 

95.0 

95.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.3 

GE 

400 

75.6 

82.9 

85.3 

90.3 

93.3 

94.2 

95.1 

95.3 

95.3 

95.7 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.4 

GB 

300 

75.7 

83.2 

85.7 

90.8 

94.0 

95.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.8 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.6 

GB 

200 

75.7 

83.2 

85.7 

90.8 

94.1 

95.3 

96.4 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

97.7 

97.8 

98.1 

GE 

100 

79.7 

83.2 

85.7 

90.8 

94.1 

95.3 

96.4 

96.8 

96.8 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

97.9 

98.1 

99.0 

GB 

000 

75.7 

83.2 

85.7 

90.8 

94.1 

95.3 

96.4 

96.8 

96.8 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

97.9 

98.1 

100.0 

TOZAL  HUMBER  OP  OBSERVATIORB  900 
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OPERKTIIIO  lOCMtlOR  'A' 
USAFBnC,  ASHBVILIB  RC 


PERCBIITAGB  ntEQUERCT  OP  OCCURRBRCB  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROH  BOURLT  OBSERVATIORS 


STCICR  mMBSRt  724088  STKTIOH  lUHB:  DOVER  APB  OB  PERIOD  CP  RECOtD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO  lITCt 

♦  5 

MONTfl: 

ROV 

BOURS: 

03-05 

CEILIHO 

VISIBILITT  IR 

STATUTE 

NILES 

IR 

G8 

OE 

SB 

SB 

SB 

SR 

SB 

OB 

SB 

SB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

48.8 

53.1 

54.3 

56.0 

56.8 

57.2 

57.6 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

6B 

20000 

52.1 

56.6 

58.0 

59.9 

60.7 

61.2 

61.6 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OE 

18000 

52.1 

56.6 

58.0 

59.9 

60.7 

61.2 

61.6 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

6B 

16000 

52.1 

56.6 

58.0 

59.9 

60.7 

61.2 

61.6 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

14000 

52.3 

56.8 

58.2 

60.1 

60.9 

61.4 

61.8 

62.2 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

8B 

12000 

53.1 

57.6 

59.0 

60.9 

61.7 

62.2 

62.6 

63.0 

63.0 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OB 

10000 

55.9 

60.3 

62.2 

64.1 

64.9 

65.4 

65.8 

66.2 

66.2 

66.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OE 

9000 

57.3 

61.8 

63.7 

65.8 

66.6 

67.1 

67.4 

67.9 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OE 

8000 

59.1 

63.8 

65.9 

68.1 

69.1 

69.7 

70.0 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

7000 

60.2 

65.0 

67.3 

69.6 

70.7 

71.2 

71.6 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OE 

6000 

60.8 

65.6 

68.0 

70.4 

71.6 

72,1 

72.4 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

$000 

62.0 

66.8 

69.3 

71.8 

73.0 

73.7 

74.0 

74.4 

74.4 

74.4 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OR 

4S00 

62.6 

67.4 

70.1 

72.9 

74.1 

74.8 

75.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OE 

4000 

64.8 

69.7 

72.3 

75.2 

76.8 

77.4 

77.8 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

70.4 

78.4 

78.4 

OE 

3500 

65.4 

70.4 

73.1 

76.1 

77.7 

78.4 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OE 

3000 

66.8 

72.0 

75.1 

78.6 

80.3 

81.1 

81.4 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OE 

2500 

67.3 

73.0 

76.2 

80.1 

82.1 

82.9 

83.2 

83.7 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OE 

2000 

68.8 

74.8 

78.2 

82.2 

84.6 

85.4 

85.8 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

OE 

1800 

68.9 

74.9 

78.6 

82.6 

85.0 

85.9 

86.2 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

1500 

69.6 

75.6 

79.6 

83.7 

86.1 

87.0 

87.3 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OE 

1200 

70.6 

76.8 

80.9 

85.1 

87.7 

88.6 

88.9 

89.3 

89.3 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OE 

1000 

70.8 

77.1 

81.2 

85.6 

88.2 

89.2 

89.7 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

900 

71.0 

77.3 

81.6 

86.0 

88.8 

89.8 

90.2 

90.7 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OE 

800 

71.0 

77.3 

81.6 

86.1 

88.9 

89.9 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OE 

700 

71.3 

77.7 

81.9 

86.6 

89.6 

90.6 

91.0 

91.4 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OE 

600 

71.3 

78.0 

82.2 

87.0 

90.0 

91.0 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OE 

500 

71.4 

78.1 

82.8 

87.6 

91.7 

92.7 

93.6 

94.2 

94.2 

94.3 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OE 

400 

71.4 

78.3 

83.0 

87.8 

92.0 

93.0 

93.9 

94.6 

94.6 

94.7 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OE 

300 

71.4 

78.3 

83.2 

88.0 

92.8 

93.8 

95.1 

95.9 

95.9 

96.0 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

OE 

200 

71.4 

78.3 

83.3 

88.2 

93.2 

94.3 

95.8 

96.7 

86.9 

97.0 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

OE 

100 

71.4 

78.3 

83.3 

88.2 

93.2 

94.3 

95.8 

96.7 

96.9 

97.0 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98.4 

98.9 

OE 

000 

71.4 

78.3 

83.3 

88.2 

93.2 

94.3 

95.8 

96.7 

96.9 

97.0 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

98.6 

100.0 

TOTAL  RIMBBR  OP  0B8BRVATICR8  900 


D  -  2  -  92 
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orawniia  laasnaR  *a* 
aSMVnC,  MHBVIU,B  HC 


PKRCHTO08  FREQUEHCX  OF  OCCUFRBIICB  OF  CBILIIIO  VBBSU8  VISIBlI.m 
FRQH  BOURLT  (SSKRVXTIORS 


snnoil  nWBBRt  724088  SmiOH  RMBt  DOVER  AFB  OB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HONTH:  NOW  BOORS:  06-08 


CBILIHe 

XR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IN  SXKIUTB  MILES 
GB  GB  GB  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

38.0 

43.3 

45.8 

48.9 

50.6 

50.8 

50.8 

51.6 

51.6 

51.8 

51.8 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

W 

20000 

41.3 

47.0 

50.2 

53.4 

55.3 

55.7 

55.8 

56.6 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57-0 

57.0 

GE 

18000 

41.3 

47.0 

50.2 

53.4 

55.3 

55.7 

55.8 

56.6 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

08 

16000 

41.3 

47.0 

50.2 

53.4 

55.3 

55.7 

55.8 

56.6 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GB 

14000 

41.4 

47.1 

50.3 

53.6 

55.4 

55.8 

55.9 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

08 

12000 

42.1 

47.9 

51.2 

54.4 

56.3 

56.7 

56.8 

57.6 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

10000 

45.8 

52.1 

55.6 

59.0 

60.9 

61.2 

61.4 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

w 

9000 

46.9 

53.2 

56.7 

60.3 

62.2 

62.6 

62.8 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

08 

8000 

49.9 

56.4 

60.3 

64.9 

66.8 

67,1 

67.3 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

08 

7000 

50.7 

57.2 

61.1 

65.8 

67.9 

68.3 

68.6 

69.3 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

08 

6000 

51.0 

57.7 

61.6 

66.2 

68.3 

68.8 

69.0 

69.8 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

08 

5000 

51.9 

58.7 

62.6 

67.3 

69.6 

70.0 

70.2 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

08 

4500 

53.0 

59.9 

64.1 

69.1 

71.4 

72.0 

72.2 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

08 

4000 

54.6 

61.9 

66.2 

71.6 

74.0 

74.8 

75.0 

76.0 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

08 

3500 

55.7 

63.2 

67.6 

73.1 

75.6 

76.3 

76.6 

77.6 

77.6 

78.0 

78.0 

78.1 

76.3 

78.3 

78.3 

78.3 

SB 

3000 

56.6 

64.1 

68.4 

74.2 

76.8 

77.6 

77.8 

78.8 

78.8 

79.2 

79.2 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

2500 

57.3 

65.0 

69.3 

75.1 

77.7 

78.4 

78.8 

79.8 

79.8 

80.2 

80.2 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

08 

2000 

58.8 

66.7 

71.3 

77.2 

79.9 

80.7 

81.0 

82.1 

82.1 

82.6 

82.6 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

08 

1800 

59.1 

67.0 

71.9 

77.8 

80.4 

81.2 

81.6 

82.7 

82.7 

83.1 

83.1 

63.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

08 

1500 

60.1 

68.2 

73.4 

79.7 

82.3 

83.2 

83.7 

84.8 

84.8 

85.2 

85.2 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

08 

1200 

61.3 

70.0 

75.3 

81.7 

84.6 

85.8 

86.4 

87.6 

87.6 

88.1 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1000 

61.4 

70.3 

75.7 

82.3 

85.3 

86.6 

87.2 

88.3 

88.3 

88.9 

68.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

08 

900 

61.7 

70.7 

76.0 

82.7 

85.9 

87.2 

88.0 

89.1 

89.1 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

08 

800 

61.8 

71.1 

76.6 

83.6 

87.3 

88.9 

89.8 

90.9 

90.9 

91.4 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

08 

700 

62.1 

71.4 

76.9 

83.9 

87.7 

89.3 

90.2 

91.3 

91.3 

92.0 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OE 

600 

62.1 

71.4 

77.0 

84.0 

87.8 

89.4 

90.3 

91.4 

91.4 

92.2 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

08 

500 

62.1 

71.4 

77.3 

84.3 

88.9 

90.7 

91.6 

92.7 

92.7 

93.4 

93.4 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

6B 

400 

62.1 

71.7 

77.7 

84.7 

90.1 

92.0 

93.0 

94.3 

94.3 

95.1 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.8 

08 

300 

62.1 

71.7 

77.7 

84.7 

90.3 

92.3 

93.3 

94.8 

94.9 

95.8 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.4 

08 

200 

62.1 

71.7 

77.7 

84.7 

90.3 

92.3 

93.4 

95.2 

95.3 

96.4 

96.6 

96.7 

97.1 

97.1 

97.3 

97.7 

08 

100 

62.1 

71.7 

77.7 

84.7 

90.3 

92.3 

93.7 

95.4 

95.6 

96.7 

97.0 

97.2 

97.7 

97.7 

98.0 

99.0 

08 

000 

62.1 

71.7 

77.7 

84.7 

90.3 

92.3 

93.7 

95.4 

95.6 

96.7 

97.0 

97.2 

97.7 

97.7 

98.0 

100.0 

IDtU  ROWER  OF  OBWRVMIORS  900 
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OPEmTIHe  lOCKTIOR  -A- 
OSAFEIAC,  ASBKVILLB  RC 


PBRCBHTAOB  FREQURRCT  OP  OCCURRBIICB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITT 
FROH  BOURLT  OBSERVAXIORS 


SnnOH  mMBBRt  724O88  SXATIOH  IIAHB:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OP  RECORD;  DEC  81  -  RCtV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

HORTH: 

BOV 

HOURS: 

09-11 

CBILIII8 

VISIBILITE  IR 

SIMVFB 

HILBS 

IR 

08 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

PBET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

42.4 

46.8 

48.2 

48.9 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

6B  20000 

47.8 

53.0 

54.7 

55.3 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GB 

18000 

47.8 

53.0 

54.7 

55.3 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OB 

16000 

47.8 

53.0 

54.7 

55.3 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GE 

14000 

47.9 

53.1 

54.8 

55.4 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

OB 

12000 

49.1 

54.6 

56.3 

57.1 

57.4 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OB 

10000 

51.0 

57.1 

58.9 

59.7 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

6B 

9000 

52.2 

58.8 

60.6 

61.3 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

OB 

8000 

56.0 

63.2 

65.1 

66.1 

66.4 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OE 

7000 

57.4 

64.9 

66.8 

67.8 

68.1 

68.3 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

6000 

57.7 

65.2 

67.1 

68.1 

68.4 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OE 

5000 

59.4 

67.2 

69.1 

70.1 

70.4 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

OB 

4500 

60.8 

68.6 

70.4 

71.4 

71.8 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

4000 

63.7 

72.2 

74.1 

75.2 

75.9 

76.2 

76.3 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

3500 

65.6 

74.1 

76.0 

77.3 

78.1 

78.6 

78.7 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OB 

3000 

67.2 

76.0 

78.2 

79.7 

80.8 

81.3 

81.7 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

2500 

67.8 

76.8 

79.2 

80.7 

81.8 

82.3 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

2000 

69.4 

78.7 

81.2 

82.8 

84.0 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

OB 

1800 

69.8 

79.1 

81.7 

83.2 

84.4 

85.1 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

1500 

71.3 

80.8 

83.3 

85.0 

86.2 

86.9 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

1200 

72.6 

82.2 

84.9 

86.7 

88.1 

88.8 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

1000 

72.8 

82.9 

85.6 

87.4 

89.0 

89.7 

90.4 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

900 

72.9 

83.0 

85.8 

87.8 

89.3 

90.0 

90.8 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

800 

73.1 

83.4 

86.6 

88.7 

90.6 

91.2 

92.1 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92-7 

92.7 

92.7 

OB 

700 

73.3 

83.7 

86.9 

89.0 

91.0 

91.7 

92.8 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

600 

73.3 

83.8 

87.3 

89.8 

91.9 

92.8 

93.9 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94. ■» 

94.7 

94.7 

OB 

500 

73.4 

84.0 

87.7 

90.2 

92.8 

93.8 

95.2 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

400 

73.6 

84.1 

87.8 

90.4 

93.2 

94.2 

95.7 

96.1 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

OB 

300 

73.6 

84.1 

88.0 

90.7 

93.7 

94.7 

96.2 

96.7 

96.8 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

OB 

200 

73.6 

84.1 

88.0 

90.7 

93.8 

94.9 

96.4 

96.9 

97.0 

97.7 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

OB 

100 

73.6 

84.1 

88.0 

90.7 

93.8 

94.9 

96.4 

96.9 

97.0 

97.7 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

99.0 

99.4 

OB 

000 

73.6 

84.1 

88.0 

90.7 

93.8 

94.9 

96.4 

96.9 

97.0 

97.7 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

99.0 

100.0 

IDEAL  mJMBER  OP  OBSERVATIOHS  900 
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CPBMTIRa  lOCATIOH  *A* 
USNFBnC,  ASSBYILLB  IIC 


PERCEMTAGB  FREQUEKCr  OP  OCCURRaiCK  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITy 
FRCH  BOURLT  OBSBRVRTIORS 


SranOR  HUMBER:  72408a  STATIOR  HHHB:  DOVER  AFB  DE 

VBT  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


CEII.IR6 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBUinr  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

no  CBXi. 

45.7 

47.3 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

6B 

20000 

54.8 

57.0 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57,6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GS 

18000 

54.9 

57.3 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

at 

16000 

54.9 

57.3 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

at 

14000 

55.1 

57.6 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

56.1 

GE 

12000 

56.7 

59.2 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

10000 

59.1 

61.7 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

9000 

60.8 

63.3 

63.6 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GB 

8000 

63.7 

66.8 

67.3 

67.8 

67.8 

67.8 

67,8 

67.8 

67.8 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

7000 

65.0 

68.2 

68.8 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GB 

6000 

65.2 

68.4 

69.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69. « 

69.4 

OB 

5000 

67.9 

71.1 

71.7 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

4500 

69.7 

72.9 

73.4 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

4000 

73.4 

77.0 

77.6 

78.1 

78.3 

78.6 

76.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

3500 

76.1 

80.0 

80.7 

81.4 

81.8 

82.0 

62.0 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

3000 

78.3 

83.3 

64.1 

84.9 

85.7 

65.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

65.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

2500 

79.8 

85.1 

86.0 

86.8 

87.6 

87.8 

67.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.6 

87.8 

67.8 

87.8 

87.8 

es 

2000 

81.1 

86.8 

88.0 

88.9 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

1800 

81.1 

86.8 

88.0 

88.9 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

1500 

82.0 

87.8 

89.0 

90.0 

90.9 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

1200 

83.0 

88.8 

90.0 

91.0 

91.9 

92.1 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1000 

83.1 

89.7 

91.2 

92.4 

93.7 

94.0 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

900 

83.3 

90.0 

91.8 

93.0 

94.6 

94.9 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

800 

83.4 

90.1 

92.0 

93.2 

95.0 

95.3 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

700 

83.4 

90.4 

92.4 

93.8 

95  8 

96.1 

96.6 

96.6 

96.7 

96,7 

96-7 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

96-7 

GB 

600 

83.4 

90.6 

92.6 

94.0 

96.1 

96.4 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

UB 

500 

83.4 

90.6 

92.9 

94.3 

96.7 

97.1 

97.7 

97.9 

98.0 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

400 

83.6 

90.7 

93.1 

94.6 

97.1 

97.6 

98.4 

98.7 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

83.6 

90.7 

93.1 

94.6 

97.1 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

83.6 

90.7 

93.1 

94.6 

97.1 

97.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

100 

83.6 

90.7 

93.1 

94.6 

97.1 

97.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.7 

99.8 

99.8 

9'v.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

83.6 

90.7 

93.1 

94.6 

97.1 

97.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOIM  NUMBER  OF  OBSERVKnOMB  900 
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SSSS9  9SS9S  99999  99999  99999  99999 

Mcnpinn  nntnoQDQ  novoQMn  oqoqmcqcq  nMnnoa  mCQnnn 


OPBRMMlie  LOCKTIOH  'A'  PBRCSKTAOB  FREQUEIKT  OP  OCCUMBltCB  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILIIY 

USAFEIAC,  ASBEVnXB  RC  FROM  HOURLY  ODSBRVATIOHS 


SXATIOR  inMBBR:  724088  SXATIOII  RAHE:  DOVER  AFB  DB 
1ST  TO  OTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
MORTB:  ROV  HOURS:  15-17 


CBILIRG  VISIBILITY  IR  STATUTE  MILES 


in 

FEBT 

G8 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

47.3 

49.7 

50.3 

50.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

6B  20000 

58.3 

61.2 

61.9 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

CB  ISOOO 

58.4 

61.3 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

6E  16000 

58.4 

61.3 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

6B  14000 

58.7 

61.6 

62.2 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

6B  12000 

60.2 

63.2 

63.9 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

CB  10000 

63.1 

66.2 

67.1 

67.4 

67.6 

67  .6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6B  9000 

65.4 

68.8 

69.7 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB  8000 

68.3 

72.0 

73.2 

73.6 

73.7 

73-7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB  7000 

69.3 

73.0 

74.6 

74.9 

75.0 

75-0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE  6000 

70.7 

74.3 

76.0 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

CB  5000 

72.7 

76.4 

78.2 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB  4500 

73.7 

77.7 

79.4 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

CB  4000 

76.4 

80.6 

82.3 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB  3500 

78.0 

82.3 

84.4 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

95.3 

GB  3000 

79.4 

84.2 

86.3 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

97.2 

GB  2500 

80.0 

85.0 

87.3 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB  2000 

81.2 

86.6 

88.9 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

CT  1800 

81.4 

86.8 

89.1 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB  1500 

82.6 

88.1 

90.4 

91.3 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

9Z.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB  1200 

82.9 

88.6 

91.0 

92.0 

92.6 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE  1000 

83.6 

89.3 

91.8 

92.8 

93.6 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB  900 

83.6 

89.4 

92.0 

93.1 

94.1 

94.7 

94.8 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB  800 

83.9 

89.9 

92.6 

93.7 

95.1 

95.8 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB  700 

83.9 

89.9 

92.6 

93.8 

95.3 

96.0 

96.3 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB  600 

83.9 

89.9 

92.6 

93.9 

95.6 

96.2 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97-3 

97.3 

97.3 

OB  500 

83.9 

90-0 

92.7 

94.0 

95.8 

96.7 

97.1 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB  400 

83.9 

90.0 

92.7 

94.0 

95.8 

96.7 

97.1 

97-8 

97.8 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB  300 

83.9 

90.0 

92.7 

94.0 

95.8 

96.7 

97.1 

97.9 

97.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  200 

83.9 

90.0 

92.7 

94.0 

95.8 

96.7 

97.2 

98.0 

98.0 

V9.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB  100 

83.9 

90.0 

92.7 

94.0 

95.8 

96.7 

97.2 

98.0 

98.0 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

83.9 

90.0 

92.7 

94.0 

95.8 

96.7 

97.2 

98.0 

98.0 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVATIORS  900 
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OPBRKriire  UKATIGH  'A* 
OSAPBXAC,  ASHEVILLB  RC 


PBSCBirtAGB  FREQUERCr  OP  OCCUKRERCB  OP  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLT  OBSBRVATIORS 


SCniOR  HUMBER:  724088  STATION  HAIffi:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MOMTB: 

new 

BOUES: 

18-20 

CBHiUVG 

VISIBILITY  IN 

Sn^TUTB 

MILES 

IN 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

48.8 

51.0 

52.6 

53.0 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

OB  20000 

56.3 

59.1 

60.7 

61.2 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

G8 

18000 

56.3 

59.1 

60.7 

61.2 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

CS 

16000 

56.3 

59.1 

60.7 

61.2 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB 

14000 

56.7 

59.5 

61.0 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GS 

12000 

57.6 

60.5 

62.1 

62.7 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

6B 

10000 

62.6 

65.5 

67.1 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

6E 

9000 

64.1 

67.3 

68.9 

69.5 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

8000 

66.9 

70.4 

72.5 

73.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

7000 

68.0 

71.7 

74.2 

74.7 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GS 

6000 

68.9 

72.9 

75.4 

75.9 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

5000 

70.4 

74.6 

77.2 

77.7 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

4900 

71.9 

76.6 

79.2 

79.7 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

4000 

73.8 

78.6 

81.3 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

SB 

3900 

75.6 

80.7 

83.6 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

OE 

3000 

76.5 

81.6 

85.1 

86.4 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

2900 

77.7 

83.0 

66.5 

87.9 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

2000 

78.5 

84.0 

87.9 

89.2 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

1800 

78.5 

84.1 

88.0 

89.3 

90.0 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

m 

1500 

78.8 

84.7 

88.9 

90.3 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

1200 

79.6 

85.7 

90.1 

91.6 

92.5 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

1000 

79.6 

86.0 

90.4 

92.0 

92.9 

93.0 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

900 

79.6 

86.2 

90.6 

92.2 

93.3 

93.7 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

800 

79.7 

86.3 

90.8 

92.4 

93.7 

94.1 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

700 

79.7 

86.3 

90.9 

92.8 

94.0 

94.4 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

600 

79.7 

86.3 

90.9 

92.9 

94.2 

94.7 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OE 

500 

79.7 

86.5 

91.1 

93.2 

94.9 

95.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

GB 

400 

79.7 

86.5 

91.1 

93.2 

95.0 

96.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.4 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

GB 

300 

79.7 

86.5 

91.1 

93.2 

95.1 

96.2 

97.3 

97.4 

97.6 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GB 

200 

79.7 

86.5 

91.1 

93.2 

95.1 

96.5 

97.9 

98.1 

98.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

OE 

100 

79.7 

86.5 

91.1 

93.2 

95.1 

96.5 

97.9 

98.1 

98.2 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.9 

100.0 

GB 

000 

79.7 

86.5 

91.1 

93.2 

95.1 

96.5 

97.9 

98.1 

98.2 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.9 

100.0 

IDDU.  NUmBR  OP  OBSBRVXriONS  898 
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OPBRKTIIIG  IdOCKTIOH  'A' 
USKFEnC,  MBBVILIB  IIC 


PERCBIITA8B  FRSQUBIICT  OP  OCCURRERCB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOIIS 


STATIOn  iraOBR:  724088  STRTIOH  HAMS:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 


LST  TO  UIC: 

♦  5 

MOIfTB: 

BOV 

HOURS: 

21-23 

CEILIRG 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

KtLBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

49.7 

51.8 

54.1 

55.0 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

6B  20000 

54.4 

57.0 

59.3 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

GE 

18000 

54.4 

57.0 

59.3 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60. B 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

6B 

16000 

54.4 

57.0 

59.3 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

OB 

14000 

55.0 

57.5 

59.9 

60.9 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

6B 

12000 

56.1 

58.9 

61.2 

62.2 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

OB 

10000 

60.0 

63.2 

65.6 

66.6 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

GE 

9000 

61.5 

64.8 

67.2 

68.2 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

OB 

8000 

64.4 

67.9 

70.7 

71.9 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

GE 

7000 

65.2 

68.8 

72.0 

73.2 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

GB 

6000 

66.1 

69.9 

73.2 

74.5 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

GB 

5000 

67.1 

71.6 

75.3 

76.5 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

OB 

4500 

67.6 

72.1 

75.9 

77.3 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

OB 

4000 

69.0 

73.7 

77.5 

78.8 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

GB 

3500 

70.8 

75.5 

79.5 

81.0 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

GB 

3000 

72.8 

78.0 

82.3 

83.9 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

GB 

2500 

74.6 

80.0 

84.5 

86.4 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

GB 

2000 

75.3 

80.7 

85.3 

87.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

GB 

1800 

75.3 

80.7 

85.4 

87.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

GE 

1500 

75.4 

81.2 

86.0 

88.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

OB 

1200 

75.7 

81.5 

86.3 

88.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

GB 

1000 

75.9 

82.2 

87.3 

90.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

OB 

900 

75.9 

82.2 

87.7 

90.5 

91.9 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

GB 

800 

76.1 

82.4 

88.0 

91.1 

93.0 

93.2 

93.4 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

GB 

700 

76.3 

82.5 

88.2 

91.4 

93.3 

93.5 

94.0 

94.3 

94.3 

94.4 

94.8 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

OB 

600 

76.3 

82.7 

88.4 

91.6 

93.5 

93.8 

94.4 

94.8 

94.8 

94.9 

95.2 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

GB 

500 

76.4 

83.1 

89.0 

92.4 

94.4 

94.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.4 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

GB 

400 

76.4 

83.2 

89.1 

92.5 

94.5 

95.0 

96.0 

96.5 

96.5 

96.7 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

GB 

300 

76.4 

83.2 

89.1 

92.5 

94.6 

95.1 

96.4 

97.0 

97.2 

97.3 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

GE 

200 

76.4 

83.2 

89.1 

92.5 

94.6 

95.2 

96.7 

97.3 

97.5 

97.8 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GB 

100 

76.4 

83.2 

89.1 

92.5 

94.6 

95.2 

96.7 

97.5 

97.8 

98.0 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

99.4 

OB 

000 

76.4 

83.2 

89.1 

92.5 

94.6 

95.2 

96.7 

97.5 

97.8 

98.0 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

100.0 

TOIAL  naOER  OF  0BSBRVATI0H8  897 
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OPEIWrillG  lACKnOR  'A* 
USAFKEK,  ASHBVIU.B  IIC 


FERCERTAGB  FREQUEROr  OF  OCCURRBRCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HinOER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *■  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

9 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GB  GB  GE  GE  . 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

46.9 

49.6 

91.0 

92.1 

92.7 

92.8 

92.9 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GE 

20000 

92.3 

96.1 

97.6 

98.9 

99.9 

99.6 

39.7 

59.8 

59.8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

GB 

18000 

92.3 

36.1 

97.7 

98.9 

99.9 

99.7 

99.7 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

16000 

92.3 

96.1 

97.7 

98.9 

99.9 

99.7 

99.7 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

CB 

14000 

92.8 

96.4 

97.9 

99.2 

99.8 

99.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

C8 

12000 

93.9 

97.6 

99.2 

60.4 

61.0 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

10000 

37.1 

61.1 

62.8 

64.1 

64.7 

64.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

9000 

98.6 

62.7 

64.4 

69.8 

66.4 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

8000 

61.3 

63.9 

67.8 

69.3 

70.1 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

GB 

7000 

62.9 

67.1 

69.3 

70.9 

71.6 

71.8 

71.9 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

6000 

63.1 

67.8 

70.0 

71.7 

72.4 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

3000 

64.6 

69.9 

71.8 

73.9 

74.3 

74.9 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

4900 

69.7 

70.7 

73.1 

74.9 

79.7 

79.9 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

08 

4000 

68.0 

73.3 

79.7 

77.6 

78.9 

78.8 

78.9 

79.1 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

08 

3900 

69.6 

79.1 

77.6 

79.7 

80.6 

81.0 

81.1 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

GE 

3000 

71.2 

77.1 

79.8 

82.1 

83.3 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OE 

2900 

72.2 

78.3 

81.2 

83.6 

84.8 

89.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

2000 

73.4 

79.7 

82.8 

89.4 

86.7 

87.1 

87.3 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

1800 

73.9 

79.9 

83.0 

89.6 

86.9 

87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

1900 

74.3 

80.8 

84.1 

86.8 

88.2 

88.7 

88.9 

89.2 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

1200 

79.1 

81.8 

89.2 

87.9 

89.9 

90.0 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

GB 

1000 

79.3 

82.4 

89.8 

88.7 

90.4 

90.9 

91.3 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

900 

79.4 

82.6 

86.1 

89.1 

91.0 

91.9 

92.0 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

GE 

800 

79.6 

82.9 

86.9 

89.7 

91.9 

92.9 

93.0 

93.3 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

GB 

700 

79.7 

83.1 

86.8 

90.1 

92.3 

93.0 

93.6 

93.9 

93.9 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

GB 

600 

79.7 

83.2 

87.0 

90.4 

92.7 

93.4 

94.0 

94.4 

94.4 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

GE 

900 

79.7 

83.3 

87.3 

90.8 

93.9 

94.4 

99.3 

95.8 

95.8 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

GE 

400 

79.8 

83.4 

87.9 

90.9 

93.9 

94.8 

95.8 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GE 

300 

79.8 

83.9 

87.6 

91.0 

94.2 

99.2 

96.3 

96.9 

96.9 

97.5 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

GB 

200 

75.8 

83.9 

87.6 

91.1 

94.3 

99.4 

96.6 

97.2 

97.3 

97.9 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

GE 

100 

79.8 

83.9 

87.6 

91.1 

94.3 

99.4 

96.6 

97.3 

97.4 

98.0 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.5 

08 

000 

79.8 

83.9 

87.6 

91.1 

94.3 

99.4 

96.6 

97.3 

97.4 

98.0 

98.4 

98.5 

98.7 

98.8 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVXriONS  719S 
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OPBRATIira  U)C«IOII  -A’ 
USAF8XAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCSIfTAGB  FREQUKRCT  OP  OCCURRBHCB  OP  CEILIRO  VERSUS  VTSIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIom 


SranOH  maOER:  724088  STATIOH  HAKE:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 


I.8I  TO  UIC: 

*  5 

MONTHS 

DBG 

HOURS: 

00-02 

CBILIRO 

VISIBILITT  IB 

STNTUTB 

HILBS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

GE 

GB 

GB 

OB 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBII. 

47.1 

50.1 

51.5 

51.8 

51.9 

52.0 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

OB 

20000 

51.1 

54.3 

55.7 

56.1 

56.3 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GB 

18000 

51.1 

54.3 

55.7 

56.1 

56.3 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

CB 

16000 

51.1 

54.3 

55.7 

56.1 

56.3 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

6B 

14000 

51.2 

54.4 

55.8 

56.2 

56.5 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

6B 

12000 

52.0 

55.3 

56.7 

57.1 

57.3 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GB 

10000 

55.6 

59.1 

60.5 

61.0 

61.2 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

9000 

56.0 

59.8 

61.2 

61.6 

61.8 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

8000 

60.4 

64.2 

65.7 

66.1 

66.8 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

CB 

7000 

60.8 

64.5 

66.0 

66.5 

67.1 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

6000 

61.3 

65.1 

66.6 

67.0 

67.6 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

5000 

63.9 

68.2 

69.8 

70.4 

71.2 

71.4 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OR 

4500 

65.3 

69.7 

71.3 

71.9 

72.8 

73.0 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

4000 

67.7 

72.6 

74.7 

75.5 

76.3 

76.6 

77.0 

77.0 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

3500 

70.2 

75.3 

77.7 

78.7 

79.7 

80.0 

80.4 

80.4 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

3000 

73.1 

78.4 

81.0 

82.2 

83.1 

83.4 

83.9 

83.9 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB 

2500 

73.9 

79.1 

81.8 

83.0 

84.2 

84.5 

84.9 

84.9 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

2000 

75.1 

80.6 

83.5 

84.7 

85.9 

86.3 

86.8 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

1800 

75.1 

80.8 

83  8 

84.9 

86.1 

86.6 

87.0 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

1500 

75.5 

81.4 

84.6 

85.8 

87.1 

87.5 

88.0 

88.0 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

75.6 

81.7 

84.9 

86.1 

87.5 

88.0 

88.4 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

1000 

75.6 

81.7 

85.1 

86.6 

88.2 

88.6 

89.0 

89.0 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

900 

75.6 

82.2 

85.5 

87.2 

89.0 

89.5 

90.0 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

800 

75.6 

82.3 

85.8 

87.7 

89.7 

90.1 

90.6 

90.6 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

700 

75.8 

82.8 

86.8 

89.0 

91.0 

91.4 

91.9 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

600 

75.8 

82.8 

86.8 

89.2 

91.4 

91.8 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

500 

75.9 

82.9 

86.9 

89.5 

91.7 

92.2 

93.1 

93.1 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

400 

75.9 

83.0 

87.0 

89.7 

91.9 

92.4 

93.3 

93.7 

94.0 

94.5 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

300 

75.9 

83.0 

87.2 

90.1 

92.4 

92.8 

93.9 

94.8 

95.2 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

200 

75.9 

83.0 

87.2 

90.1 

92.5 

92.9 

94.0 

94.9 

95.3 

96.1 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

GB 

100 

75.9 

83.0 

87.2 

90.1 

92.5 

92.9 

94.3 

95.3 

95.7 

96.8 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

99.2 

99.8 

GB 

000 

75.9 

83.0 

87.2 

90.1 

92.5 

92.9 

94.3 

95.3 

95.7 

96.9 

97.8 

98.1 

98.6 

98.8 

99.4 

100.0 

TOXAL  RUHKR  OF  OBBBXVATIOHS  930 
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OraWTIIlO  lOCKTIOH  *A*  PBRCHITACB  FREQUBRCT  OF  OCCUBRSRCB  OP  CBILIRO  VEI«SUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLB  HC  FROM  BDURLI  OBSERVATIONS 


STATION  NUmSRt 

724088 

STATION  NAHB:  DOVER  AFB 

DB 

PERIOD 

OP  RBCORD:  DEC  81  - 

NOV  91 

LST  TO  tnc: 

♦  9 

MOIRB: 

DEC 

BGUR8: 

03-05 

CKILINe 

VISIBILITY  IN 

fiTBTUIB 

MILES 

IN 

GB 

08 

08 

08 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

6B 

GB 

FBST 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

9/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

49.9 

48.0 

49.7 

90.4 

91.1 

91.1 

91.2 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

GB 

20000 

49.9 

92.9 

94.2 

94.9 

99.6 

99.6 

99.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

08 

18000 

49.6 

92.6 

94.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

08  16000 

49.6 

92.6 

94.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

08 

14000 

49.6 

92.6 

94.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

08 

12000 

90.9 

93.9 

99.3 

96.0 

96.7 

96.7 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

08 

10000 

94.2 

97.3 

99.1 

99.9 

60.9 

60.9 

60.6 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

fiS 

9000 

94.7 

98.1 

99.9 

60.6 

61.3 

61.3 

61.4 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

08 

8000 

60.8 

64.2 

66.9 

67.3 

68.2 

68.3 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

08 

7000 

61.2 

64.8 

67.2 

68.1 

68.9 

69.0 

69.1 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

08 

6000 

61.4 

69.4 

67.7 

68.6 

69.9 

69.6 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

08 

SOOO 

63.9 

68.3 

70.9 

71.8 

72.7 

72.8 

73.2 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

08 

4900 

64.6 

69.1 

71.7 

72.8 

73.7 

73.8 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

08 

4000 

67.0 

71.7 

74.9 

79.8 

76.7 

76.8 

77.2 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

08 

3900 

68.9 

73.4 

76.7 

78.1 

79.2 

79.4 

79.8 

80.2 

80.9 

80.9 

80.9 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OK 

3000 

71.2 

76.9 

79.8 

81.4 

82.7 

82.8 

83.2 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

2900 

71.3 

76.8 

80.4 

82.2 

83.4 

83.7 

84.1 

84.9 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

08 

2000 

72.3 

78.0 

81.7 

83.8 

89.2 

89.9 

89.9 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

1800 

72.9 

78.3 

82.2 

84.2 

89.6 

89.9 

86.3 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

08 

1900 

72.6 

78.6 

82.6 

84.7 

86.1 

86.6 

87.0 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

G8 

1200 

72.6 

78.7 

82.8 

89.1 

86.9 

86.9 

87.6 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

08 

1000 

72.7 

79.1 

83.4 

89.  V 

87.4 

87.8 

88.6 

89.0 

89.4 

89.4 

89.9 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

01 

900 

72.7 

79.1 

83.9 

86.0 

87.7 

88.2 

88.9 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

01 

800 

72.7 

79.1 

83.8 

86.9 

88.3 

88.8 

89.7 

90.1 

90.4 

90.9 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

01 

700 

72.8 

79.9 

84.6 

87.6 

89.6 

90.1 

91.0 

91.4 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

* 

600 

72.8 

79.9 

84.6 

87.8 

89.9 

90.9 

91.9 

91.9 

92.3 

92.4 

92.9 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

08 

900 

73.0 

79.7 

84.8 

88.6 

91.1 

91.7 

92.8 

93.3 

93.7 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

08 

400 

73.0 

79.7 

84.8 

88.6 

91.3 

91.9 

93.3 

94.1 

94.4 

99.3 

99.4 

95.4 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

08 

300 

73.0 

79.7 

84.8 

88.7 

91.9 

92.2 

94.1 

99.1 

99.9 

96.9 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

08 

200 

73.0 

79.7 

84.8 

88.7 

91.6 

92.3 

94.2 

99.9 

99.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

08 

100 

73.0 

79.7 

84.8 

88.7 

91.6 

92.4 

94.9 

96.1 

96.6 

97.6 

98.2 

98.2 

98.9 

98.9 

99.2 

99.7 

OB 

000 

73.0 

79.7 

84.8 

88.7 

91.6 

92.4 

94.9 

96.1 

96.6 

97.6 

98.2 

98.2 

98.9 

98.9 

99.4 

100.0 

TDiM  NUWBt  or  aasamenom  93o 
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oPEmriRB  LocmoR  *a*  psitcEirrAaB  freoushct  op  occurrehcb  of  ceiliro  versus  visibiliti 

USHFEIRC,  ASHEVILU  EC  FROM  BOUELT  OBSERVATIORS 


sranoH 

IlMBBR: 

724088 

SranOR  RAMB:  DOVER  APB  DB 

PERIOD 

OP  RECORD:  DEC  81  - 

ROV  91 

LST  TO  OIC: 

♦  5 

HOBTH: 

DEC 

BOURS: 

06-08 

CEIUK 

VISIBILin  IR 

SIAIUTB 

NILES 

IR 

OB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

CT 

GB 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEU. 

37.8 

41.4 

43.5 

44.4 

45.3 

45.5 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

46.0 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

OB 

20000 

43.4 

47.1 

49.6 

50.5 

51.5 

51.7 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GE 

IBOOO 

43.5 

47.2 

49.7 

50.6 

51.6 

51.8 

51.9 

52.2 

52.2 

52.2 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

GB 

16000 

43.5 

47.2 

49.7 

50.6 

51.6 

51.8 

51.9 

52.2 

52.2 

52.2 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

OE 

14000 

43.7 

47.3 

49.8 

50.8 

51.7 

51.9 

52.0 

52.3 

52.3 

52.3 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

OB 

12000 

44.2 

47.8 

50.3 

51.3 

52.3 

52.5 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

6B 

10000 

50.4 

54.9 

57.5 

58.6 

59.7 

99.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OB 

9000 

51.0 

55.6 

58.2 

59.2 

60.3 

60.5 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

OB 

8000 

56.0 

61.0 

63.8 

64.9 

66.2 

66.8 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

ex 

7000 

57.3 

62.4 

65.4 

66.6 

67.8 

68.4 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

a 

6000 

57.7 

63.0 

66.0 

67.2 

68.5 

69.0 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

9000 

60.0 

65.8 

68.9 

70.3 

71.7 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OB 

4500 

60.5 

66.3 

69.5 

70.9 

72.3 

73.1 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

08 

4000 

62.9 

69.1 

72.6 

74.3 

75.7 

76.6 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

3900 

64.9 

71.4 

74.9 

77.2 

78.8 

79.7 

79.9 

80.2 

80.3 

80.3 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

3000 

66.6 

73.7 

77.3 

79.6 

81.5 

82.4 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

2900 

67.1 

74.5 

78.3 

80.5 

82.5 

83.3 

83.5 

83.9 

84.0 

M.O 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

2000 

67.7 

75.5 

79.7 

82.0 

84.1 

84.9 

89.3 

85.6 

85.7 

85.7 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

1800 

67.8 

79.7 

79.9 

82.3 

84.3 

85.2 

85.9 

85.8 

85.9 

85.9 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

1500 

68.2 

76.3 

80.8 

83.2 

89.5 

86.3 

86.7 

87.0 

87.1 

87.1 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

1200 

68.2 

76.6 

81.1 

83.7 

86.0 

87.0 

87.4 

87.7 

87.8 

87.8 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

1000 

68.3 

77.0 

81.5 

84.4 

86.8 

87.7 

88.3 

88.6 

88.7 

88.7 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

900 

68.4 

77.1 

81.7 

84.6 

87.0 

88.0 

88.9 

88.8 

88.9 

88.9 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

68.8 

77.6 

82.7 

89.8 

88.3 

89.2 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

700 

68.9 

77.7 

83.1 

86.5 

89.2 

90.2 

91.2 

91.9 

91.6 

91.6 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

m 

68.9 

77.8 

83.2 

86.6 

89.4 

90.3 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

900 

68.9 

78.0 

83.4 

87.2 

90.9 

91.5 

92.8 

93.5 

93.7 

94.0 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

OB 

400 

68.9 

78.0 

83.4 

87.2 

90.6 

91.7 

93.1 

94.2 

94.3 

94.7 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

OB 

300 

68.9 

78.0 

83.4 

87.2 

91.0 

92.2 

93.7 

94.8 

94.9 

95.4 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

OB 

200 

68.9 

78.0 

83.4 

87.2 

91.1 

92.3 

93.9 

99.3 

95.4 

96.3 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

OB 

100 

68.9 

78.0 

83.4 

87.3 

91.2 

92.4 

94.0 

95.7 

95.8 

97.0 

97.8 

97.8 

98.5 

98.7 

99.2 

99.2 

OB 

OOO 

68.9 

78.0 

83.4 

87.3 

91.2 

92.4 

94.0 

99.7 

95.8 

97.0 

97.8 

97.8 

98.5 

98.7 

99.2 

100.0 

IDfMb 
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OPBRniRQ  UXATIOII  'A* 
USAFEXnC.  ASBBVIUJI  HC 


FBRCBHTAQB  PREQUBICr  OP  OCCURREMCB  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITT 
FRCH  BOURLT  OBSERVATICHS 


SXKriOII  nWBBR:  724088  8TM10H  HAHB:  DOVER  APB  DE 

L8T  TO  OTCt  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 
HMTB:  DEC  BOURS:  09-11 


CBiLnie 

IE 

PER 

1  ^ 

1  7 

08 

6 

GB 

5 

G8 

4 

VISIBILITT  IB  STATUTE 

OB  GB  OB  OE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILB8 

6B 

1  1/4 

OB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

IK) 

CEII. 

39.9 

41.2 

41.6 

42.2 

42.9 

42.6 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

os 

20000 

47.4 

49.9 

90.1 

90.9 

91.4 

91.7 

51.9 

52.0 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

OB 

18000 

47.9 

49.7 

90.3 

91.1 

91.6 

91.9 

52.2 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

08 

16000 

47.9 

49.7 

90.3 

91.1 

91.6 

91.9 

52.2 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

OE 

14000 

47.6 

49.8 

90.4 

91.2 

91.7 

92.0 

52.3 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

08 

12000 

49.9 

91.9 

92.7 

93.4 

94.0 

94.3 

54.5 

54.6 

94.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

08 

10000 

93.4 

96.9 

97.3 

98.7 

99.2 

99.6 

59.8 

59.9 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

08 

9000 

93.9 

96.9 

97.8 

99.2 

99.9 

60.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

08 

8000 

98.9 

62.2 

63.7 

69.2 

69.8 

66.1 

66.5 

66.6 

66.6 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

08 

7000 

61.1 

69.1 

66.9 

68.4 

69.0 

69.4 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

08 

6000 

62.2 

66.1 

68.0 

69.9 

70.1 

70.4 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

08 

sooo 

63.9 

67.7 

69.9 

71.4 

72.0 

72.4 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

08 

4900 

63.9 

68.1 

70.4 

72.0 

72.8 

73.1 

73.4 

73.5 

73.5 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

08 

4000 

66.8 

71.2 

73.8 

79.4 

76.2 

76.6 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

08 

3900 

67.7 

72.7 

79.4 

77.1 

78.1 

78.4 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

08 

3000 

69.6 

79.1 

77.7 

79.6 

80.6 

81.1 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.9 

01.9 

02.0 

82.0 

82.0 

82.0 

08 

2900 

69.8 

79.6 

78.3 

80.1 

81.2 

81.7 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

08 

2000 

70.9 

77.0 

79.8 

81.6 

82.9 

83.8 

84.4 

84.9 

84.9 

04.6 

84.8 

84.8 

04.9 

84.9 

84.9 

84.9 

08 

1800 

71.1 

77.2 

80.0 

81.8 

83.2 

84.1 

84.7 

84.0 

84.8 

84.9 

85.2 

85.2 

85.3 

05.3 

85.3 

85.3 

08 

1900 

71.3 

77.6 

80.4 

82.9 

84.4 

89.3 

85.9 

86.0 

06.0 

86.2 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

1200 

71.6 

78.1 

81.1 

83.4 

89.8 

86.7 

87.3 

87.4 

87.4 

87.7 

88.1 

88.1 

88.2 

68.2 

88.2 

88.2 

08 

1000 

71.7 

78.4 

81.9 

83.9 

86.3 

87.3 

88.0 

88.1 

88.1 

88.5 

88.9 

08.9 

09.0 

89.0 

89.0 

89.0 

08 

900 

71.8 

78.9 

81.9 

84.3 

86.8 

87.7 

88.4 

88.5 

88.9 

88.9 

09.4 

69.4 

89.5 

89.5 

89.5 

09.5 

08 

800 

72.4 

79.1 

82.7 

89.2 

87.8 

88.8 

89.5 

89.6 

89.6 

90.0 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

08 

700 

72.7 

79.6 

83.2 

89.8 

88.7 

89.7 

90.4 

90.9 

90.9 

91.2 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

08 

600 

72.7 

79.6 

83.3 

89.9 

88.8 

89.9 

90.6 

91.0 

91.0 

91.6 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

900 

72.7 

79.7 

83.8 

86.9 

90.9 

91.7 

92.6 

93.0 

93.0 

93.9 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

400 

72.7 

79.7 

83.8 

87.1 

90.9 

92.9 

93.9 

94.9 

94.6 

95.5 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

08 

300 

72.7 

79.7 

83.8 

87.1 

91.0 

92.6 

94.1 

94.7 

94.9 

96.2 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

08 

200 

72.7 

79.7 

83.8 

87.1 

91.0 

92.6 

94.1 

94.8 

95.1 

96.8 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.9 

90.9 

100 

72.7 

79.7 

83.8 

87.1 

91.0 

92.6 

94.1 

94.8 

99.1 

96.0 

98.3 

98.3 

98.0 

98.8 

99.4 

99.6 

08 

000 

72.7 

79.7 

83.8 

87.1 

91.0 

92.6 

94.1 

94.8 

99.1 

96.8 

98.3 

98.3 

98.0 

98.8 

99.8 

100.0 

TOVAL 


OP  cmammom 
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oremTim  locktioii  -a* 
USAFBnC,  ASaiVILLB  RC 


PBRCOITAaB  FREQUBRCT  OP  OCCURRBIICB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  aOURLT  OBSERVATIORS 


SranOR  EIMBBR:  724088  STATIOH  RAHB:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  MOV  91 


L8E 

TO  UlC: 

♦  5 

MCXnS: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

cxihim 

VISIBILITT  IR 

SIAIUIB 

MILES 

m 

OB 

GB 

GE 

OB 

QB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

FBR 

7 

6 

S 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2. 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

41.7 

42.2 

42.7 

43.0 

43.3 

43.3 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

OE 

20000 

52.9 

53.5 

54.2 

54.6 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

OE 

18000 

53.7 

54.3 

55.2 

55.6 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OE 

16000 

53.7 

54.3 

55.2 

55.6 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OE 

14000 

54.0 

54.6 

55.5 

59.9 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

OE 

12000 

54.8 

59.9 

56.3 

56.8 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

OE 

10000 

59.4 

60.2 

61.2 

61.7 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OK 

9000 

60.2 

61.1 

62.0 

62.6 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

OB 

8000 

64.7 

65.7 

66.8 

67.3 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

OR 

7000 

66.3 

67.4 

68.5 

69.1 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

OB 

6000 

67.0 

68.2 

69.2 

69.9 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

SOOO 

67.8 

69.0 

70.2 

71.2 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

OE 

4500 

68.9 

70.3 

71.5 

72.7 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

OE 

4000 

72.4 

73.8 

79.9 

76.7 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

3900 

73.7 

75.4 

77.1 

78.4 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

3000 

77.2 

79.0 

80.8 

82.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

2500 

77.8 

79.7 

81.4 

82.7 

83.8 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

2000 

78.5 

80.8 

82.7 

84.0 

85.2 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

1800 

78.5 

80.9 

82.8 

84.1 

85.3 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

1500 

79.2 

81.7 

83.8 

85.2 

86.5 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

1200 

79.6 

82.2 

84.8 

86.2 

87.6 

87.7 

88.1 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OB 

1000 

79.7 

82.3 

85.1 

86.5 

87.8 

88.0 

88.5 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

900 

80.1 

82.7 

85.5 

86.9 

88.4 

88.5 

89.0 

89.5 

89.5 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

800 

80.3 

82.9 

85.8 

87.7 

89.6 

89.7 

90.2 

91.1 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

700 

80.5 

83.1 

86.0 

88.2 

90.2 

90.3 

90.9 

92.0 

92.0 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

600 

80.5 

8.7.1 

86.0 

88.4 

90.4 

90.8 

91.7 

92.9 

92.9 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

500 

81.1 

83.8 

86.9 

89.5 

91.6 

91.9 

93.1 

94.4 

94.4 

95.3 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

400 

81.1 

83.9 

87.0 

i>».6 

91.9 

92.3 

93.5 

95.1 

95.1 

95.9 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

300 

81.1 

83.9 

87.1 

89.7 

92.2 

92.7 

94.2 

95.8 

96.0 

97.4 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

200 

81.1 

83.9 

87.1 

89.7 

92.2 

92.7 

94.4 

96.1 

96.3 

98.1 

98.8 

98.8 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

OB 

100 

81.1 

83.9 

87.1 

89.7 

92.2 

92.7 

94.4 

96.1 

96.3 

98.1 

98.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

000 

81.1 

83.9 

87.1 

89.7 

92.2 

92.7 

94.4 

96.1 

96.3 

98.1 

98.8 

98.8 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

TOEAL  miMn  OP  OWERVAnom  930 
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UaAFBTAC/D8~92/2aO  -  PaRa  283 


amwniio  iocktioh  *a* 
ubafrm:,  KSIIBVIU.S  nc 


PBRCBRTAGB  FragUEKCI  OF  OCCURRBICB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FIVH  KXIRLT  (»SBI(VATIOHS 


STWIOR  HUMBER:  724088  SmiOR  HMBI:  DOVER  BFB  OB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 


L8T 

VO  UTCs 

♦  5 

MUMV: 

DBC 

BOORS: 

15-17 

(SiLiiia 

visiBiLirr  iH 

STXIUTB 

HILBS 

IR 

1  “ 

OB 

OB 

GB 

OB 

OB 

GB 

6B 

OE 

GB 

OB 

OB 

OE 

OB 

OE 

GB 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK) 

CBIL 

40.8 

41.7 

42.4 

42.6 

42.7 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

6B 

20000 

50.8 

51.9 

52.8 

53.1 

53.2 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

OB 

18000 

51.6 

52.8 

53.7 

54.0 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

at 

16000 

51.6 

52.8 

53.7 

54.0 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

08 

14000 

52.4 

53.7 

54.5 

54.8 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

OB 

12000 

54.1 

55.5 

56.3 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

10000 

60.1 

61.6 

62.5 

62.9 

63.0 

63.0 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

08 

9000 

61.3 

62.8 

63.7 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

08 

8000 

66.5 

68.1 

68.9 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

08 

7000 

68.2 

69.8 

70.6 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

OS 

6000 

69.0 

70.6 

71.5 

72.0 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

08 

5000 

70.2 

71.9 

72.8 

73.8 

74.1 

74.2 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

08 

4500 

70.4 

72.2 

73.0 

74.0 

74.3 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

08 

4000 

73.2 

75.4 

76.6 

77.5 

77.8 

78.0 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

OB 

3500 

75.1 

77.3 

78.5 

79.6 

79.9 

80.0 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

08 

3000 

78.0 

80.5 

81.8 

83.2 

83.9 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

08 

2500 

79.0 

81.6 

82.9 

84.3 

85.1 

85.4 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

GB 

2000 

79.6 

82.6 

83.9 

85.4 

86.1 

86.5 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

GB 

1800 

79.6 

82.6 

83.9 

85.4 

86.1 

86.5 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

08 

1500 

79.7 

82.7 

84.0 

85.5 

86.2 

86.6 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

* 

1200 

80.2 

83.2 

84.5 

86.1 

87.2 

87.5 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

08 

1000 

80.8 

83.9 

85.2 

86.8 

87.8 

88.3 

88.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

08 

900 

80.9 

84.1 

85.4 

87.0 

88.2 

88.6 

89.1 

89.4 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

08 

800 

81.0 

84.3 

85.6 

87.3 

88.7 

89.2 

89.8 

90.2 

90.2 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

08 

700 

81.1 

84.4 

85.8 

87.7 

89.5 

90.0 

90.5 

91.0 

91.1 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

a 

600 

81.2 

84.5 

86.0 

88.0 

89.9 

90.4 

91.1 

91.7 

91.8 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

08 

500 

81.3 

84.8 

86.3 

88.5 

90.9 

91.7 

92.6 

93.5 

93.7 

94.1 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

08 

400 

81.3 

84.9 

86.5 

88.7 

91.4 

92.3 

93.3 

94.5 

94.8 

95.6 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

OB 

300 

81.3 

84.9 

86.5 

88.7 

91.4 

92.3 

93.5 

94.8 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

08 

200 

81.3 

84.9 

86.5 

88.7 

91.5 

92.4 

93.8 

95.1 

95.4 

96.9 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.8 

99.1 

* 

100 

81.3 

84.9 

86.5 

88.7 

91.5 

92.4 

93.8 

95.1 

95.4 

96.9 

98.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.1 

99.7 

08 

000 

81.3 

84.9 

86.5 

88.7 

91.5 

92.4 

93.8 

95.1 

95.4 

96.9 

98.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.2 

100.0 

lOna  HUMUR  OF  OHREHVRtlOHB  930 
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ORSmTIIlG  IiOCHTIOII  *A’ 
USAFKnC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCSinnOB  FRBQUERCr  T  OCCURRBIICB  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  Cr  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


CBIUR6 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBIUTT  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

OB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/e 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

45.4 

46.1 

46.5 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

GE  20000 

52.3 

53.2 

53.7 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

6B 

18000 

52.5 

53.4 

53.9 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

16000 

52.6 

53.5 

54.0 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

GE 

14000 

53.1 

54.1 

54.7 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

6B 

12000 

54.3 

55.8 

56.2 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57,1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

OB 

10000 

59.4 

61.0 

61.4 

62.0 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

OB 

9000 

59.8 

61.4 

61.8 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

8000 

64.6 

66.3 

66.8 

67.6 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

7000 

66.1 

68.0 

68.4 

69.2 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OB 

6000 

67.1 

69.0 

69.5 

70.3 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

5000 

67.8 

69.9 

70.3 

71.4 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

4500 

68.4 

70.4 

71.4 

72.7 

73.0 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

4000 

71.7 

74.3 

75.8 

77.1 

77.4 

77.5 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

3500 

74.3 

77.3 

78.9 

80.3 

81.0 

81.1 

81.4 

81.5 

81.5, 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

3000 

76.5 

79.6 

81.7 

83.2 

83.9 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

2500 

77.4 

80.6 

82.8 

84.3 

85.1 

85.2 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

2000 

78.0 

81.7 

84.0 

85.6 

86.5 

86.6 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1800 

78.2 

82.0 

84.3 

85.9 

86.8 

86.9 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

1500 

78.3 

82.2 

84.6 

86.2 

87.1 

87.2 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

1200 

78.5 

82.6 

85.2 

86.9 

88.1 

88.2 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

1000 

78.7 

82.8 

85.4 

87.1 

88.6 

88.7 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

900 

79.1 

83.4 

86.0 

87.8 

89.4 

89.5 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

800 

79.2 

83.5 

86.2 

88.1 

89.7 

89.8 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

700 

79.2 

83.9 

86.6 

88.5 

90.2 

90.5 

91.2 

91.6 

91.6 

91.6 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

600 

79.2 

84.1 

86.8 

88.8 

90.5 

91.0 

91.8 

92.5 

92.5 

92.5 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

500 

79.4 

84.3 

87.0 

89.1 

91.1 

91.7 

92.7 

93.5 

93.5 

93.8 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

400 

79.5 

84.5 

87.5 

90.1 

92.5 

93.1 

94.7 

95.8 

95.9 

96.1 

96.8 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

300 

79.5 

84.5 

87.5 

90.1 

92.8 

93.4 

95.2 

96.7 

96.8 

97.2 

98.0 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

200 

79.5 

84.5 

87.5 

90.2 

93.2 

93.9 

95.7 

97.3 

97.5 

98.0 

98.8 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

100 

79.5 

84.5 

87.5 

90.2 

93.2 

93.9 

95.7 

97.3 

97.5 

98.0 

98.8 

98.8 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

GB 

000 

79.5 

84.5 

87.5 

90.2 

93.2 

93.9 

95.7 

97.3 

97.5 

98.0 

98.8 

98.8 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

TDEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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USAPBTAC/DS— 92/280  -  Paga  285 


aPBRKriHO  LOCHTIOH  *A' 
nSAFKnC,  JtSBBVILLB  RC 


PBRCBIITOOB  KKKgUEnCT  OF  OCCimRBICB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSBRVKnOHS 


SERTIOR  miNBBR;  724088  STKTIOII  lOME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UIC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MORTH:  DEC  HOURS:  21-23 


CBILIR6 

IR 

PER 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  SIRTUTB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CBIL 

47.4 

49.0 

49.8 

50.0 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GB 

20000 

52.8 

54.5 

55.4 

55.8 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

CT 

18000 

52.8 

54.5 

55.4 

55.8 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

CE 

16000 

52.8 

54.5 

55.4 

55.8 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

6B 

14000 

53.1 

54.8 

55.7 

56.1 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

OB 

12000 

54.7 

56.6 

57.4 

57.8 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

SB 

10000 

59.1 

61.0 

61.9 

62.4 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

C8 

9000 

59.2 

61.3 

62.3 

62.7 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

OB 

8000 

63.5 

65.6 

66.6 

67.2 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

OB 

7000 

64.6 

66.8 

68.0 

68.6 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

CB 

6000 

65.3 

67.4 

68.6 

69.2 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

COE 

5000 

67.4 

69.9 

71.2 

71.8 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

os 

4500 

68.2 

70.6 

72.0 

72.7 

73.4 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

68 

4000 

71.1 

74.4 

76.6 

77.3 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

CB 

3500 

72.2 

75.8 

78.1 

78.8 

79.6 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

CB 

3000 

75.4 

79.4 

82.0 

82.8 

83.7 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

CB 

2500 

76.5 

80.5 

83.4 

84.2 

85.3 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

GB 

2000 

76.9 

81.1 

84.5 

85.6 

86.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

GB 

1800 

77.0 

81.2 

84.6 

85.8 

87.1 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

CB 

1500 

77.0 

81.5 

85.1 

86.3 

87.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

’  88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

GB 

1200 

77.2 

82.3 

85.8 

87.1 

88.4 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

GB 

1000 

77.3 

82.7 

86.3 

87.6 

89.4 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

GB 

900 

77.5 

83.2 

87.1 

88.4 

90.2 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

GB 

800 

77.6 

83.3 

87.2 

88.5 

90.3 

90.8 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

GB 

700 

78.0 

83.8 

87.6 

89.0 

90.9 

91.3 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

GB 

600 

78.0 

83.8 

87.6 

89.0 

90.9 

91.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

CB 

500 

78.1 

83.9 

87.8 

89.2 

91.6 

92.2 

93.3 

93.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

GB 

400 

78.1 

83.9 

87.8 

89.4 

91.7 

92.3 

93.5 

94.0 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

GB 

300 

78.1 

83.9 

87.8 

89.4 

91.9 

92.5 

94.2 

95.2 

95.8 

95.9 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

GB 

200 

78.1 

83.9 

87.8 

89.5 

92.3 

92.9 

94.6 

95.7 

96.3 

96.6 

97.3 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

98.3 

GB 

100 

78.1 

83.9 

87.8 

89.5 

92.3 

92.9 

94.6 

95.8 

96.8 

97.0 

98.1 

98.2 

99.0 

99.0 

99.2 

99.7 

GB 

000 

78.1 

83.9 

87.8 

89.5 

92.3 

92.9 

94.6 

95.8 

96.8 

97.0 

98.2 

98.3 

99.1 

99.1 

99.5 

100.0 

TOnL  RUmR  OF  OBSERVKnORS  930 
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OFBmTIIR  UX»TIOII  *A' 
DSAFBnC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCBHTAGB  FRBQUEUCT  OF  OCCURRBIICB  OP  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITy 
FROM  HOURLY  OBSBRVKTIOHS 


SranOR  RUMBER:  724088  STRTIOH  lUMB:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UIC:  *  S 


PERIOD  OF  REC(»U>:  DEC  81  -  NOV  31 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CBILING 

III 

FBKT 

OB 

7 

OB 

6 

GB 

S 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 
GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

OE 

3/8 

GB 

1.'4 

GB 

0 

NO  CEIL 

43.1 

45.0 

46.0 

46.4 

46.8 

46. a 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

6B 

20000 

50.0 

52.1 

53.2 

53.8 

54.2 

54.3 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

6B 

18000 

50.3 

52.4 

53.5 

54.1 

54.5 

54.6 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

OB 

16000 

50.3 

52.4 

53.5 

54.1 

54.5 

54.6 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

6B 

14000 

50.6 

52.7 

53.8 

54.4 

54.8 

54.9 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

OB 

12000 

51.8 

54.0 

55.2 

55.7 

56.1 

56.2 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

6E 

10000 

56.5 

59.0 

60.2 

60.9 

61.3 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

OE 

9000 

57.0 

59.6 

60.9 

61.6 

62.0 

62.1 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

8000 

61.9 

64.7 

66.1 

66.9 

67.5 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

7000 

63.2 

66.1 

67.6 

68.5 

69.1 

69.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

S9.6 

69.6 

69.6 

69.7 

GB 

6000 

63.9 

66.9 

68.4 

69.2 

69.8 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

OB 

5000 

65.6 

68.8 

70.5 

71.5 

72.2 

72.4 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

GB 

4500 

66.3 

69.6 

71.4 

72.5 

73.2 

73.4 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

4000 

69.1 

72.8 

75.0 

76.2 

76.9 

77.2 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

3500 

70.8 

74.8 

77.2 

78.5 

79.4 

79.7 

80.0 

80.1 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

3000 

73.4 

77.8 

80.3 

81.7 

82.8 

83.1 

83.4 

83.5 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

2500 

74.1 

78.6 

81.2 

82.7 

83.8 

84.2 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

2000 

74.9 

79.7 

82.5 

84.1 

85.3 

85.8 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

1800 

75.0 

79.8 

82.7 

84.3 

85.6 

86.0 

86.4 

B6.5 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

1500 

75.2 

80.3 

83.2 

84.9 

86.3 

86.8 

87.2 

87.3 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

GB 

1200 

75.4 

80.7 

83.8 

85.6 

87.1 

87.6 

88.1 

88.2 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

1000 

75.6 

81.0 

84.2 

86.1 

87.8 

88.3 

88.8 

89.0 

89.1 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

GB 

900 

75.8 

81.3 

84.6 

86.5 

88.3 

88.8 

89.4 

89.6 

89.7 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

800 

76.0 

81.5 

85.0 

87.1 

89.0 

89.6 

90.2 

90.5 

90.6 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

700 

76.1 

81.8 

85.5 

87.8 

89.9 

90.4 

91.1 

91.5 

91.6 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

GB 

600 

76.1 

81.9 

85.6 

88.0 

90.1 

90.8 

91.6 

92.1 

92.2 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

GB 

500 

76.3 

82.1 

85.9 

88.6 

91.1 

91.8 

92.9 

93.5 

93.7 

94.1 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

OB 

400 

76.3 

82.2 

86.0 

88.8 

91.5 

92.3 

93.6 

94.5 

94.7 

95.3 

95.8 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

OB 

300 

76.3 

82.2 

86.0 

88.9 

91.8 

92.6 

94.1 

95.2 

95.5 

96.4 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

GB 

200 

76.3 

82.2 

86.0 

88.9 

91.9 

92.7 

94.3 

95.6 

95.9 

96.9 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

OB 

100 

76.3 

82.2 

86.0 

88.9 

91.9 

92.8 

94.4 

95.8 

96.1 

97.3 

98.2 

98.3 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

GB 

000 

76.3 

82.2 

86.0 

88.9 

91.9 

92.8 

94.4 

95.8 

96.1 

97.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.1 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPBlwrillO  UXKTIOII  *A* 
OSAFBCM:,  ASHByiUB  RC 


FERCEHTKGB  FREQUBICT  OF  OCCURRBRCR  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SflATIOR  HUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CBILINC 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

HXLB8 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m 

CEIL 

42.2 

46.6 

49.2 

50.8 

51.7 

52.0 

52.2 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

GB 

20000 

48.4 

53.8 

56.9 

58.8 

59.9 

60.2 

60.5 

60.7 

60.7 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6B 

18000 

48.5 

53.9 

57.0 

58.9 

60.0 

60.3 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

6E 

16000 

48.5 

53.9 

57.0 

58.9 

60.0 

60.3 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

GB 

14000 

48.7 

54.2 

57.3 

59.2 

60.4 

60.6 

60.9 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

6B 

12000 

49.5 

55.0 

58.2 

60.2 

61.4 

61.6 

61.9 

62.1 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GS 

10000 

52.7 

58.7 

62.1 

64.3 

65.5 

65.9 

66.2 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

GB 

9000 

53.6 

59.8 

63.2 

65.4 

66.7 

67.0 

67.3 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

8000 

56.7 

63.3 

67.1 

69.5 

70.9 

71.3 

71.6 

71.9 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

GB 

7000 

57.8 

64.5 

68.4 

70.8 

72.3 

72.6 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

GB 

6000 

58.2 

65.0 

69.0 

71.4 

72.9 

73.2 

73.6 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

GB 

5000 

59.5 

66>5 

70.6 

73.1 

74.6 

75.0 

75.4 

75.7 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

GE 

4500 

60.3 

67.4 

71.6 

74.2 

75.7 

76.0 

76.4 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77  .0 

77.0 

GB 

4000 

62.8 

70.4 

74.8 

77.6 

79.3 

79.7 

80.2 

80.5 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

3500 

64.2 

72.1 

76.6 

79.6 

81.3 

81.7 

62.2 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

6^  •  8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

GB 

3000 

65.8 

74.1 

78.9 

81.9 

83.8 

84.3 

84.8 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

2500 

66.5 

74.9 

79.8 

83.0 

85.0 

85.4 

86.0 

86.3 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

6S 

2000 

67.2 

75.9 

80.9 

84.2 

86.3 

86.8 

87.4 

87.7 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

1800 

67.4 

76.1 

81.2 

84.5 

86.6 

87.1 

87.7 

88.1 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

GB 

1500 

67.9 

76.7 

81.9 

85.4 

87.6 

68.1 

88.7 

89.1 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

1200 

68.4 

77.5 

82.8 

86.4 

88.6 

89.3 

90.0 

90.4 

90.4 

90.6 

90-7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

1000 

68.8 

78.0 

83.4 

87.2 

89.7 

90.3 

91.0 

91.4 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

OB 

900 

68.9 

78.2 

83.8 

87.6 

90.2 

90.8 

91.6 

92.0 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

800 

69.1 

78.5 

84.2 

88.2 

90-9 

91.6 

92.4 

92.9 

93.0 

93.2 

93.3 

93-3 

92.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

700 

69.2 

78.7 

84.5 

88.7 

91.5 

92.2 

93.1 

93.6 

93.7 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

600 

69.3 

78.8 

84.7 

88.9 

91.9 

92.6 

93.5 

94.1 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

GB 

500 

69.3 

79.0 

85.0 

89.4 

92.6 

93.5 

94.6 

95.3 

95.4 

95.7 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

400 

69.4 

79.2 

85.2 

89.7 

93.1 

94.0 

95.3 

96.1 

96.2 

96.6 

96.9 

96.9 

97.1 

97. 1 

97.1 

97.2 

OB 

300 

69.4 

79.2 

85.3 

89.9 

93.4 

94.4 

95.7 

96.7 

96.9 

97.5 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GB 

200 

69.4 

79.2 

85.3 

89.9 

93.5 

94.6 

96.0 

97.1 

97.3 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

OB 

100 

69.4 

79.2 

85.3 

89.9 

93.5 

94.6 

96.0 

97.1 

97.4 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

99.7 

GB 

000 

69.4 

79.2 

85.3 

89.9 

93.5 

94.6 

96.0 

97.1 

97.4 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

100.0 

lOraL  NUMBER  OF  OBSERVniONS:  87631 
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OFERKnira  LOCKriOM  ’A*  FBRCBHTAGB  FREQUBUCT  OF  OCCURRBHCB  OF  SKY  COVER 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 

STATIOH  RUHBERs  724088  StATIOR  SAME:  DOVER  AFB  DE 
LSI  TO  UK:  ♦  5 


BOUPS 

(lOT) 

1  CLEAR 

SCKTTBRBD 

BROKER 

AIRHAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOH 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OSSCURATIOH 

TOTAL 

OBB 

00-02 

28.1 

16.6 

13.9 

38.3 

3.2 

55.4 

2.5 

930 

03-05 

24.5 

20.1 

12.6 

39.5 

3.3 

55.4 

3.3 

930 

06-08 

13.1 

29.1 

20.6 

33.4 

3.7 

57.7 

2.6 

930 

09-11 

6.5 

29.5 

25.6 

36.1 

2.4 

64.1 

4.3 

930 

12-14 

5.9 

31.6 

24.5 

35.5 

2.5 

62.5 

3.4 

930 

15-17 

7.2 

30.4 

25.9 

33.5 

2.9 

62.4 

1.8 

930 

18-20 

17.3 

27.5 

15.6 

37.2 

2.4 

55.2 

2.2 

928 

21-23 

24.8 

20.1 

15.9 

36.3 

2.8 

55.1 

1.9 

930 

ALL 

HOURS 

15.9 

25.6 

19.3 

36.2 

2.9 

58.5 

2.8 

7438 

MOUTH:  FSB  HOURS: 

ALL 

00-02 

30.1 

16.5 

11.6 

38.8 

3.0 

53.3 

3.9 

846 

03-05 

27.9 

17.5 

12.3 

38.4 

3.9 

54.6 

3.5 

846 

06-08 

11.8 

30.3 

17.1 

37.5 

3.3 

57.9 

4.0 

846 

09-11 

7.7 

28.5 

23.8 

36.8 

3.3 

63.8 

3.3 

846 

12-14 

6.9 

22.8 

28.0 

40.2 

2.1 

70.3 

1.8 

846 

15-17 

7.8 

24.2 

24.1 

41.7 

2.1 

68.0 

1.4 

846 

18-20 

14.2 

25.9 

15.7 

42.3 

1.9 

59.9 

2.6 

846 

21-23 

26.6 

20.9 

11.9 

37.5 

3.1 

52.5 

3.2 

846 

ALL 

HOURS 

16.6 

23.3 

18.1 

39.1 

2.8 

60.0 

3.0 

6768 

PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
HOHTH:  JAR  HOURS:ALL 
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OPBRATIIIG  UXKncm 
USAFEIM:,  ASHEVILLE  NC 


PBRCBlfCAOB  FRBQUBIICy  OP  OCOmRSIlCB  OF  SET  COVER 
FRCM  HOURLY  OTSBRVATIOICS 


STMTIOR  HUMBER:  724088 

STATION 

LST  TO 

RAHBS  DOVER  APB  DB 

UTCS  ♦  5 

PERIOD 

HONTB: 

OP  RECORD:  DEC  81 

MAR  HOURS:ALL 

SOURS 

(MX) 

CLEAR  SCATTERED 

BROKER 

AIRNAT  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

or  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.7 

16.2 

10.5 

39.1 

.4 

50.1 

3.1 

930 

03-05 

31.6 

18.7 

10.8 

37.3 

1.6 

49.7 

4.4 

930 

06-08 

12.0 

31.9 

18.2 

35.1 

2.8 

56.0 

4.0 

930 

09-11 

12.7 

28.3 

21.1 

36.4 

1.5 

59.0 

3.2 

929 

12-14 

8.8 

30.0 

25.8 

34.7 

.6 

61.2 

1.6 

930 

15-17 

7.5 

33.5 

23.4 

35.2 

.3 

58.9 

2.0 

930 

18-20 

17.4 

25.8 

20.2 

35.8 

.8 

56.8 

1.9 

930 

21-23 

30.4 

19.1 

13.2 

36.2 

1.0 

50.4 

1.3 

930 

Ml 

HOURS 

19.3 

25.5 

17.9 

36.2 

1.1 

55.3 

2.7 

7439 

MOIfTB: 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

30.1 

19.7 

12.0 

35.0 

3.2 

50.2 

2.3 

900 

03-05 

24.6 

23.1 

14.4 

34.8 

3.1 

52.3 

3.2 

900 

06-08 

14.1 

25.1 

22.2 

35.1 

3.4 

60.8 

5.0 

900 

09-11 

10.1 

30.4 

21.4 

37.8 

.2 

59.4 

4.0 

900 

12-14 

5.2 

32.1 

26.8 

35.6 

.2 

62.6 

1.7 

899 

15-17 

7.0 

30.8 

28.6 

33.1 

.6 

62.2 

1.3 

900 

18-20 

10.8 

29.4 

24.3 

34.6 

.9 

59.8 

1.7 

900 

21-23 

23.4 

24.8 

15.0 

35.2 

1.6 

51.8 

1.9 

900 

AU. 

B3UII8 

15.7 

26.9 

20.6 

35.1 

1.7 

57.4 

2.6 

7199 
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OPSmTIIR  IdOCKTIOII  *A' 
USAFBTKC,  ASaBVIUB  HC 


PBRCBBTAOB  FRBQUBUCT  OP  OCCUKRBIICB  OF  SKY  COVER 
FROH  BOURLT  OBSBRVRTIOMS 


SnrnCH  miHBBR:  724O88  SYHTIOR  ENtB:  DOVER  APB  DB  PERIOD  Of  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  TO  UTCt  *  S  MOMTB:  MAY  BOURS:ALL 


HOURS 

(LOT) 

1  CLEAR 

SCATRRBO 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATICR 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

26.0 

22.4 

IS. 9 

34.9 

.8 

51.6 

2.0 

930 

03-05 

18.0 

28.3 

18.4 

33.6 

1.7 

53.7 

3.3 

929 

06-08 

11.7 

28.7 

26.6 

30.8 

2.3 

59.6 

3.3 

930 

09-11 

8.5 

32.8 

28.6 

29.5 

.6 

58.7 

3.4 

930 

12-14 

3.7 

35.8 

33.0 

27.5 

60.5 

2.5 

930 

15-17 

3.0 

39.0 

30.6 

27.3 

58.0 

2.0 

930 

18-20 

7.0 

33.4 

28.4 

30.8 

.4 

59.6 

2.0 

929 

21-23 

18.8 

27.2 

21.0 

32.2 

.9 

54.0 

1.9 

930 

AU. 

BOORS 

12.1 

30.9 

25.3 

30.8 

.8 

57.0 

2.6 

7438 

HOHTB:  JUR  BOORS! 

ALL 

00-02 

26.8 

28.8 

19.8 

23.8 

.9 

44.4 

3.2 

900 

03-05 

15.6 

37.9 

22.9 

22.1 

1.6 

46.6 

4.2 

900 

06-08 

12.3 

36.8 

26.5 

23.1 

1.2 

50.8 

5.9 

899 

09-11 

8.9 

40.4 

30.0 

20.4 

.2 

50.7 

3.7 

900 

12-14 

2.7 

39.1 

36.4 

21.7 

.1 

58.2 

3.4 

900 

15-17 

3.9 

39.6 

33.8 

22.7 

.1 

56.6 

4.4 

900 

18-20 

7.6 

35.2 

30.3 

26.9 

.1 

57.3 

4.1 

899 

21-23 

17.1 

37.2 

22.0 

23.1 

.7 

45.7 

2.5 

897 

ALL 

HOURS 

11.8 

36.9 

27.7 

23.0 

.6 

51.3 

3.9 

7195 
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OraWTIRG  lOCKTIOR  'A* 
DSAFETAC,  A8HEVILLB  HC 


PERCBHTAGE  FRKQUEnCT  OP  OCCURBERCB  OP  8KT  COVER 
PROM  BOURLT  OBEBRVAXIORS 


SXrnOH  miHBBR:  724088  STHTIOII  HAMS:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

L8T  TO  UTC:  *  5  HOUTB:  JUL  BOURStALL 


BOORS 

(LST) 

1  CLEAR 

SCAITBHED 

BROKER 

AIRNAT  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCORATIOH 

GfP 

1/2 

PARTIAL 

OBSCtlRATIOH 

TOTAL 

OBS 

00-02 

19.8 

31.1 

19.8 

29.0 

.3 

49.1 

10.6 

930 

03-05 

12.2 

38.4 

25.5 

23.3 

.6 

49.5 

15.6 

930 

06-08 

8.6 

37.5 

29.4 

24.1 

.4 

53.9 

17.3 

929 

09-11 

6.9 

39.5 

30.8 

22.9 

53.7 

6.6 

930 

12-14 

1.1 

40.3 

38.3 

20.3 

58.6 

9.2 

930 

15-17 

2.3 

39.8 

37.7 

20.1 

.1 

58.0 

10.2 

930 

18-20 

5.1 

38.9 

32.8 

23.2 

56.0 

8.9 

930 

21-23 

15.5 

34.8 

24.3 

25.1 

.3 

49.7 

8.7 

930 

AU. 

BOURS 

8.9 

37.5 

29.6 

23.5 

.2 

53.6 

10.9 

7439 

HONTB:  AUO  HOURS: 

ALL 

00-02 

24.6 

28.0 

19.1 

28.0 

.3 

47.4 

5.5 

930 

03-05 

20.6 

33.1 

18.3 

26.8 

1.2 

46.2 

9.2 

930 

06-08 

10.8 

38.8 

27.1 

22.4 

1.0 

50.4 

14.6 

930 

09-11 

7.1 

41.1 

30.0 

21.8 

51.8 

7.4 

930 

12-14 

1.9 

44.6 

31.2 

22.3 

53.4 

8.0 

930 

15-17 

2.4 

45.2 

33.7 

18.7 

.1 

52.5 

7.6 

930 

18-20 

4.9 

44.4 

28.6 

22.0 

50.6 

5.8 

930 

21-23 

20.3 

33.7 

20.3 

25.7 

46.0 

3.9 

930 

ALL 

BOORS 

11.6 

38.6 

26.0 

23.5 

.3 

49.8 

7.8 

7440 
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oremnno  locKnom  'a*  pbrcertagb  FRBguERcr  op  occurrercb  of  skt  cover 

USAFEnC,  ASHBVILU  RC  FROH  BOURLT  OBSBRVATIOHS 

81KTI0II  RIMBER:  724088  SIKTIOR  IIANB:  DOVER  AFB  DE 
LST  to  IRC:  *  5 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKBR 

AIRIAT  CUSSBS 

OVERCAST  TODO. 

OBSCURATXCn 

OT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

30.4 

26.2 

17.0 

26.0 

.3 

43.3 

3.3 

900 

03-05 

29.2 

30.6 

14.8 

24.4 

1.0 

40.2 

7.9 

900 

06-08 

9.6 

38.6 

27.0 

24.0 

.9 

51.9 

11.9 

900 

09-11 

9.7 

39.4 

28.0 

22.9 

50.9 

6.3 

900 

12-14 

5.6 

43.8 

30.0 

20.7 

50.7 

5.1 

900 

15-17 

8.4 

39.9 

31.6 

20.1 

51.7 

5.4 

900 

18-20 

12.4 

39.2 

26.0 

22.3 

48.3 

5.7 

900 

21-23 

26.0 

29.7 

19.4 

24.9 

44.3 

4.4 

900 

ALL 

HOURS 

16.4 

35.9 

24.2 

23.2 

.3 

47.7 

6.3 

7200 

MOHTB:  OCT  HOURS: 

ALL 

00-02 

36.3 

21.6 

13.2 

24.8 

4.0 

42.0 

3.2 

930 

03-05 

33.1 

24.6 

14.9 

24.2 

3.1 

42.3 

6.0 

930 

06-08 

11.3 

38.5 

27.1 

20.3 

2.8 

50.2 

7.3 

930 

09-11 

11.5 

36.3 

29.9 

20.7 

1.6 

52.2 

3.7 

929 

12-14 

8.7 

38.9 

29.2 

22.9 

.2 

52.4 

2.7 

930 

15-17 

9.1 

40.6 

27.1 

22.8 

.3 

50.2 

1.9 

930 

18-20 

18.6 

38.2 

18.8 

23.2 

1.2 

43.2 

2.6 

930 

21-23 

30.4 

26.9 

18.3 

22.9 

1.5 

42.7 

2.8 

930 

ALL 

HOURS 

19.9 

33.2 

22.3 

22.7 

1.8 

46.9 

3.8 

7439 

PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 
MOUTH:  SEP  BOURS:ALL 
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oPBRMriira  hoaaicm  *a* 

UnnUC,  ASBBVILLS  He 


PBHCBinAGB  FREQUERCT  OP  OCCURRraCK  CP  SKI  COVER 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 


SIKnOH  HUMBER:  724088  StmOR  RAHB:  DOVER  RFB  DB  PERIOD  OF  RBOORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  M3MIB:  HOV  BOURStALL 


BOORS 

1  CLEAR 

SCMPl'BRBD 

BROKBir 

AIRHAT  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOH 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBscmtATion 

TOTAL 

OBS 

00-02 

32.2 

21.7 

15.9 

28.0 

2.2 

46.1 

2.8 

900 

03-05 

31.2 

24.9 

13.2 

28.2 

2.4 

43.9 

3.2 

900 

06-08 

11.3 

36.6 

23.0 

26.7 

2.4 

52.1 

3.1 

900 

09-11 

9.0 

32.8 

27.1 

29.7 

1.4 

58.2 

1.9 

900 

12-14 

6.9 

31.1 

31.6 

30.2 

.2 

62.0 

1.0 

900 

15-17 

6.6 

34.6 

30.6 

28.3 

58.9 

1.4 

900 

18-20 

18.4 

27.7 

22.3 

31.3 

.3 

53.9 

1.3 

898 

21-23 

28.0 

20.6 

18.4 

31.8 

1.2 

51.4 

1.8 

897 

AU 

BOORS 

17.9 

28.7 

22.8 

29.3 

1.3 

53.3 

2.1 

7195 

KRIIB:  DEC  HOURS: 

AU 

00-02 

28.8 

19.4 

13.3 

35.5 

3.0 

51.8 

2.0 

930 

03-05 

25.5 

21.5 

15.1 

35.6 

2.4 

53.0 

2.7 

930 

06-08 

12.2 

30.1 

22.5 

32.7 

2.6 

57.7 

2.7 

930 

09-11 

7.0 

29.4 

28.0 

33.2 

2.5 

63.7 

4.1 

930 

12-14 

5.6 

30.5 

27.5 

34.7 

1.6 

63.9 

4.0 

930 

15-17 

5.5 

33.3 

27.3 

31.1 

2.8 

61.2 

4.9 

930 

18-20 

17.2 

26.8 

17.7 

36.5 

1.8 

56.0 

3.3 

930 

21-23 

25.5 

20.3 

15.3 

36.0 

2.9 

54.2 

2.5 

930 

AU 

BOORS 

15.9 

26.4 

20.8 

34.4 

2.4 

57.7 

3.3 

7440 
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OPBRATIIIC  LOCXriOII  'A* 
U8AFEIAC,  ASHEVIUB  RC 


PBRCERTAGE  FREQUERCY  OP  OCCURRERCB  OP  SKY  COVER 
PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOH  RBMBER:  724088  STATIOR  RAHE:  DOVER  APB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  HONTB:  ALL  HOURS:  ALL 


AIRHAY  CLASSES 


B0UR8 

(LST) 

CLEAR 

SCAITLVHKU 

BROKER 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATIOR 

CT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATIOR 

TOTAL 

OBS 

00-02 

28.9 

22.4 

15.2 

31.8 

1.8 

48.7 

3.7 

10956 

03-05 

24.5 

26.6 

16.1 

30.7 

2.2 

48.9 

5.6 

10955 

06-08 

11.6 

33.5 

24.0 

28.7 

2.2 

54.9 

6.8 

10954 

09-11 

8.8 

34.1 

27.0 

29.0 

1.1 

57.2 

4.3 

10954 

12-14 

5.2 

35.1 

30.2 

28.8 

.6 

59.6 

3.7 

10955 

15-17 

5.9 

36.0 

29.6 

27.8 

.8 

58.1 

3.8 

10956 

18-20 

12.6 

32.7 

23.4 

30.4 

.8 

54.7 

3.5 

10950 

21-23 

23.9 

26.3 

18.0 

30.5 

1.3 

49.8 

3.1 

10950 

ALL 

mims 

15.2 

30.8 

22.9 

29.7 

1.4 

54.0 

4.3 

67630 
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PART  B 


TEMPBRATURB  ARD  RELATIVB  BUMIDITy  SUWOUaBS 

TmPBRATURB—CUMULATIVB  PBRCBRT  OCCURRBHCB  FREQUERCT  (POP). 

IHESB  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SWMART  OF  DAT  DKTA  ARD  GIVE  CUHULATIVB 
POP  FDR  KAXIMUH,  HIRIMOH,  ARD  HEAR  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SWMARIZED  BY  NORTH  FDR  ALL  YEARS  OOUBIHB}.  TOTALS  ARE  GIVER  FOR  THE  HHOLB 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USIRG  5-DBGRBB  FAHRBRHEIT  IRCREMBRTS  (GE  0,  GB  5, 

GB  10,  BTC)..  THERE  IS  ORB  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  *OB  33*  DEGREES.  MBAR8, 

SEARDARD  DBVIATIOHS,  ARD  TOTAL  OBSBRVATIOH  COURTS  ARB  GIVER. 

ROTE  1.  BEGIRRIRG  IR  JARUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  ARD  MIRIMUH  TB1PBRATURES 

CAME  ROUTIRBLY  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS  OR  AMS  FtffiMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLBCTIOR  FROM  ALL  USAF-OPBRATBD  STATIORS.  REFER  TO  THE  ’STATIOR  BISTORY* 
PAGE  FOR  DETAILED  IRFDRMATIOR  OH  REPORTIRG  PRACTICES. 

HORTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUWIARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MORTHLT  MAXIMUM  AMD  MIRIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MORTB  ARD  BY  YEAR.  MORTRLY  RECORD  TBIPBRATURES  (MAX  ARD  MIR)  ARB  GIVER, 
ALONG  HITH  TOTAL  OBSBRVATIORS.  AH  ASTERISK  (•)  IRDICATES  A  VALUE  FDR  A  MORTB  FOR 
HBICB  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DBROTES  A  YEAR(S) 
HITH  ORB  OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  IROOMPLETE  NORTHS. 

HEAR  MORTRLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  8UWURT  OP  DAT  DKTA,  GIVES  MORTHLY  HEAR  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FDR  ALL  NORTHS,  ARD  FDR  ALL  YEARS.  AM  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FDR  A 
NORTH  FOR  HHICH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AH  ASTERISK  ALSO  DERCTES 
A  TBAR(S)  WITH  ORB  OR  MORE  HISSING  ARD/OR  IROOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  ARD  DEH  POINT  TEMPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS— DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FDR  EACH  NORTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  NORTH  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

HEARS,  STANDARD  DBVIATIOHS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COURTS  ARE  GIVER. 

THE  HEAR  HUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IR  EACH  SUMMARY  ARD  IR  ACCORDANCE  MTITH  AFM  88-29, 

'ENGIRBERIRG  MSMTHBR  DKTA,  -  AND  AMfSP  105-56,  'HETEOROLOOICAL  TECHNIQUES.  ’ 

RCTE  1.  taRTER  WET  BULB  ARD  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TBMPBRATURBS  ARB  ROT  REPORTED  (FHR-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FRBQUERTLT,  WINTER  NEAR  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAR  SHOHR  IR  THE  TABLES.  IR  SOME  HOUR  GROUPS,  IR  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAT  ACTUALLY  BE  SBOWR  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMARIES  REPRESENT  THE  ’HIGH'  AND  *LCM' 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECSSSARILT  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMMARIES 
ARB  INFLUENCED  EX  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TB4PERATURB  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  'NARM'  BIAS. 


TBMPBRUURE  CONVERSIONS:  P  «  1.6C  *  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  mMIDIT¥~CUHULATIVB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  BCXIRLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  IRCRaiBHTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARB  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  S0M1ARIEBD  AS  FQLLOMS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MCHIIH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

•  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OPEMKrilKI  lOCKTICH  'A' 
USAPBIAC,  ASBEVIUB  RC 


CtMUUarPTB  PBRCBMTACB  FREQUBIfCT  OP  OCCURREMCB  OP  MAXIMJM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SIMMRY  OP  DAP  DATA 


STATION  HUMBER:  724088 


STATION  NAME:  DOVER  APB  DB 


PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 


LST  TO  UTC: 

♦05 

MOUTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEMP 

(obg-f; 

JAlt 

FBB 

im 

APR 

MRY 

Jim 

JUL 

AUG 

SBP 

OCT 

MOV 

DEC 

Aim 

QE 

100 

.1 

.9 

.1 

.1 

6B 

95 

.4 

2.6 

5.4 

2.4 

.6 

1.0 

GB 

90 

.1 

2.5 

13.8 

23-9 

15.5 

6.0 

.1 

5.2 

GB 

85 

.1 

2.1 

9.5 

33.8 

51.9 

41.9 

16.3 

1.4 

13.3 

GB 

80 

1.2 

6.0 

20.9 

57.6 

80.7 

71.3 

36.0 

5.9 

.4 

23.7 

6B 

75 

.2 

3.6 

13.2 

39.5 

76.4 

96.2 

93.3 

59.6 

16.6 

2.2 

33.8 

6B 

70 

.3 

1.5 

7.5 

22.9 

58.6 

92.1 

99.7 

98.8 

83.1 

34.8 

7.9 

1.2 

42.8 

GS 

65 

2.2 

4.8 

13.7 

37-9 

76.6 

98.6 

100.0 

100.0 

94.8 

57.7 

18.7 

4.0 

51.1 

GB 

60 

5.5 

8.7 

22.9 

57.0 

92.1 

99.9 

99.1 

77.8 

35.1 

10.3 

59.4 

GB 

55 

11.7 

17.0 

36.3 

76.5 

98.6 

100.0 

99.8 

91.8 

53.9 

18.8 

67.3 

GB 

50 

19.1 

27.0 

53.3 

90.8 

99.9 

100.0 

97.9 

70.8 

30.5 

74.3 

GB 

45 

32.3 

40.9 

73.0 

98.4 

100.0 

99.6 

86.7 

48.4 

81.8 

GB 

40 

51.5 

60.6 

88.2 

99.7 

100.0 

96.2 

68.1 

88.8 

GB 

35 

70.3 

80.1 

96.1 

100.0 

99.3 

83.0 

94.1 

GB 

33 

77.3 

84.8 

97.5 

99.7 

87.6 

95.6 

GB 

30 

85.5 

91.2 

98.8 

99.9 

93.1 

97.4 

GB 

25 

94.2 

97.1 

99.9 

100.0 

98.5 

99.1 

GS 

20 

98.4 

99.1 

99.9 

99.6 

99.8 

GB 

15 

99.6 

99.8 

100.0 

99.9 

99.9 

GB 

10 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICAN 

40.5 

43.3 

51.7 

62.2 

71.9 

80.7 

84.8 

83.1 

76.7 

66.2 

55.5 

44.8 

63.6 

8D 

10.75 

11.01 

11.11 

9.99 

8.95 

7.68 

6.05 

5.92 

7.66 

8.37 

9.61 

10.57 

18.00 

TOTAL  CBS 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1350 

1415 

1436 

1370 

1395 

1350 

1425 

16546 
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omKTim  Locftrioif  *a' 

USAFBEAC,  IU3BBVILLB  RC 


CUKTIATIVB  PBRCBirrAGS  FREQUERCT  OF  OCCURRBlfCS  OF  MIRZHUN  T0IPERATURBS  Ilf  FABRElfHBIT 

FROH  8UMHART  OP  DAY  DATA 


STATIOR  mJMBBRs  724088 


STATIOII  AAHB:  DOVER  AFB  DB 


PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 


TEHP 


6B 

6B 

6B 


OB 


L8T  TO  UTC: 

♦05 

MOimi: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

n 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JOL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

Aim 

so 

.1 

.4 

.1 

.1 

75 

.1 

1.9 

10.0 

6.1 

1.0 

.1 

1.6 

70 

1.4 

15.8 

43.7 

36.5 

10.6 

.5 

9.2 

65 

.5 

7.2 

44.1 

74.6 

68.9 

29.8 

3.7 

.1 

19.4 

GO 

.1 

.6 

3.6 

24.1 

70.8 

95.0 

88.2 

51.8 

10.9 

1.5 

29.3 

55 

.1 

.2 

1.4 

9.0 

47.5 

90.4 

99.4 

97.4 

74.6 

24.1 

5.4 

.6 

37.9 

50 

.5 

.8 

3.9 

22.2 

72.0 

98.7 

100.0 

99.9 

90.7 

44.0 

12.7 

1.9 

46.0 

45 

1.5 

2.9 

10.6 

45.9 

91.0 

99.9 

100.0 

97.9 

67.1 

25.3 

5.4 

54.3 

40 

5.5 

8.2 

27.1 

70.6 

98.6 

100.0 

99.9 

85.3 

43.7 

13.2 

63.0 

35 

15.4 

20.9 

Sl.S 

89.2 

99.9 

100.0 

96.3 

66.5 

29.0 

72.7 

33 

22.8 

29.4 

61.5 

94.3 

100.0 

98.0 

75.0 

37.3 

76.7 

30 

36.1 

43.1 

76.7 

98.0 

99.4 

87.0 

51.8 

82.9 

25 

58.9 

67.0 

91.8 

99.8 

99.9 

97.0 

73.1 

90,7 

20 

76.8 

83.4 

97.6 

100.0 

100.0 

99.8 

86.8 

95.4 

IS 

89.6 

93,7 

99.2 

99.9 

95.4 

98.2 

10 

95.8 

98.1 

99.9 

100.0 

99.2 

99.4 

5 

98.9 

99.5 

100.0 

99.7 

99.8 

0 

99.9 

100.0 

99.9 

100.0 

-5 

100.0 

100.0 

100.0 

KBM 

26.0 

27.9 

35.0 

44.0 

54.0 

63.0 

68.1 

66.7 

59.8 

48.5 

38.9 

29.8 

47.0 

80 

8.91 

8.65 

7.94 

7.63 

7.17 

6.26 

5.06 

5.70 

7.55 

8.41 

8.65 

9.06 

16.70 

TOTKL  088 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1350 

1415 

1436 

1370 

1395 

1350 

2425 

16546 
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saaaaaaaaaas 


0PEIWTIII6  lOCKTIOII  'A' 
USAFEnC,  ASHBYIUA  HC 


CUMULATIVB  PBRCEHTAaB  FRBQUBNCT  CF  OCCURKEIKB  OP  HEAR  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUIMART  OF  DAY  DATA 


SCATIOR  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOWER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 

LST  TO  UIC:  405  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TB1P 

JM 

FEB 

MR 

APR 

KKT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(I«G-F) 

OE 

90 

.1 

.2 

.0 

GB 

85 

.1 

1.6 

5.2 

2.5 

.2 

.8 

GB 

80 

1.5 

13.2 

30.6 

22.0 

6.8 

.2 

6.3 

OE 

75 

-7 

6.9 

37.6 

65.3 

56.3 

21.0 

2.0 

16.1 

CE 

70 

.6 

3.9 

20.8 

63.7 

92.6 

84.6 

44.5 

6.5 

.6 

26.9 

08 

65 

.2 

2.0 

9.6 

41.4 

85.7 

99.8 

97.4 

70.1 

18.9 

2.9 

.1 

36.1 

CT 

60 

.1 

.7 

4.7 

21.6 

66.5 

98.1 

100.0 

99.8 

89.6 

41.4 

8.1 

1.4 

44.7 

GB 

55 

1.4 

3.1 

12.3 

40.1 

87.5 

99.8 

100.0 

98.1 

64.4 

21.9 

3.9 

53.1 

GB 

50 

4.6 

7.4 

24.3 

67.0 

97.8 

100.0 

99.8 

84.2 

40.1 

10.9 

61.7 

GB 

45 

11.9 

18.0 

41.6 

86.1 

100.0 

100.0 

95.8 

59.8 

22.4 

69.9 

08 

40 

24.8 

32.8 

68.1 

97.0 

99.2 

82.1 

39.9 

78.9 

08 

35 

45.2 

55.0 

86.5 

99.8 

100.0 

95.1 

62.1 

87.1 

CE 

33 

54.6 

63.2 

91.4 

99.9 

97.0 

70.8 

89.9 

GS 

30 

66.4 

75.6 

95.4 

100.0 

99.0 

81.0 

93.2 

08 

25 

83.3 

89.4 

98.7 

99.9 

91.3 

96.9 

08 

20 

93.0 

96.5 

99.7 

100.0 

97.6 

98.9 

« 

15 

97.9 

99.0 

100.0 

99.4 

99.7 

08 

10 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

OE 

5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

0 

100.0 

100.0 

MEAN 

33.4 

35.8 

43.6 

53.3 

63.2 

72.1 

76.7 

75.2 

68.5 

57.6 

47.4 

37.5 

55.5 

8D 

9.34 

9.29 

8.93 

8.15 

7.41 

6.41 

4.99 

5.29 

7.02 

7.77 

8.62 

9.37 

17.07 

TDEAL  0B8 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1350 

1415 

1436 

1370 

1395 

1350 

1425 

16546 
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OPEmTIHG  LOCKTIOR  *A' 
VSMVnC,  ASHEVnXB  HC 


MOtmiLT  MMCIMUM  TEHPKKATURBS  in  PARRRHHBIT 
FnOH  SUMMRY  OP  DAI  DATA 


SranOR  nUHBBR:  724088  STATION  RAHB:  DOVER  APB  DB 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 
HORTH:  ALL  BOURS:  ALL 


TEAR 

JJUl 

PEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ANNUAL 

42 

60 

60* 

43 

64 

69 

80 

78 

93 

97 

94 

96 

97 

78 

73 

62 

97 

44 

67 

65 

67 

79 

88 

95 

95 

95 

93 

84 

70 

57 

95 

45 

60 

64 

87 

87 

86 

97 

97 

94 

91 

81 

78 

56 

97 

46 

66 

72 

80 

81 

86 

92 

94 

91 

91* 

94* 

49 

100* 

95 

100* 

50 

92» 

89 

79 

83 

70 

92* 

51 

67 

76 

70 

84 

87 

90 

93 

93 

89 

87 

72 

72 

93 

52 

67 

58 

73 

85 

83 

99 

97 

89 

92 

82 

70 

62 

99 

53 

68 

67 

66 

84 

84 

90 

97 

100 

95 

79 

75 

67 

100 

54 

67 

73 

71 

83 

84 

95 

99 

95 

91 

89 

66 

66 

99 

55 

59 

61 

77 

78 

91 

90 

98 

98 

86 

84 

76 

65 

98 

56 

60 

62 

68 

83 

93 

93 

95 

92 

90 

77 

72 

72 

95 

57 

65 

65 

74 

87 

89 

95 

101 

95 

94 

74 

74 

64 

101 

58 

60 

59 

54 

83 

85 

92 

93 

90 

90 

85 

71 

60 

93 

59 

68 

62 

71 

85 

91 

98 

92 

93 

90 

91 

78 

61 

98 

60 

59 

67 

78 

89 

83 

91 

91 

92 

88 

81 

71 

63 

92 

61 

53 

72 

75 

87 

83 

91 

92 

90 

92 

79 

80 

60 

92 

62 

63 

64 

76 

86 

93 

92 

93 

96 

93 

86 

62 

62 

96 

63 

58 

59 

80 

84 

90 

94 

95 

92 

87 

81 

69 

53 

95 

64 

65 

56 

77 

82 

89 

97 

96 

92 

93 

76 

73 

72 

97 

65 

63 

67 

64 

79 

97 

100 

95 

93 

91 

81 

74 

64 

100 

66 

66 

59 

74 

77 

85 

97 

101 

92 

92 

77 

72 

74 

101 

67 

72 

66 

75 

82 

85 

91 

90 

91 

82 

84 

67 

63 

91 

68 

57 

56 

77 

75 

83 

92 

94 

96 

90 

87 

75 

65 

96 

69 

58 

47 

68 

86 

91 

95 

93 

88 

87 

81 

67 

61 

95 

70 

63 

60 

73 

77 

87 

92 

90 

91 

96 

84 

66 

66 

96 

71 

60 

67 

74 

77 

80 

92 

95 

91 

85 

77 

78 

68 

95 

72 

65 

70 

77 

83 

84 

89 

95 

94 

91 

76 

72 

69 

95 

73 

65 

61 

70 

86 

86 

95 

92 

96 

94 

84 

77 

69 

96 

74 

72 

67 

74 

88 

90 

92 

94 

90 

88 

80 

82 

61 

94 

75 

70 

74 

73 

79 

84 

91 

91 

95 

85 

85 

75 

65 

95 
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opswrne  uxxnai  *a' 
OBAnnc,  AsaKvnxB  mc 


MORTHLT  MMaMUH  TBMPBRKIUREa  IH  FABREHBBIT 
FRON  SUMOUir  OF  MT  DMA 


SEKTIOH  RIBSER:  724088  STATIOH  RAMB:  DOVER  AFB  DR 

L8T  TO  UTC:  «05 

PERIOD 

HORTB: 

OF  RECORD:  4212->4609, 4907-4908, 5006-9112 
ALL  BOURS:  ALL 

TEAR 

jm 

FBB 

MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

AHHUAL 

76 

69 

74 

79 

88 

85 

92 

89 

89 

87 

76 

67 

59 

92 

77 

SO 

72 

80 

85 

95 

91 

101 

99 

93 

81 

72 

60 

101 

78 

63 

46 

72 

81 

90 

93 

98 

91 

89 

82 

70 

72 

98 

79 

61 

52 

80 

78 

88 

87 

92 

94 

86 

83 

72 

67 

94 

80 

58 

59 

63 

73 

88 

89 

99 

97 

95 

76 

69 

69 

99 

81 

SO 

66 

72 

82 

85 

91 

95 

90 

85 

79 

69 

62 

95 

82 

65 

60 

66 

78 

86 

86 

93 

88 

87 

83 

80 

72 

93 

83 

58 

58 

69 

80 

85 

90 

96 

97 

95 

83 

68 

60 

97 

84 

57 

66 

64 

75 

87 

92 

93 

89 

92 

82 

68 

72 

93 

85 

64 

75 

77 

90 

85 

90 

94 

93 

92 

86 

74 

64 

94 

86 

65 

60 

80 

75 

92 

93 

98 

92 

90 

87 

78 

63 

98 

87 

55 

48 

71 

76 

92 

96 

100 

96 

86 

75 

74 

64 

100 

88 

65 

70 

75 

73 

92 

100 

103 

101 

90 

81 

69 

65 

103 

89 

60 

70 

82 

78 

89 

96 

95 

92 

93 

83 

71 

56 

96 

90 

66 

72 

84 

90 

82 

95 

97 

94 

92 

86 

77 

68 

97 

91 

60 

71 

77 

85 

95 

97 

100 

94 

92 

80 

73 

71 

100 

a>EAlEST 

72 

76 

87 

90 

97 

100 

103 

101 

97 

91 

83 

74 

103 

TOraL  OBS 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1350 

1415 

1436 

1370 

1395 

1350 

1425 

16546 

oRunaT  vuuB  or 


103 


OCCURRED  OR  07/17/88 


ROTRt  *nS  VRLUB  IS  BASED  GR  A  MOinB  WITH  LESS  THAR  90%  OT  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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OPEmTIRB  UXUtTIOR  'A' 
USAFBmC,  MBBVIIXB  RC 


MOmiLT  MIHDIUH  TDfPSmTURBS  IH  FAHRBHHEIT 
FWH  SUHWRT  OF  DAT  DATA 


STATIOR  RWBBR:  72406a  STATIOR  miC:  DOWER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 


LST  TO  UTC: 

«0S 

HOOTS: 

AIiL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JMI 

FEB 

HPUl 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

nov 

DEC 

AimUAL 

42 

'4 

-4* 

43 

16 

5 

10 

21 

33 

56 

52 

51 

40 

39 

26 

14 

5 

44 

15 

18 

19 

28 

45 

46 

57 

52 

47 

32 

28 

14 

14 

45 

7 

16 

29 

31 

41 

43 

53 

53 

50 

34 

23 

9 

7 

46 

4 

16 

27 

31 

39 

46 

54 

51 

47* 

4* 

49 

64* 

55 

55* 

50 

58* 

42 

35 

20 

12 

12* 

51 

18 

10 

25 

32 

45 

52 

58 

51 

42 

42 

21 

11 

10 

52 

12 

22 

26 

33 

42 

54 

53 

51 

46 

24 

24 

17 

12 

53 

23 

17 

23 

33 

47 

50 

57 

56 

44 

36 

26 

14 

14 

54 

11 

13 

22 

28 

41 

49 

58 

57 

47 

35 

26 

16 

11 

55 

9 

4 

21 

34 

43 

50 

62 

59 

49 

35 

14 

12 

4 

56 

17 

20 

20 

30 

36 

50 

58 

56 

39 

35 

20 

21 

17 

57 

2 

23 

26 

32 

36 

52 

57 

54 

42 

33 

27 

14 

2 

58 

11 

4 

27 

32 

45 

50 

62 

56 

43 

39 

19 

10 

4 

59 

12 

13 

23 

34 

43 

50 

59 

57 

41 

34 

22 

15 

12 

60 

20 

19 

9 

29 

38 

53 

59 

61 

52 

34 

25 

9 

9 

61 

4 

1 

22 

33 

38 

S3 

• 

57 

52 

45 

35 

26 

14 

1 

62 

9 

0 

14 

30 

39 

56 

53 

58 

40 

32 

28 

6 

0 

63 

7 

10 

27 

34 

38 

53 

57 

53 

39 

39 

29 

11 

7 

64 

5 

19 

24 

28 

42 

48 

61 

50 

47 

32 

22 

16 

5 

65 

4 

11 

19 

28 

47 

55 

61 

50 

48 

28 

21 

15 

4 

66 

3 

10 

23 

32 

34 

45 

55 

59 

45 

29 

28 

15 

3 

67 

16 

8 

14 

29 

42 

43 

55 

60 

44 

32 

21 

12 

8 

68 

5 

9 

19 

29 

39 

52 

59 

53 

47 

32 

29 

12 

5 

69 

14 

19 

22 

29 

42 

53 

60 

55 

45 

27 

21 

18 

14 

70 

3 

10 

23 

29 

35 

52 

61 

60 

44 

37 

20 

18 

3 

71 

9 

5 

24 

30 

41 

54 

55 

55 

46 

44 

26 

20 

5 

72 

6 

14 

22 

27 

43 

45 

56 

53 

52 

32 

25 

21 

6 

73 

15 

8 

24 

33 

42 

59 

58 

56 

51 

38 

27 

15 

8 

74 

18 

15 

24 

32 

40 

52 

58 

54 

41 

31 

20 

24 

15 

75 

18 

17 

20 

30 

46 

54 

57 

60 

47 

28 

30 

16 

17 

B  -  3  -  2A 
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oraamo  uxamoi  *a' 
USAFEnC,  ASHBVIU.B  RC 


KMIHLT  NmiMUM  TEMPEMIUIOS  III  FABHBRaBIT 
FRCM  8UIWUIX  OF  DAT  DATA 


PERIOD  OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 
NOHTB:  ALL  HOURS:  ALL 


SmiOR  mEBER:  724088  STATIOH  RAKE:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  405 


TSAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

HGV 

DEC 

AimUAL 

76 

8 

12 

23 

29 

41 

52 

58 

S3 

46 

29 

19 

15 

8 

77 

4 

14 

30 

29 

43 

49 

59 

55 

51 

37 

29 

16 

4 

78 

12 

11 

14 

35 

41 

54 

58 

65 

45 

38 

27 

19 

11 

79 

13 

1 

23 

32 

46 

53 

56 

55 

47 

33 

26 

23 

1 

80 

18 

13 

12 

32 

41 

51 

57 

60 

46 

35 

27 

10 

10 

81 

5 

13 

23 

33 

38 

56 

56 

50 

46 

32 

26 

17 

5 

82 

-3 

17 

24 

22 

45 

55 

57 

48 

51 

35 

27 

16 

-3 

83 

17 

15 

28 

35 

40 

54 

58 

55 

42 

36 

32 

3 

3 

84 

3 

21 

18 

34 

41 

49 

58 

52 

46 

44 

21 

25 

3 

85 

-5 

17 

23 

29 

42 

52 

61 

58 

47 

36 

35 

14 

-5 

86 

11 

16 

13 

36 

38 

49 

60 

48 

44 

39 

25 

22 

11 

87 

3 

13 

22 

33 

44 

52 

61 

56 

50 

33 

24 

17 

3 

88 

8 

14 

23 

36 

46 

50 

54 

59 

51 

35 

30 

11 

8 

89 

16 

14 

19 

33 

44 

59 

60 

55 

44 

38 

23 

7 

7 

90 

29 

16 

23 

32 

46 

48 

63 

63 

44 

32 

27 

19 

16 

91 

11 

17 

24 

31 

42 

52 

61 

63 

42 

34 

23 

17 

11 

LEAST  -5  0  9  21  33  43  52  48  39  24  14  -4  -5 


rona  OBS  139S  1270  1395  1350  1395  1350  1415  1436  1370  1395  1350  1425  16546 


IBB  LEAST  VALUE  CP  -5  OCCURRED  OR  01/21/85 

ROTE:  •THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  HCHIH  WITH  LESS  THAR  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  FDR  THE  MOHTH 


B  -  3  -  2B 
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onmniR  iacktioii  *a’ 

USAFRHC.  ASflEVlU2  RC 


mriBLy  mn  TBMpmiVRBS  n  PuimiHBiT 

FROM  SUMtMT  OF  DMT  DATA 


8IATIOII  mJMBBR:  724088  STATICH  HAME:  DOVER  AFB  OB 

LST  TO  UTCt  405 


PERIOD  OP  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 
MCRTB:  ALL  HOURS:  ALL 


TSAR 

JMI 

PSB 

MMI 

APR 

mr 

Jim 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANHUIU. 

42 

33 

33* 

43 

33 

36 

43 

48 

64 

77 

75 

75 

67 

55 

45 

35 

55 

44 

35 

35 

40 

51 

67 

73 

78 

75 

69 

55 

46 

34 

55 

45 

28 

36 

52 

56 

61 

72 

75 

73 

71 

56 

31 

55 

46 

35 

37 

50 

51 

62 

69 

74 

71 

68* 

57* 

49 

61* 

76 

78* 

50 

73* 

65 

59 

47 

34 

53* 

51 

37 

38 

43 

52 

63 

71 

77 

75 

68 

60 

43 

40 

56 

52 

39 

39 

42 

55 

62 

74 

79 

75 

68 

54 

47 

38 

56 

53 

40 

40 

45 

53 

65 

71 

77 

75 

69 

59 

47 

41 

57 

54 

34 

42 

43 

56 

61 

72 

76 

73 

70 

61 

45 

36 

56 

55 

32 

36 

45 

55 

64 

69 

81 

78 

68 

59 

45 

32 

55 

56 

33 

39 

42 

50 

60 

72 

74 

74 

66 

59 

47 

44 

55 

57 

31 

39 

43 

56 

64 

75 

77 

73 

71 

55 

49 

40 

56 

58 

32 

29 

40 

54 

62 

69 

78 

74 

67 

58 

49 

30 

54 

59 

34 

36 

43 

55 

66 

73 

76 

77 

71 

61 

46 

41 

57 

60 

37 

37 

33 

58 

62 

72 

75 

76 

69 

57 

48 

30 

55 

61 

28 

37 

44 

50 

60 

71 

77 

75 

73 

58 

49 

36 

55 

62 

34 

33 

42 

54 

65 

72 

73 

74 

66 

58 

44 

32 

54 

63 

31 

30 

47 

55 

61 

72 

77 

73 

64 

58 

49 

30 

54 

64 

35 

35 

45 

SO 

63 

72 

76 

73 

68 

55 

50 

41 

55 

65 

32 

36 

40 

SO 

68 

76 

78 

74 

70 

56 

47 

40 

56 

66 

31 

34 

44 

49 

60 

72 

77 

75 

67 

55 

47 

37 

54 

67 

39 

31 

40 

S3 

57 

71 

74 

73 

64 

55 

41 

38 

53 

68 

29 

31 

45 

53 

60 

70 

75 

77 

69 

59 

48 

36 

54 

69 

33 

35 

41 

57 

64 

72 

75 

74 

68 

56 

45 

35 

55 

70 

27 

35 

40 

51 

63 

71 

75 

76 

72 

60 

48 

37 

55 

71 

29 

36 

40 

51 

60 

73 

76 

75 

70 

62 

46 

43 

55 

72 

37 

35 

42 

51 

63 

70 

76 

74 

70 

54 

47 

44 

55 

73 

36 

33 

46 

55 

62 

76 

76 

77 

72 

61 

49 

41 

57 

74 

40 

35 

45 

57 

62 

69 

77 

75 

67 

55 

47 

40 

56 

75 

39 

38 

43 

50 

65 

72 

76 

77 

67 

62 

51 

38 

56 

E  -  4  -  lA 
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OPBiWTIira  UX»nOII  ’A’  horthly  hem  TSHPBMTURES  1R  fmibeiihbit 

uskfkem:,  ashkvills  rc  from  sumwry  of  DAT  mn 


RIATIOR  HUNBER:  724088  STKTIOR  RARE:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  OTC:  «05 

PB810D 

HOmB: 

OF  RECORD:  4212-4609,4907-4908,5008-9112 
ALL  BOORS:  ALL 

YEAR 

JMI 

FSB 

HAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUO 

SBP 

OCT 

MOV 

DEC 

ARRUAL 

76 

31 

44 

49 

56 

63 

74 

75 

73 

67 

53 

42 

34 

55 

77 

25 

37 

51 

57 

66 

72 

80 

79 

71 

57 

50 

39 

57 

78 

31 

27 

41 

54 

64 

74 

76 

79 

69 

58 

51 

40 

56 

79 

34 

27 

47 

54 

66 

70 

76 

75 

68 

56 

51 

42 

56 

80 

35 

32 

42 

55 

65 

69 

78 

78 

70 

55 

45 

36 

55 

81 

28 

38 

41 

55 

60 

72 

76 

71 

66 

54 

46 

36 

54 

82 

26 

35 

42 

50 

65 

69 

75 

72 

67 

58 

50 

44 

55 

83 

37 

37 

46 

53 

62 

72 

78 

76 

69 

59 

49 

35 

56 

84 

30 

41 

40 

53 

62 

73 

75 

76 

66 

63 

46 

46 

56 

85 

29 

37 

47 

57 

65 

70 

77 

75 

70 

61 

55 

36 

57 

86 

34 

34 

45 

52 

66 

74 

79 

74 

70 

60 

48 

41 

57 

87 

32 

32 

45 

55 

65 

74 

80 

77 

72 

53 

50 

41 

56 

88 

31 

38 

46 

52 

64 

73 

81 

80 

68 

54 

48 

36 

56 

89 

39 

35 

42 

53 

63 

76 

76 

75 

69 

60 

46 

26 

55 

90 

44 

45 

47 

54 

61 

73 

80 

78 

68 

62 

50 

43 

59 

91 

36 

40 

46 

55 

69 

73 

78 

77 

67 

58 

48 

41 

57 

HUH 

33.4 

35.8 

43.6 

53.3 

63.2 

72.1 

76.7 

75.2 

68.5 

57.6 

47.4 

37.5 

55.5 

TOOU  088 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1350 

1415 

1436 

1370 

1395 

1350 

1425 

16546 

ROTBt  *TBB  VM.UI  IS  BMBD  OH  A  HOim  WITH  LBS8  TBM  90%  OF  THB  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MORIH 
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OPBimTIin  UXJtTIOH  *A* 

usAFmc,  AamviuB  nc 


DRT  BULB  TBWBIUTUKK  SUHWRY 
FBOM  BOURLT  OBSSRVATICHS 


BXMnOH  mBOERt  724088  STmON  lUMBl  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

L8T  TO  UICi  +  S  HCHTH:  JAR 


BOURS 

LST 

KOK 

STMIDARD 

DBVIATIOII 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RIBBER  OF  BOURS  WITB 

LB  0  LB  32  OB  65 

TEMPERATURES 

OE  80  OB 

DEO  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

31.5 

10.394 

930 

0 

477 

0 

0 

0 

930 

03-05 

30.5 

10.239 

930 

0 

501 

0 

0 

0 

930 

06-08 

30.0 

10.273 

930 

6 

511 

0 

0 

0 

930 

09-11 

34.0 

10.372 

930 

4 

363 

0 

0 

0 

930 

12-14 

37.8 

10.599 

930 

2 

263 

1 

0 

0 

930 

15-17 

37.6 

10.281 

930 

0 

260 

6 

0 

0 

930 

18-20 

34.2 

9.694 

928 

3 

391 

0 

0 

0 

928 

21-23 

32.7 

10.050 

930 

1 

438 

0 

0 

0 

930 

AU. 

BOORS 

33.5 

10.600 

7438 

16 

3204 

7 

0 

0 

7438 

HOBTBt 

FEB 

00-02 

35.1 

9.322 

846 

0 

376 

4 

0 

0 

846 

03-05 

33.9 

9.499 

846 

0 

411 

1 

0 

0 

846 

06-08 

33.4 

9.452 

846 

0 

424 

2 

0 

0 

846 

09-11 

37.8 

9.966 

646 

0 

263 

12 

0 

0 

846 

12-14 

41.6 

10.607 

846 

0 

167 

39 

0 

0 

846 

15-17 

41.7 

10.104 

846 

0 

149 

32 

0 

0 

646 

18-20 

38.1 

8.853 

846 

0 

224 

4 

0 

0 

846 

21-23 

36.1 

8.773 

846 

0 

313 

5 

0 

0 

846 

ALL 

BOURS 

37.2 

10.065 

6768 

0 

2327 

99 

0 

0 

6768 
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cpnKrma  ux»naii  *a‘ 


DRT  BULB  TStPERKTURB  SOMBRI 
FROM  HOURLT  OBSERVXriOIIS 


nmnaii  immn:  7240Ba  srmoR  rausr  oovkr  afb  db  period  of  record:  dec  si  -  rov  9i 

LET  TO  UTC:  *  5  mmi:  KMt 


HOURS 

L8T 

KBMI 

STAROAM) 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUHBER  OF  BOORS 
LB  0  LB  32 

WITH 

SS  65 

TBMPBRATURBS 

GS  80  GB 

DEO  F 

93 

TDIRL 

HOURS 

00-02 

40.6 

9.773 

930 

0 

186 

17 

0 

0 

930 

03-09 

39.5 

9.822 

930 

0 

242 

13 

0 

0 

930 

06-08 

40.0 

9.064 

930 

0 

211 

14 

0 

0 

930 

09-11 

45.9 

10.707 

929 

0 

70 

66 

1 

0 

929 

12-14 

49.9 

11.315 

930 

0 

38 

101 

13 

0 

930 

15-17 

50.2 

10.825 

930 

0 

29 

97 

10 

0 

930 

18-20 

46.0 

9.544 

930 

0 

54 

43 

0 

0 

930 

21-23 

42.9 

9.326 

930 

0 

95 

24 

0 

0 

930 

ALL 

BOORS 

44.4 

10.894 

7439 

0 

925 

375 

24 

0 

7439 

HmiB: 

APR 

00-02 

46.8 

7.956 

900 

0 

11 

40 

0 

0 

900 

03-05 

47.4 

7.927 

900 

0 

17 

21 

0 

0 

900 

06-00 

49.3 

8.201 

900 

0 

12 

3B 

0 

0 

900 

09-11 

55.9 

9.062 

900 

0 

3 

139 

11 

0 

900 

12-14 

58.9 

9.865 

899 

0 

0 

232 

27 

0 

899 

15-17 

59.0 

9.889 

900 

0 

0 

231 

31 

0 

900 

18-20 

54.7 

8.861 

900 

0 

3 

130 

6 

0 

900 

21-23 

51.1 

8.054 

900 

0 

4 

61 

0 

0 

900 

ALL 

B0UR8 

53.1 

9.765 

7199 

0 

50 

B92 

75 

0 

7199 
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OPEMTIIIO  UX»TIOII  'A* 
VSAFBnC,  ASBBVIUB  HC 


DRT  BULB  TDVERATtlllX  SUNHART 
FBOH  aOURLT  OBSBRVATIGRS 


aXATIOH  BUHBBR:  724088  SIATIOR  HAKE:  OOVBR  AFB  08  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LSr  TO  UIC:  *  5  MOHIB:  MAT 


aouio 

LST 

REAR 

8TAie>ARD 

DEVIATIOR 

tana. 

OBS 

KBMI  RUHBSR  OP  BOURS  WITH 
LB  0  LB  32  6B  65 

TEMPERATURES 

GB  80  GB 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

59.1 

7.411 

930 

0 

0 

218 

0 

0 

930 

03-05 

57.8 

7.525 

930 

0 

0 

180 

0 

0 

930 

06-08 

60.7 

7.635 

930 

0 

0 

271 

7 

0 

930 

09-11 

67.1 

8.710 

930 

0 

0 

531 

99 

0 

930 

12-14 

70.4 

9.562 

930 

0 

0 

650 

184 

5 

930 

15-17 

70.3 

9.563 

930 

0 

0 

645 

184 

5 

930 

18-20 

65.7 

8.708 

929 

0 

0 

452 

81 

0 

929 

31-23 

61.4 

7.897 

930 

0 

0 

313 

8 

0 

930 

ALL 

aouRs 

64.1 

9.591 

7439 

0 

0 

3260 

563 

10 

7439 

HORTB: 

OUR 

00-02 

67.2 

6.334 

900 

0 

0 

600 

15 

0 

900 

03-05 

65.7 

6.544 

900 

0 

0 

533 

3 

0 

900 

06-08 

69.1 

6.343 

899 

0 

0 

685 

39 

0 

899 

09-11 

75.6 

7.019 

900 

0 

0 

840 

270 

5 

900 

12-14 

78.8 

7.565 

900 

0 

0 

875 

415 

31 

900 

15-17 

78.7 

7.731 

900 

0 

0 

864 

417 

28 

900 

18-20 

74.4 

7.037 

900 

0 

0 

812 

217 

2 

900 

21-23 

69.5 

6.313 

897 

0 

0 

689 

50 

0 

897 

ALL 

aOURS 

72.4 

8.444 

7196 

0 

0 

5898 

1426 

66 

7196 

E  -  5  -  1  -  3 
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OTBlWrUK  UXATIOR  'A* 
DSAFRAC.  ASBEVILLB  RC 


DRT  BULB  TB1PBBATUBB  SUMWCT 
FROM  BOURLT  OB8BRVATIORS 


smion  HUMBER:  724088  STATIOII  RRMB:  DOVER  AFB  OR  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

L8T  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUL 


HOURS 

LST 

NEAR 

SnUIMBD 

DBVIAriOII 

tOTAL 

CBS 

HEAR  RUHBER 
LB  0 

ae  HOURS  MITH 

LB  32  6B  65 

TEMPERATURES 

GS  80  GB 

DS6  F 

93 

tOTAL 

HOURS 

00-02 

72.4 

5.030 

930 

0 

0 

850 

62 

0 

930 

03-05 

71.1 

5.329 

930 

0 

0 

803 

32 

0 

930 

06-08 

74.2 

5.174 

930 

0 

0 

894 

148 

0 

930 

09-11 

80.5 

5.874 

930 

0 

0 

930 

542 

17 

930 

12-14 

83.7 

6.591 

930 

0 

0 

930 

678 

81 

930 

15-17 

83.5 

6.565 

930 

0 

0 

930 

671 

80 

930 

18-20 

79.0 

5.868 

930 

0 

0 

927 

437 

10 

930 

21-23 

74.4 

4.903 

930 

0 

0 

900 

144 

0 

930 

ALL 

HOURS 

77.4 

7.326 

7440 

0 

0 

7164 

2714 

188 

7440 

MONTH: 

AUO 

00-02 

71.2 

5.449 

930 

0 

0 

813 

48 

0 

930 

03-05 

70.0 

5.769 

930 

0 

0 

772 

24 

0 

930 

06-08 

72.1 

5.734 

930 

0 

0 

834 

79 

0 

930 

09-11 

78.6 

5.637 

930 

0 

0 

916 

413 

2 

930 

12-14 

81.7 

5.987 

930 

0 

0 

924 

605 

22 

930 

15-17 

81.4 

6.053 

930 

0 

0 

927 

564 

27 

930 

18-20 

76.7 

5.839 

930 

0 

0 

914 

298 

1 

930 

21-23 

72.6 

5.291 

930 

0 

0 

869 

83 

0 

930 

ALL 

HOURS 

75.5 

7.226 

7440 

0 

0 

6969 

2114 

52 

7440 

E  -  5  -  1  -  4 
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OPERKTIIIQ  UKKriOn  ’A' 
USAFKIAC.  ASHBVILLK  HC 


DRT  BULB  TBMPERATUPB  SIM4ARY 
FROM  BDURLT  OBSERVATIOHS 


SranOR  mjHBER:  724088  SUTIOII  IIAMB:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  HCMTH:  SEP 


BOURS 

HEAR 

8TARDARD 

TOTAL 

MBM  HUMBER  OP  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DBVIATIOM 

OBS 

LE  0 

LB  32  6B  65 

GB  80  GB 

93 

HOURS 

00-02 

64.0 

7.574 

900 

0 

0 

434 

1 

0 

900 

03-05 

62.7 

8.056 

900 

0 

0 

394 

0 

0 

900 

06-08 

64.3 

7.866 

900 

0 

0 

468 

8 

0 

900 

09-11 

71.4 

7.350 

900 

0 

0 

732 

128 

0 

900 

12-14 

74.8 

7.610 

900 

0 

0 

818 

252 

4 

900 

15-17 

74.3 

7.429 

900 

0 

0 

819 

220 

4 

900 

18-20 

68.8 

7.323 

900 

0 

0 

641 

72 

0 

900 

21-23 

65.6 

7.287 

900 

0 

0 

497 

15 

0 

900 

ALL 

aOURS 

68.2 

8.749 

7200 

0 

0 

4803 

696 

8 

7200 

HORTB: 

OCT 

00-02 

54.5 

8.806 

930 

0 

0 

135 

2 

0 

930 

03-05 

53.2 

9.126 

930 

0 

1 

114 

0 

0 

930 

06-08 

54.0 

8.981 

930 

0 

0 

130 

0 

0 

930 

09-11 

61.2 

8.325 

930 

0 

0 

319 

11 

0 

930 

12-14 

65.3 

8.493 

930 

0 

0 

487 

50 

0 

930 

15-17 

64.2 

8.055 

930 

0 

0 

434 

35 

0 

930 

18-20 

58.7 

7.857 

930 

0 

0 

221 

3 

0 

930 

21-23 

55.8 

8.244 

930 

0 

0 

155 

2 

0 

930 

ALL 

HOURS 

58.4 

9.611 

7440 

0 

1 

1995 

103 

0 

7440 

E  -  5  -  1  -  5 
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GPEIWTIIIO  lACATIGR  'A* 
USAFBCAC,  ASHEVIU.B  K 


DRY  BULB  TaffERAYURB  StAWARY 
FROM  HOURLY  OBSBRVATIORS 


SmiOH  miNBBR:  724088  STATION  RANI:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC:  *  5 

MOIfTB: 

NOV 

HOURS 

LST 

NEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUMBER  OP  HOURS  WITH 
LB  0  LB  32  OE  65 

TEMPERATURES 

6B  80  OB 

DBG  F 

93 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

46.0 

9.892 

900 

0 

81 

28 

0 

0 

900 

03-05 

9.960 

900 

0 

97 

17 

0 

0 

900 

06-08 

44.7 

10.024 

900 

0 

100 

14 

0 

0 

900 

09-11 

50.5 

9.306 

900 

0 

21 

70 

0 

0 

900 

12-14 

54.4 

9.562 

900 

0 

8 

ISO 

1 

0 

900 

15-17 

53.0 

9.313 

900 

0 

9 

124 

0 

0 

900 

18-20 

48.7 

8.903 

898 

0 

27 

48 

0 

0 

898 

21-23 

46.9 

9.359 

897 

0 

56 

22 

0 

0 

897 

ALL 

Bomui 

48.6 

10.127 

7195 

0 

399 

473 

1 

0 

7195 

HOHTH: 

DEC 

00-02 

36.3 

11.024 

930 

0 

326 

3 

0 

0 

930 

03-05 

35.4 

11.282 

930 

0 

356 

3 

0 

0 

930 

06-08 

35.2 

11.349 

9J0 

0 

374 

3 

0 

0 

930 

09-11 

39.1 

10.949 

930 

0 

217 

12 

0 

0 

930 

12-14 

42.6 

11.103 

930 

0 

164 

27 

0 

0 

930 

15-17 

41.8 

10.769 

930 

0 

171 

28 

0 

0 

930 

18-20 

38.7 

10.592 

930 

0 

246 

9 

0 

0 

930 

21-23 

37.2 

10.788 

930 

0 

302 

8 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

38.3 

11.317 

7440 

0 

2156 

93 

0 

0 

7440 

B  -  5  -  1  -  6 
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OFERATIIIG  UXXriOH  'A'  ORir  BOLB  TEKPERATUBB  SUNtARY 

USAFKIAC,  ASHBVILLB  HC  FROM  BOURLT  (»SBRVATIOHS 

SranOH  BIBOBR:  724086  STATION  NAME:  DOVER  AFB  OB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  IfOV  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

ALL 

BOURS  1 
LST  1 

MEAN 

STABDARD 

DBVIATIOH 

tOlAL 

OB8 

MBM  mJHBER  OF  BOURS  WITH  TSfPEFAOniRES  DBG  F  TOTAL 

LB  0  LB  32  6B  65  GB  80  GB  93  BOURS 

00-02 

52.3 

16.325 

10956 

0 

1457 

3142 

128 

0 

10956 

03-05 

51.1 

16.323 

10956 

0 

1625 

2851 

59 

0 

10956 

06-08 

52.3 

17.389 

10955 

6 

1632 

3353 

281 

0 

10955 

09-11 

5R.2 

18.235 

10955 

4 

937 

4567 

1475 

24 

10955 

12-14 

61.8 

18.272 

10955 

2 

640 

5234 

2225 

143 

10955 

15-17 

61.4 

18.172 

10956 

0 

618 

5137 

2132 

144 

10956 

18-20 

57.1 

17.429 

10951 

3 

945 

4201 

1114 

13 

10951 

21-23 

53.9 

16.451 

10950 

1 

1208 

3543 

302 

0 

10950 

AU. 

BOURS 

56.0 

17.783 

87634 

16 

9062 

32028 

7716 

324 

87634 

USAFBTAC/D8— 92/280  -  Page  315 


oPBiwriiic  lACKnon  *a* 
mAFECIU:,  ASHEVILLS  RC 


NET  BULB  TEMPEBATURB  SUMIABy 
FROM  HOURLY  CBSERVAXIOIIS 


8XAXI0R  HUMBER: 

724088  SIATIOH  SAME:  DOVER  AFB  DB 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD 

HONTH: 

OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV 

JAM 

91 

BC3URS 

LSt 

HEAR 

8TARDARD 

OBVIAIIOH 

TOTAL 

OBS 

HEAR  HUMBER  Of  HOURS  WITH 
LB  32  GB  50  GB  67 

TEMPERATURES 

6B  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

28.7 

10.107 

930 

595 

23 

0 

0 

0 

930 

03-05 

28.0 

9.975 

930 

611 

11 

0 

0 

0 

930 

06-08 

27.5 

10.075 

930 

621 

11 

0 

0 

0 

930 

09-11 

30.5 

10.039 

930 

504 

28 

0 

0 

0 

930 

12-14 

33.0 

9.890 

930 

437 

42 

0 

0 

0 

930 

15-17 

32.8 

9.669 

930 

437 

45 

0 

0 

0 

930 

18-20 

30.6 

9.454 

928 

527 

32 

0 

0 

0 

928 

21-23 

29.6 

9.763 

930 

566 

32 

0 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

30.1 

10.058 

7438 

4298 

224 

0 

0 

0 

7438 

HOH-rH:  FEB 


00-02 

32.0 

9.335 

846 

505 

49 

0 

0 

0 

846 

03-05 

31.1 

9.531 

846 

528 

40 

0 

0 

0 

846 

06-08 

30.8 

9.560 

846 

517 

31 

0 

0 

0 

846 

09-11 

33.7 

9.783 

846 

419 

57 

0 

0 

0 

846 

12-14 

36.0 

9.759 

846 

361 

82 

0 

0 

0 

846 

15-17 

36.1 

9.347 

846 

336 

86 

0 

0 

0 

846 

18-20 

34.0 

8.843 

846 

399 

53 

0 

0 

0 

846 

21-23 

32.7 

8.880 

846 

442 

46 

0 

0 

0 

846 

ALL 

Kxms 

33.3 

9.573 

6768 

3507 

444 

0 

0 

0 

6768 

E  -  5  -  2  -  1 
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oPBmTma  locktioh  -a* 

USAFSmC,  ASHKVXLLB  RC 


«BT  BULB  TEMPERATURE  SUHtARY 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIOnS 


STATtOH  NUMBER:  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  DB 

LSI  TO  010:  ♦  5 

PERIOD 

HORTB: 

OF  RECORD:  DEC 

MRR 

81  -  ROV  91 

HOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATIOR 

TOTRL 

OBS 

MBUf  HUMBER  OP  BOURS  WITH 

LS  32  GB  50  GB  67 

TEMPERATURES  DES  F 

OB  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

37.2 

9.610 

930 

312 

111 

0 

0 

0 

930 

03-05 

36.3 

9.736 

930 

328 

93 

0 

0 

0 

930 

06-08 

36.7 

9.830 

930 

320 

94 

0 

0 

0 

930 

09-11 

40.4 

10.002 

929 

203 

165 

6 

0 

0 

929 

12-14 

42.4 

9.654 

930 

135 

203 

14 

0 

0 

930 

15-17 

42.5 

9.230 

930 

119 

205 

9 

0 

0 

930 

18-20 

40.2 

8.993 

930 

182 

146 

1 

0 

0 

930 

21-23 

38.5 

9.170 

930 

246 

123 

0 

0 

0 

930 

AU. 

BOURS 

39.3 

9.795 

7439 

1845 

1140 

30 

0 

0 

7439 

MOUTH: 

APR 

00-02 

44.6 

8.094 

900 

56 

252 

0 

0 

0 

900 

03-05 

43.7 

8.181 

900 

69 

208 

0 

0 

0 

900 

06-08 

45.2 

8.209 

900 

47 

278 

2 

0 

0 

900 

09-11 

48.8 

8.194 

900 

16 

391 

17 

1 

0 

900 

12-14 

50.4 

8.277 

899 

6 

454 

40 

1 

0 

899 

15-17 

50.2 

7.940 

897 

6 

438 

28 

0 

0 

897 

18-20 

48.0 

7.921 

900 

20 

358 

9 

0 

0 

900 

21-23 

46.1 

8.009 

900 

29 

292 

2 

0 

0 

900 

AU. 

BOURS 

47.1 

8.468 

7196 

249 

2671 

98 

2 

0 

7196 

B  -  5  -  2  -  2 
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orawme  ujcmcm  *a* 

OSAFRAC,  ACTEVIIXB  RC 


NET  BULB  TEMPERATURE  SUMART 
FROM  BOURLT  06SERVATIOIIS 


SmiOR  HUBERS  724088  STKTION  RAIC:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


LET  TO  UTC:  *  5 

IMTH: 

MAT 

BOURS 

L9T 

MBMI 

8TMIDMD 

DBVIKriOR 

TOTAL 

OBS 

MEAR  RtMBER  OP  SOURS 

LS  32  OS  50 

WITH 

SB  67 

TEMPERATURES 

08  73  GS 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.1 

7.744 

930 

0 

679 

68 

6 

0 

930 

03-05 

54.3 

8.002 

930 

0 

647 

57 

6 

0 

930 

06-08 

56.4 

7.913 

930 

0 

735 

104 

22 

0 

930 

09-11 

59.7 

7.959 

930 

0 

838 

207 

54 

0 

930 

12-14 

61.0 

7.746 

930 

0 

881 

261 

69 

0 

930 

15-17 

60.6 

7.595 

930 

0 

870 

247 

62 

0 

930 

18-20 

58.4 

7.652 

929 

0 

814 

162 

39 

0 

929 

21-23 

56.4 

7.682 

930 

0 

734 

96 

17 

0 

930 

ALL 

BCRIR8 

57.8 

8.113 

7439 

0 

6198 

1202 

275 

0 

7439 

MORIB:  JUR 


00-02 

62.8 

6.847 

900 

0 

876 

293 

77 

1 

900 

03-05 

62.0 

7.098 

900 

0 

861 

278 

52 

0 

900 

06-08 

64.3 

6.793 

099 

0 

888 

379 

103 

3 

899 

09-11 

66.9 

6.657 

900 

0 

899 

478 

225 

4 

900 

12-14 

67.8 

6.563 

900 

0 

900 

510 

270 

8 

900 

15-17 

67.5 

6.259 

900 

0 

900 

510 

230 

3 

900 

18-20 

65.9 

6.398 

899 

0 

896 

443 

165 

2 

899 

21-23 

63.9 

6.621 

897 

0 

886 

335 

106 

2 

897 

ALL 

HOURS 

65.1 

7.001 

7195 

0 

7106 

3226 

1228 

23 

7195 

8  -  5  -  2  -  3 
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OFEmTma  uocKtiom  ’a- 
USAFBnC,  ASHKVILU  RC 


WR  BUU  TBWBUmiRS  SIM4ART 
FROH  aoURLT  0BSKRVATICM8 


SnnOR  inJNBBR:  724088  STATIOH  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO  UIC:  *  5 

HORTB: 

JUL 

BOURS 

LST 

ICAR 

STARDARD 

DEVIATICH 

TOZAL 

OBS 

MBMI  mimBR  OP  BOURS  WITB  TEMPERATURES  DEG  F 

LB  32  GE  50  OB  67  OB  73  GB  80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

68.5 

5.289 

930 

0 

928 

643 

212 

0 

930 

03-05 

67.9 

5.647 

930 

0 

927 

621 

200 

1 

930 

06-08 

69.7 

5.425 

930 

0 

930 

683 

320 

8 

930 

09-11 

71.9 

5.332 

930 

0 

930 

763 

479 

47 

930 

12-14 

72.6 

5.268 

930 

0 

930 

788 

527 

67 

930 

15-17 

72.3 

5.072 

930 

0 

930 

797 

492 

52 

930 

18-20 

70.9 

5.013 

930 

0 

930 

755 

398 

15 

930 

21-23 

69.4 

4.908 

930 

0 

930 

696 

268 

4 

930 

AU. 

BOVRS 

70.4 

5.509 

7440 

0 

7435 

5746 

2896 

194 

7440 

NORIBt  ADO 


00-02 

67.7 

6.059 

930 

0 

921 

586 

217 

5 

930 

03-05 

67.0 

6.248 

930 

0 

918 

540 

177 

5 

930 

06-08 

68.3 

5.975 

930 

0 

923 

605 

248 

4 

930 

09-11 

70.8 

5.623 

930 

0 

928 

729 

402 

26 

930 

12-14 

71.6 

5.602 

930 

0 

930 

770 

455 

35 

930 

15-17 

71.5 

5.451 

930 

0 

930 

772 

453 

31 

930 

18-20 

69.9 

5.612 

930 

0 

929 

684 

356 

8 

930 

21-23 

68.3 

5.767 

930 

0 

922 

608 

239 

1 

930 

ALL 

BOURS 

69.4 

6.061 

7440 

0 

7401 

5294 

2547 

115 

7440 
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cratKTiiie  i/oaavm  'a* 

USAFRK,  ASBEVILLB  RC 


NBT  BULB  TBIPXRAIUBB  BUMART 
FROM  aOURLT  08SXRVAXI0IIS 


SXmOR  BUnBR:  724088  STmOR  RM«:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OP  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 


L8T  TO  UTC:  *  5 

NORTH: 

SEP 

B0UR8  1 

STARDARD 

TOTAL 

HEAR  RUMBER  OP  HOURS 

WITH 

TEHPSRATURES 

DEG  F 

tOTAL 

LST  1 

1  HBMI 

DBVIATIOR 

DBS 

LB  32 

OS  50  1 

OS  67 

GB  73  OB 

80 

BOUBS 

00-02 

60.5 

7.862 

900 

0 

801 

244 

47 

0 

900 

03-05 

59.8 

8.357 

900 

0 

778 

235 

44 

0 

900 

06-08 

61.0 

8.136 

900 

0 

814 

274 

63 

0 

900 

09-11 

64.4 

7.486 

900 

0 

876 

393 

127 

5 

900 

12-14 

65.1 

7.208 

900 

0 

886 

404 

155 

7 

900 

15-17 

64.8 

7.119 

900 

0 

885 

382 

148 

4 

900 

18-20 

62.8 

7.482 

900 

0 

856 

302 

104 

0 

900 

21-23 

61.4 

7.488 

900 

0 

828 

248 

68 

0 

900 

ALL 

a0UR8 

62.5 

7.880 

7200 

0 

6724 

2482 

756 

16 

7200 

NORTH:  OCT 


00-02 

51.2 

9.439 

930 

7 

512 

49 

0 

0 

930 

03-05 

50.4 

9.678 

930 

7 

483 

46 

0 

0 

930 

06-08 

51.0 

9.590 

930 

12 

499 

48 

0 

0 

930 

09-11 

55.2 

8.816 

930 

0 

648 

118 

9 

0 

930 

12-14 

56.6 

8.596 

930 

0 

711 

149 

22 

0 

930 

15-17 

55.9 

8.539 

930 

0 

688 

136 

12 

0 

930 

18-20 

53.4 

8.772 

930 

0 

582 

79 

3 

0 

930 

21-23 

51.9 

9.052 

930 

1 

524 

57 

2 

0 

930 

ALL 

HOURS 

53.2 

9.368 

7440 

27 

4647 

682 

48 

0 

7440 

E  -  5  -  2  -  5 
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oPEmnnG  LocnioH  *a' 

USkFRAC,  MBKVILU  RC 


MET  BULB  TSWEMTURB  SUtMARY 
not  aOURLT  OBSBRVATIOIIS 


STAIIOII  RUMBKRi  724088  STMTICR  HAMB:  DCVBR  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  HOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MOUTH:  NOV 


BOUPS 

LST 

IBAR 

8TARDARD 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUHBBR  OF  SOURS  WITH 

LB  32  OS  50  OB  67 

TBO’BRATURES 

GE  73  GB 

DEG  F 

BO 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

42.6 

10.238 

900 

175 

248 

3 

0 

0 

900 

03-05 

41.8 

10.276 

900 

193 

232 

3 

0 

0 

900 

06-08 

41,7 

10.325 

900 

194 

217 

6 

0 

0 

900 

09-11 

45.5 

9.612 

900 

65 

294 

10 

0 

0 

900 

12-14 

47.4 

9.480 

898 

33 

354 

26 

0 

0 

898 

15-17 

46.4 

9.410 

900 

52 

337 

16 

0 

0 

900 

18-20 

44.1 

9.579 

898 

92 

254 

7 

0 

0 

898 

21-23 

43.0 

9.873 

897 

123 

237 

3 

0 

0 

897 

ALL 

aouRs 

44.1 

10.071 

7193 

927 

2173 

74 

0 

0 

7193 

MONTH: 

DEC 

00-02 

33.1 

11.119 

930 

471 

83 

0 

0 

0 

930 

03-09 

32.5 

11.336 

930 

509 

80 

0 

0 

0 

930 

06-08 

32.3 

11.406 

930 

509 

79 

0 

0 

0 

930 

09-11 

35.0 

10.929 

930 

377 

101 

1 

0 

0 

930 

12-14 

37.0 

10.721 

930 

303 

121 

2 

0 

0 

930 

15-17 

36.5 

10.989 

930 

321 

112 

0 

0 

0 

930 

18-20 

34.6 

10.690 

930 

403 

89 

0 

0 

0 

930 

21-23 

33.7 

10.865 

930 

435 

89 

0 

0 

0 

930 

ALL 

SOURS 

34.4 

11.082 

7440 

3328 

754 

3 

0 

0 

7440 

B  -  9  -  2  -  6 
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orawrnio  ux»ticr  -a* 
aSAFKinc,  ASHBVIUB  HC 


wrr  BULB  TEKF8BAIUKB  BIBMUtT 
FBOH  BOURLT  OBSKRVlfflOlB 


SXKTIOII  HUMBBR:  724088  STKriOH  IDVB:  DOVER  APB  DB  PRRIOD  OP  RBOOBD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTCi  *  5  MONTH:  AU. 


HOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

OBVIATION 

TOtU 

OBS 

IBAR  NUMBER  OP  HOURS  WITH 
LE  32  OR  50  OB  67 

TEMPERATURES  DEQ  F 
QB  73  OB  80 

T0T8L 

BOURS 

00-02 

48.7 

16.220 

10956 

2121 

5483 

1886 

559 

6 

10956 

03-05 

48.0 

16.334 

10956 

2245 

5278 

1780 

479 

6 

10956 

06-08 

48.8 

16.985 

10955 

2220 

5499 

2101 

756 

15 

10955 

09-11 

52.0 

16.695 

10955 

1584 

6155 

2722 

1297 

82 

10955 

12-14 

53.5 

16.125 

10953 

1275 

6494 

2964 

1499 

117 

10953 

15-17 

53.2 

16.004 

10953 

1271 

6426 

2897 

1397 

90 

10953 

18-20 

51.2 

16.165 

10950 

1623 

5939 

2442 

1065 

25 

10950 

21-23 

49.7 

16.054 

10950 

1842 

5643 

2045 

700 

7 

10950 

ALL 

HOURS 

50.6 

16.446 

87628 

14181 

46917 

18837 

7752 

348 

87628 

E  -  5  -  2  -  7 
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oPBmnin  iocmior  *a’ 

DSAFEraC,  ASBBVIUS  RC 


DBH  FOIRT  TBWBRKIURB  SIMtARY 
Plot  ROCIRLT  (nSBRVATICRS 


SnnOR  RUMBBRi  724098  STOnOR  RMtBi  DOVER  APB  DR  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 


tst  TO  UTC:  *  5 

HONTH: 

JAR 

HOURS 

LST 

mil 

StMDARD 

DBVZATIOII 

maos 

OBS 

MSAH  miMBBR 

LS  27 

OP  HOURS  HlOn  TEMPBRATURBS  DEO  F 

OB  27  LB  55  OB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

22.2 

13.137 

930 

609 

107 

924 

0 

930 

03-05 

21.7 

12.978 

930 

615 

104 

927 

0 

930 

06-08 

21.5 

13.090 

930 

619 

96 

927 

0 

930 

09-11 

23.1 

13.493 

930 

571 

128 

926 

0 

930 

12-14 

23.7 

13.609 

930 

565 

147 

923 

0 

930 

15-17 

23.6 

13.469 

930 

567 

148 

921 

0 

930 

18-20 

23.0 

12.892 

928 

594 

120 

923 

0 

928 

21-23 

22.7 

12.896 

930 

603 

107 

924 

0 

930 

AU 

■OURS 

22.7 

13.236 

7438 

4743 

957 

7395 

0 

7438 

MQRTR:  PEB 


00-02 

25.7 

12.452 

846 

473 

161 

830 

0 

846 

03-05 

25.2 

12.488 

846 

503 

164 

834 

0 

846 

06-08 

25.1 

12.504 

846 

502 

177 

834 

0 

846 

09-11 

26.1 

13.325 

846 

476 

195 

833 

0 

846 

12-14 

26.5 

13.555 

846 

463 

206 

830 

0 

846 

15-17 

26.5 

13.359 

846 

448 

193 

830 

0 

846 

18-20 

26.3 

12.573 

846 

438 

175 

838 

0 

846 

21-23 

26.0 

12.208 

846 

452 

161 

839 

0 

846 

ALL 

BOURS 

25.9 

12.842 

6768 

3755 

1432 

6668 

0 

6768 
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orawrno  uxanoii  *a* 

OSAnZM:,  ASBEVILLB  RC 


DBM  POIIfT  TBIFBmtURB  SlMW«r 
FROM  aOURLT  OBSBKVATIORS 


SracriCH  HUMURs  734088  SXmOH  RMS:  DOVER  RFB  DB  PERIOD  OP  RBCOBD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  TO  OTC:  *  5 

NORIB: 

HAR 

BDURS 

LST 

HEAR 

8TMI0ARD 

ORVIATIOR 

TOTAL 

CBS 

HEAR  HUMBER 

LE  27 

GF  BOORS  WITB 

OB  37  LB  55 

TEMPERATURES  DBG  F 

SB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

31.2 

12.349 

930 

357 

295 

909 

0 

930 

03-05 

30.8 

12.455 

930 

374 

294 

910 

0 

930 

08-08 

31.1 

12.644 

930 

352 

308 

906 

0 

930 

09-11 

32.2 

13.306 

929 

347 

341 

889 

3 

929 

12-14 

32.3 

13.088 

930 

335 

340 

883 

1 

930 

15-17 

32.0 

13.069 

930 

334 

322 

888 

1 

930 

18-20 

31.7 

12.778 

930 

340 

325 

903 

0 

930 

21-23 

31.8 

12.360 

930 

321 

320 

906 

0 

930 

AU. 

BOORS 

31.6 

12.778 

7439 

2760 

2545 

7194 

5 

7439 

MORTB:  APR 


00-02 

39.4 

10.629 

900 

128 

525 

845 

0 

899 

03-05 

39.0 

10.571 

900 

126 

534 

858 

0 

899 

06-08 

40.4 

10.535 

900 

117 

582 

846 

0 

899 

09-11 

41.4 

11.193 

900 

116 

591 

807 

4 

899 

12-14 

41.8 

11.310 

899 

103 

576 

783 

6 

899 

15-17 

41.0 

11.335 

897 

116 

563 

792 

3 

899 

18-20 

40.4 

11.406 

900 

119 

563 

809 

3 

899 

21-23 

40.3 

10.909 

900 

111 

552 

816 

1 

899 

ALL 

BOORS 

40.5 

11.038 

7196 

936 

4486 

6556 

17 

7196 

B  -  5  -  3  -  2 
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oPBiwniio  Locnion  'a* 

USAFBIAC,  ASHBVIUB  RC 


DEW  ponrr  tehperkturb  simurt 

FROM  aOURLT  OBSERVATIORS 


SranON  RUOKR:  724088  STATIOR  RAMS:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECX3RD:  DEC  81  -  ROV  91 


LST  to  UTC:  4  5 

HORTB: 

mY 

BCXIBS 

tST 

HEAR 

STMV>ARD 

DSVIATIGII 

Tona 

0B3 

MBMI  RUHBER 

LB  27 

OP  BOtmS  WITH 

OB  37  LB  55 

TEMPERATURBS  DBG  F 

OB  65 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

51.6 

9.405 

930 

7 

877 

600 

73 

930 

03-05 

51.2 

9.653 

930 

9 

866 

60S 

64 

930 

06-08 

52.9 

9.612 

930 

4 

882 

553 

103 

930 

09-11 

54.1 

10.080 

930 

3 

889 

494 

155 

930 

12-14 

54.2 

9.908 

930 

a 

892 

482 

150 

930 

15-17 

53.4 

9.923 

9.-?0 

3 

878 

503 

124 

930 

18-20 

52.7 

9.789 

929 

4 

869 

530 

98 

929 

21-23 

52.3 

9.256 

930 

4 

886 

563 

84 

930 

AU 

Boims 

52.8 

9.790 

7439 

37 

7039 

4330 

851 

7439 

MORTHt  JUR 


00-02 

59.9 

8.282 

900 

0 

897 

281 

292 

900 

03-05 

59.4 

8.459 

900 

0 

897 

296 

287 

900 

06-08 

61.2 

8.285 

899 

0 

897 

228 

366 

900 

09-11 

61.5 

8.811 

900 

0 

900 

241 

389 

900 

12-14 

61.2 

8.961 

900 

0 

900 

251 

389 

900 

15-17 

60.8 

8.659 

900 

0 

899 

241 

361 

900 

18-20 

60.6 

8.744 

899 

0 

895 

252 

352 

900 

21-23 

60.1 

8.378 

897 

0 

893 

285 

304 

900 

AU. 

acuRs 

60.6 

8.624 

7195 

0 

7178 

2075 

2740 

7195 

B  -  5  -  3  -  3 


USAFBTAC/DS— 92/280  -  Page  32S 


cmuumio  uxatior  -a* 

OBAFFEAC,  ASHBVILU  HC 


OEM  POIirr  TOIPBmiURB  SUMART 
FROM  BOlIRLY  OBSERVAXIORS 


SaatOK  HUMBER:  724088  SIKTIOH  HANB:  DOWER  AFB  DR  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


L8T  TO  UTCx  *  5 

HCMIH: 

JOL 

HOURS 

Lsr 

HEAR 

STANDARD 

DEVUUnON 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS 
LB  27  (S  37 

WITH  TEHPERATURBS  DBG  F 

US  55  GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

66.3 

6.392 

930 

0 

927 

58 

626 

930 

03-05 

66.0 

6.668 

930 

0 

928 

68 

620 

930 

06-08 

67.3 

6.590 

930 

0 

930 

51 

£78 

930 

09-11 

67.6 

7.020 

930 

0 

930 

65 

6i'<2 

930 

12-14 

67.0 

7.099 

930 

0 

930 

66 

627 

930 

15-17 

66.6 

7.167 

930 

0 

930 

76 

609 

930 

18-20 

66.7 

6.677 

930 

0 

930 

77 

626 

930 

21-23 

66.6 

6.102 

930 

0 

930 

57 

638 

930 

AU 

HOURS 

66.8 

6.769 

7440 

0 

7435 

518 

5086 

7440 

MONTH: 

AUO 

00-02 

65.7 

7.071 

930 

0 

927 

86 

585 

930 

03-05 

65.2 

7.185 

930 

0 

927 

81 

575 

930 

06-08 

66.2 

6.988 

930 

0 

929 

70 

600 

930 

09-11 

66.6 

7.403 

930 

0 

929 

71 

602 

930 

12-14 

66.4 

7.532 

930 

0 

930 

84 

592 

930 

15-17 

66.3 

7.455 

930 

0 

930 

77 

591 

930 

18-20 

66.1 

7.188 

930 

0 

930 

71 

581 

930 

21-23 

65.8 

6.965 

930 

0 

928 

78 

584 

930 

ALL 

BDUR8 

66.0 

7.272 

7440 

0 

7430 

618 

4710 

7440 

E  -  5  -  3  -  4 
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OPKmTIlie  lOCKTIOR  'A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  EC 


DEW  FOIST  TBMFERimmE  SUMUSy 
FSOH  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATIOH  SUMBSRi  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  OE  PERIOD  OF  RBCORDt  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  VrCs  ♦  5 

HOHTR: 

SEP 

HOURS 

LST 

NBAS 

STMDARO 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MBAJH  IfUMBER  OP  HOURS  WITH  TB1PERATURBS  DEG  F 

LB  27  6R  37  LB  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

58.0 

8.910 

900 

0 

693 

342 

253 

900 

03-05 

57.7 

9.307 

900 

0 

892 

361 

258 

900 

06-08 

58.7 

9.129 

900 

0 

892 

320 

286 

900 

09-11 

59.6 

9.510 

900 

0 

889 

291 

329 

900 

12-14 

58.7 

9.751 

900 

0 

869 

315 

292 

900 

15-17 

58.6 

9.747 

900 

0 

888 

310 

270 

900 

18-20 

58.7 

9.214 

900 

0 

893 

312 

269 

900 

21-23 

58.5 

8.798 

900 

0 

895 

307 

253 

900 

ALL 

HOURS 

58.6 

9.330 

7200 

0 

7131 

2558 

2210 

7200 

NORTH:  OCT 


00-02 

47.9 

11.420 

930 

29 

754 

642 

62 

930 

03-05 

47.6 

11.408 

930 

28 

746 

664 

65 

930 

06-08 

48.0 

11.356 

930 

22 

756 

654 

70 

930 

09-11 

49.6 

11.686 

930 

27 

784 

596 

103 

930 

12-14 

48.8 

12.113 

930 

26 

767 

619 

98 

930 

15-17 

48.2 

12.384 

930 

51 

738 

627 

97 

930 

18-20 

48.2 

11.725 

930 

36 

760 

620 

84 

930 

21-23 

48.0 

11.353 

930 

31 

766 

643 

67 

930 

ALL 

HOURS 

48.3 

11.715 

7440 

250 

6071 

5065 

646 

7440 

E  -  5  -  3  -  5 
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OPERKrillS  LOCKTIOH  *A' 
USAPBIHC.  ASHEVIUA  NC 


DBN  POIlfT  TBMFBHATURB  SUMHAIV 
FROM  BOURLT  0B8BRVATI0IIS 


STKriOH  mHBKR:  734088  SmiOH  RAMB:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC:  *  5 

HONIB: 

NOV 

Boims 

Lsr 

■n 

STANDARD 

DBVUariOM 

TOTAL 

OBS 

MBAH  mJHBER 

LB  27 

OP  BOORS  WITH 

GE  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

37.9 

12.735 

900 

224 

476 

eo9 

7 

900 

03-05 

37.5 

12.514 

900 

22S 

461 

825 

4 

900 

06-08 

37.6 

12.500 

900 

214 

451 

823 

7 

900 

09-11 

39.4 

12.633 

900 

175 

505 

791 

14 

900 

12-14 

39.1 

13.148 

898 

191 

491 

788 

18 

898 

15-17 

38.5 

13.280 

900 

194 

469 

798 

13 

900 

ia-20 

38.1 

12.812 

898 

205 

470 

811 

14 

898 

21-23 

37.9 

12 .704 

897 

216 

467 

810 

5 

897 

AU. 

BDURS 

38.2 

12.827 

7193 

1647 

3790 

6455 

82 

7193 

NORTH: 

DEC 

00-02 

26.8 

14.185 

930 

519 

217 

898 

0 

930 

03-05 

26.5 

14.218 

930 

516 

209 

903 

2 

930 

06-08 

26.4 

14.201 

930 

522 

208 

909 

3 

930 

09-11 

27.7 

14.315 

930 

484 

233 

904 

1 

930 

12-14 

27.8 

14.491 

930 

503 

237 

903 

0 

930 

15-17 

27.5 

14.462 

930 

494 

244 

899 

0 

930 

18-20 

27.3 

14.085 

930 

491 

224 

901 

0 

930 

21-23 

27.1 

14.027 

930 

487 

221 

897 

0 

930 

ALL 

Boims 

27.1 

14.271 

7440 

4016 

1793 

7214 

6 

7440 
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OPKIMTIIIG  UJCKTIOH  'A* 
USAFErac,  ASEQSVILLB  IfC 


DBM  FOUR  TEMPERATURE  SUHWRy 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 


SIATICR  IIIMBER:  724088  STAnOH  HAHE:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  W  RECCHU):  DEC  81  -  HCV  91 


LOT  TO  OTCs  ♦  5 

NONTO: 

ALL 

BOURS  1 
LST  1 

HEAR 

STMIDARO 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  BOURS  WITH  TEMPERATURES 

LB  27  6B  37  LB  S5  GE  65 

DEG  F  TOTAL 

BOURS 

00-02 

44.5 

18.793 

10956 

2346 

7056 

7224 

1898 

10956 

03-05 

44.1 

18.836 

10956 

2399 

7022 

7332 

1875 

10956 

06-08 

44.8 

19.274 

10955 

2352 

7108 

7121 

2113 

10955 

09-11 

45.9 

19.232 

10955 

2199 

7314 

6908 

2262 

10955 

12-14 

45.7 

19.082 

10953 

2189 

7305 

6927 

2173 

10953 

15-17 

45.3 

19.035 

10953 

2207 

7202 

6962 

2069 

10953 

18-20 

45.1 

18.910 

10950 

2227 

7154 

7047 

2027 

10950 

21-23 

44.8 

18.702 

10950 

2225 

7126 

7125 

1936 

10950 

ALL 

■OURS 

45.0 

18.992 

87628 

18144 

57287 

56646 

16353 

87628 
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opERKriRo  uxxncm  'a* 

USAPKXK;,  ASHEVILLE  IK 


CUHULATIVB  PBRCEHTACB  FEEQUEHCT  OF  OCCUHRBHCS  OF  RELATIVE  HUMIOITY 
PiOM  HQURLT  OBSBRVATIaHS 


mcnon  himbr: 

724088 

STKriOH 

LST  TO 

IIAKB: 

UTC:  ♦ 

DOVER  AFB 
S 

DB 

PERIOD  OF  RECORD: 

HORTH:  JAN 

DEC  81  -  NOV  91 

HOURS  1 
LST  { 

1  10% 

20% 

RELATIVE  BUHIOITT  ORBATBR  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEM* 

TOTAL  OB3 

00-02 

100.0 

100.0 

98.8 

94.0 

83.4 

67.7 

46.0 

28.4 

11.5 

67.6 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.1 

95.8 

85.4 

69.1 

46.5 

30.0 

11.6 

68.8 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.7 

96.3 

87.6 

70.5 

50.8 

30.6 

14.3 

69.7 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.5 

90.4 

73.5 

55.3 

37.8 

24.3 

11.4 

64.0 

930 

12-14 

100.0 

99.8 

94.9 

78.8 

55.8 

38.5 

28.1 

19.0 

10.8 

57.3 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

93.7 

78.6 

57.3 

39.7 

29.7 

19.5 

10.3 

57.5 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

98.7 

89.3 

73.1 

52.5 

35.3 

23.6 

10.8 

63.2 

928 

21-23 

100.0 

100.0 

99.0 

94.1 

79.2 

62.4 

39.8 

25.2 

10.1 

65.8 

930 

ALL 

BOUKS 

100.0 

100.0 

97.8 

89.7 

74.4 

57.0 

39.5 

25.1 

11.3 

64.2 

7438 

MnnH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

99.3 

96.2 

83.0 

63.6 

46.5 

27.1 

14.3 

68.0 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

99.4 

96,2 

87.7 

67.8 

48.8 

30.1 

14.9 

69.6 

846 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

97.4 

87.5 

71.3 

50.8 

34.6 

14.8 

70.5 

846 

09-11 

100.0 

100.0 

98.3 

87.1 

68.7 

52.6 

38.8 

25.7 

12.5 

63.1 

846 

12-14 

100.0 

99.6 

91.5 

73.6 

54.3 

38.7 

28.4 

20.0 

9.5 

56.2 

846 

15-17 

100.0 

99.8 

90.0 

73.3 

53.4 

39.5 

30.0 

19.6 

9.2 

56.1 

846 

18-20 

100.0 

100.0 

97.4 

87.9 

67.4 

51.3 

37.5 

23.8 

11.5 

62.5 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

99.3 

92.7 

78.0 

60.5 

42.4 

26.4 

12.8 

66.3 

846 

ALL 

■OURS 

100.0 

99.9 

96.9 

88.1 

72.5 

55.7 

40.4 

25.9 

12.4 

64.1 

6768 

E  -  6  -  1 
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OPEmTIHB  Ijocmoil  ’A* 
USAFRIAC,  ASHBVILUl  RC 


CUMULATIVE  PBRCERIAGB  FEBQUBMCT  OF  OCCURRBHCE  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


HTATICR  RUMBERi 

724088 

8TRTI0II 
LSr  TO 

NMfB: 

tnc:  ♦ 

DOVER  AFB 
5 

DB 

PERIOD  OF  RECORD: 

MOIfTB:  MAR 

DEC  81  -  ROV  91 

BOURS 

LST 

lot 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.6 

95.2 

84.5 

68.0 

49.8 

33.8 

11.8 

68.9 

930 

03-0S 

100.0 

100.0 

99.7 

96.6 

85.8 

74.0 

55.3 

36.6 

13.2 

70.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.7 

96.0 

85.6 

72.2 

55.4 

35.2 

12.2 

70.6 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

97.6 

83.3 

64.8 

46.2 

33.4 

22.3 

8.0 

60.1 

929 

12-14 

100.0 

99.6 

89.5 

67.5 

47.3 

34.0 

23.5 

14.7 

5.8 

52.8 

930 

15-17 

100.0 

98.4 

84.3 

63.3 

49.9 

35.4 

24.2 

16.3 

6.7 

52.4 

930 

18-20 

100.0 

99.5 

93.1 

78.0 

63.1 

49.1 

37.2 

21.5 

8.1 

59.5 

930 

21-23 

100.0 

99.9 

99.1 

90.4 

76.1 

60.2 

45.5 

28.5 

9.6 

65.5 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.7 

95.3 

83.8 

69.6 

54.9 

40.5 

26.1 

9.4 

62.6 

7439 

MOmH:  APR 


00-02 

100.0 

100.0 

99,7 

97.3 

89.7 

77.1 

54.1 

34.2 

13.7 

71.2 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

98.8 

91.4 

80.1 

62.4 

39.6 

16.3 

73.4 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

98.2 

90.4 

77.8 

59.6 

36.2 

15.3 

72.3 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

98.6 

85.1 

66.6 

50.4 

36.4 

24.9 

9.7 

61.6 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

94.9 

73.4 

55.1 

38.9 

28.7 

17.4 

7,7 

56.1 

899 

15-17 

100.0 

99.9 

88.7 

69.1 

53.6 

38.8 

29.3 

18.1 

7.6 

55.0 

897 

18-20 

100.0 

99.7 

93.9 

80.8 

67.9 

53.9 

38.9 

25.7 

8.9 

61.6 

900 

21-23 

100.0 

99.8 

98.6 

94.6 

82.0 

67.9 

51.1 

32.2 

12.2 

68.3 

900 

ALL 

BOURS 

100.0 

99.9 

96.8 

87.2 

74.6 

60.6 

45.1 

28.5 

11.4 

64.9 

7196 

E  -  6  -  2 
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OPBMXnO  lACATIOH  'A* 
aSAFKEAC,  ASHXVIIJ.K  RC 


CUHULATIVB  FRRCEHTAGS  FREQUBICr  OF  OCCUIWBICB  OF  RELATIVE  HlMIOmr 
FROM  aoURLY  OBSERVATIORS 


SmiOH  BUMBBRt  724088 

STATIOH  RAHB:  DOVER  AFB 
LST  TO  UIC:  *  5 

DB 

PERIOD  OP 

HOIfTH:  HRT 

RECORD: 

DEC  81  -  ROV  91 

B0UR8 

LST 

10% 

20% 

RELATIVB  BIJNIDITT  OREATBR  THMI  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEMI 

TOTRL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

98.0 

88.4 

72.3 

50.3 

18.3 

76.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.7 

93.2 

78.4 

57.7 

23.7 

79.4 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.2 

66.8 

71.6 

49.4 

17.3 

76.5 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

94.7 

80.2 

62.5 

40.1 

22.0 

5.7 

65.0 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

98.7 

86.8 

65.7 

44.9 

29.5 

14.5 

3.7 

58.7 

930 

15-17 

100.0 

99.8 

97.0 

83.1 

63.1 

45.5 

28.9 

14.8 

2.9 

57.8 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

98.8 

93.6 

78.6 

61.8 

43.1 

24.7 

7.0 

65.2 

929 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

94.3 

82.3 

63.1 

38.1 

11.5 

73.1 

930 

AU. 

BDUM 

100.0 

100.0 

99.3 

94.7 

84.2 

70.7 

53.4 

33.9 

11.3 

69.1 

7439 

mriHs  Jim 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

98.1 

92.8 

76.3 

50.0 

20.0 

78.3 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

95.9 

82.8 

S8.6 

24.8 

80.8 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.8 

90.1 

71.9 

44.5 

17.8 

76.8 

899 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

96.7 

82.6 

54.8 

30.6 

15.0 

6.8 

63.1 

900 

12-14 

100.0 

99.9 

98.4 

89.1 

62.7 

37.9 

19.9 

10.4 

4.6 

56.8 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

97.6 

84.3 

62.4 

37.4 

20.4 

11.0 

3.7 

56.3 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.4 

92.5 

78.5 

59.2 

37.6 

19.6 

9.0 

64.1 

899 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

94.9 

83.3 

62.1 

31.4 

14.2 

73.1 

897 

AIL 

BtXIRS 

100.0 

100.0 

99.4 

95.2 

84.5 

68.9 

50.2 

30.1 

12.6 

68.7 

7195 

B  -  6  -  3 
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OPBRATIRG  tOCHTIOH  *A*  CUHUIATIVB  PBRCBIITAGB  FREQUniCY  OP  OCCURRBHCE  OF  RELATIVE  HUHIDITY 

USAFETAC,  ASBBVILIE  RC  FROH  BOURLT  CBSERVATIOHS 


STAnOM  EUHBER: 

724088 

STAnOB  RAHE: 
LST  TO  UTC:  * 

DOVER  AFB 

5 

DE 

PERIOD  OF  RECORD: 
HUfTHs  JU1» 

DEC  81  -  ROV  91 

BOORS 

LST 

lot 

20% 

RELATIVE  BUMIDlTir  GREATER  THAR 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MBAIV 

TOTAL  OB5 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.7 

98.2 

87.4 

59.6 

25.4 

81.8 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.9 

93.7 

69.0 

33.8 

84.3 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.6 

95.3 

84.6 

51.8 

20.0 

79.8 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

89.4 

68.5 

40.1 

14.4 

3.5 

66.0 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.5 

92.9 

71.4 

45.8 

22.9 

8.8 

2.0 

58.9 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

99.0 

90.6 

68.7 

45.6 

25.6 

10.2 

1.7 

58.8 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

97.5 

89.2 

70.0 

47.3 

21.9 

7.3 

67.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

93.9 

75.8 

43.0 

16.1 

77.4 

930 

ALL 

BOORS 

100.0 

100.0 

99.8 

97.4 

89.5 

77.0 

59.7 

34.9 

13.7 

71.9 

7440 

HQIITH:  AUG 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.1 

91.7 

67.0 

29.7 

83.4 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

94.4 

75.1 

35.4 

85.3 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.5 

89.0 

61.8 

26.2 

82.2 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

91.1 

74.2 

45.5 

17.4 

4.9 

67.9 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

97.0 

79.6 

50.5 

27.2 

10.3 

1.5 

61.2 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

99.8 

95.5 

78.8 

53.7 

30.6 

12.8 

2.6 

61.9 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

94.4 

79.2 

56.1 

25.8 

8.3 

71.0 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.5 

96.1 

83.2 

50.6 

17.2 

79.6 

930 

ALL 

BOORS 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

92.9 

81.0 

64.7 

40.1 

15.7 

74.0 

7440 
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OraWTIRC  IflCHTIGH  ‘A" 
OBAFRAC,  ASBEVILLB  HC 


CUniLKTIVE  PERCERTAGB  PREgUBICT  OP  OCCURREHCS  OF  RELATIVE  HUHIDITY 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

724088 

STKTIOII  SANS: 
L8T  TO  UTCs  * 

DOVER  APB 
5 

DB 

PERIOD  OP  RECORD: 
HQHTH:  SEP 

DEC  81  -  NOV  91 

Boims  1 

LSI  I 

10% 

20% 

RELATIVE  BUMIDITT  GREATER  THAN 
30%  40%  .  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.0 

87.4 

60.7 

25.1 

81.4 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

94.6 

69.4 

33.3 

84.0 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.2 

89.0 

64.6 

29.4 

82.6 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

89.7 

70.1 

44.0 

20.7 

8.2 

67.6 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.6 

92.4 

68.2 

44.4 

24.7 

11.1 

4.0 

59.0 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

99.6 

91.8 

72.0 

48.3 

27.1 

12.1 

4.0 

59.9 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.6 

80.0 

57.0 

28.4 

10.3 

71.4 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

95.3 

78.6 

47.6 

17.4 

78.3 

900 

AIL 

Botms 

100.0 

100.0 

99.9 

97.8 

90.6 

79.1 

62.8 

39.3 

16.5 

73.0 

7200 

MONTH:  OCT 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.3 

92.9 

75.9 

52.6 

26.3 

79.3 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.1 

83.1 

61.1 

31.7 

81.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.3 

94.6 

80.3 

58.5 

29.4 

80.8 

930 

09-11 

100.0 

99.9 

99.5 

96.2 

83.8 

66.5 

45.6 

25.1 

9.7 

67.2 

930 

12-14 

100.0 

99.8 

98.8 

84.6 

61.1 

41.3 

24.8 

12.3 

4.7 

57.2 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

97.4 

82.3 

62.3 

46.7 

29.7 

14.9 

6.3 

58.4 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

97.5 

87.6 

72.3 

49.6 

30.3 

14.8 

69.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

99.5 

96.3 

86.9 

66.7 

44.1 

21.4 

76.0 

930 

ALL 

aouni 

100.0 

100.0 

99.4 

95.0 

85.9 

74.7 

57.0 

37.4 

18.1 

71.3 

7440 

E  -  6  -  5 
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OFBmTIIIO  UX»TIOII  ’A’ 
DSAranc,  ASBEVIUS  RC 


CUMULATIVE  PBRCBIfTAaE  FMQUmCY  OF  OCCURRBRCB  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OSSBRVATIOHS 


SXATIGR  mMBBR: 

724088 

amncm  i»mb: 

LST  TO  inC:  * 

DOVER  APB 

5 

OB 

PBRIOD  OF  RBCOFD: 

MOHTHs  IK^ 

DEC  81  -  BOV  91 

HOURS  1 
LST  1 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  omKTBR  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

91.1 

78.1 

63.0 

43.0 

17.8 

73.7 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

95.1 

82.4 

65.4 

46.3 

20.2 

75.6 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

95.2 

84.0 

68.7 

47.3 

20.4 

76.3 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

95.4 

80.6 

62.3 

47.0 

29.9 

10.2 

66.9 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

97.2 

81.6 

61.1 

42.0 

28.7 

16.7 

5.9 

57.9 

898 

15-17 

100.0 

99.9 

97.1 

82.9 

63.9 

46.9 

34.4 

21.7 

6.8 

59.7 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.6 

95.8 

81.0 

63.3 

49.2 

33.1 

11.5 

67.7 

898 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

98.0 

88.9 

72.6 

56.2 

37.6 

15.4 

71.4 

897 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.2 

94.1 

82.1 

66.5 

51.6 

34.5 

13.5 

68.7 

7193 

MOUTH:  DEC 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

96.6 

83.2 

64.5 

46.0 

29.4 

11.4 

67.8 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

97.5 

85.2 

67.5 

48.8 

32.4 

11.7 

69.1 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.5 

97.6 

88.2 

69.4 

50.0 

32.7 

10.8 

69.6 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.9 

91.3 

73.9 

54.1 

37.4 

25.3 

9.9 

63.7 

930 

12-14 

100.0 

99.9 

96.6 

79.0 

54.6 

37.5 

26.2 

18.7 

8.3 

56.5 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

96.7 

80.1 

56.8 

39.8 

28.8 

18.8 

9.5 

57.5 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

99.5 

91.7 

73.0 

51.9 

35.3 

24.1 

10.5 

63.2 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

95.7 

81.7 

62.3 

41.9 

26.5 

10.0 

66.3 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

98.9 

91.2 

74.6 

55.9 

39.3 

26.0 

10.3 

64.2 

7440 
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OPBRUim  UXATIOH  'A* 
USAFRAC,  ASBKVIUJI  RC 


CVMULKTtVB  PERCEHTAGB  FREQUnCT  CT  OCCUKRBMCB  OF  RBUTIVE  BlMIOm 
FROM  BOUia.T  OBSBRVATIORS 


RKna 

1  HWBBR: 

724088 

STATIOH  RAMB: 
ISI  TO  UTCi  ♦ 

DOVER  APB 
5 

DS 

PERIOD  OP  RECORD: 

HCmB:  ALL 

DEC  81  -  ROV  91 

BOURS 

L8T 

10% 

20% 

RBUnVB  HUHIDin  ORKAnR  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.8 

98.1 

92.4 

82.3 

66.5 

44.8 

18.8 

74.9 

10956 

03-05 

100.0 

100.0 

99.8 

98.7 

93.9 

85.4 

71.5 

50.6 

22.6 

77.0 

10956 

06-00 

100.0 

100.0 

99.9 

98.7 

93.8 

84.0 

68.6 

45.7 

19.0 

75.7 

10955 

09-11 

100.0 

100.0 

99.3 

93.1 

78.8 

59.8 

39.7 

22.2 

8.3 

64.7 

10955 

12-14 

100.0 

99.9 

96.6 

83.1 

61.5 

41.2 

26.0 

14.5 

5.7 

57.4 

10953 

15-17 

100.0 

99.8 

95.1 

81.3 

61.9 

43.1 

28.2 

15.8 

5.9 

57.6 

10953 

18-20 

100.0 

99.9 

98.4 

92.0 

79.2 

62.1 

43.7 

25.2 

9.8 

65.6 

10950 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

97.0 

89.2 

77.1 

59.0 

36.0 

14.0 

71.8 

10950 

AU 

■OURS 

100.0 

99.9 

98.6 

92.8 

81.3 

66.9 

50.4 

31.8 

13.0 

68.1 

87628 
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PART  F 


FRBSSURB  SUMARIBS 

AU  PRESSURE  DATA  IR  PART  F  IS  TAKER  PROH  flOURLT  OBSERVATIORS .  IT  IS  SUWARIZED: 

-  BT  EIURT  3-DaUR  STARDARD  STROPTIC  REFORTIRa  TIME  PERIODS  FOR  BACH  HOHIB 
(ALL  TEARS  COHBIRED). 

-  BT  mm  (ALL  TEARS  ARD  ALL  BOURS  OOBIRED). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBIRED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IR  MILLIBARS,  nBLBS  GIVE  HEARS,  STARDARD  DBVIATIORS,  ARD  TOTAL  OBSBRVATIOR 
COURTS.  THIS  SUHIART  IS  ROT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTIRO  SITES. 

ALTIMETER  SKi'i'lRU. 

IR  IIKHBS  OF  HSRCURT  (BO),  TABLES  GIVE  HEARS,  STARDARD  DBVIATIOHS,  ARD 
TOTAL  OBSERVATIOR  OOURTS. 

STAnOH  PRESSURE. 

IR  IRCBBS  OP  MERCURT  (HG),  TABLES  GIVE  HEARS,  STARDARD  DBVIATIOHS  AMD 
TOTAL  OBSERVXriOR  OOURTS. 


PRESSURE  OOHVBRSIORS  ARB:  1  MILLIBAR  •  0.02953  IRCBES  OF  MERCURT  (BO). 


! 
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OPBRATinO  UXKTIOm  *A' 
UaHFRnC,  ASHSVIUB  HC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IR  MILLIBARS 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOMS 


DEC  81  -  ROV  91 


snnOM  RUMBER:  724088  SIKnOH  RAME:  DOVER  AFB  OB 
LSI  TO  UrC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD: 


BOURS 

(AST) 

snas 

JAR 

FEB 

MAR 

KKT 

JUlf 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

BOV 

DEC 

AMU 

0100 

HEAR 

SO 

TOT  OBS 

1019.1 

9.810 

310 

1018.8 

9.217 

282 

1017.6 

9.267 

310 

1014.8 

7.804 

300 

1015.7 

5.789 

310 

1014.8 

4.909 

300 

1016.0 

4.178 

310 

1016.7 

4.517 

310 

1019.0 

5.831 

300 

1020.0 

6.591 

310 

1019.3 

8.300 

300 

1019.6 

8.618 

310 

1017.6 

7.543 

3652 

0400 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.1 

9.636 

310 

1018.5 

9.398 

282 

1017.2 

9.437 

310 

1014.6 

7.995 

300 

1015.6 

5.890 

310 

1014.7 

5.000 

300 

1015.8 

4.219 

310 

1016.5 

4.601 

310 

1018.8 

6.075 

300 

1019.9 

6.636 

310 

1019.2 

8.189 

300 

1019.8 

8.544 

310 

1017.5 

7.609 

3652 

0700 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.7 

9.580 

310 

1019.3 

9.522 

282 

1018.2 

9.698 

310 

1015.6 

8.234 

300 

1016.6 

5.952 

310 

1015.7 

5.066 

299 

1016.7 

4.245 

310 

1017.4 

4.642 

310 

1019.7 

6.330 

300 

1020.7 

6.690 

309 

1020.0 

8.226 

300 

1020.5 

8.488 

310 

1018.3 

7.670 

3650 

1000 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1020.6 

9.731 

310 

1020.0 

9.765 

282 

1018.7 

9.914 

309 

1015.7 

8.358 

300 

1016.8 

6.022 

310 

1015.8 

5.080 

300 

1016.9 

4.349 

310 

1017.8 

4.661 

309 

1020.1 

6.283 

300 

1021.2 

6.813 

310 

1020.5 

8.336 

300 

1021.4 

8.575 

310 

1018.8 

7.834 

3650 

1300 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1018.6 

9.822 

310 

1018.6 

9.658 

282 

1017.3 

9.625 

310 

1014.7 

8.176 

300 

1015.8 

6.035 

310 

1014.9 

5.065 

300 

1016.2 

4.349 

310 

1017.0 

4.624 

310 

1019.1 

6.100 

300 

1019.7 

6.836 

310 

1018.8 

8.159 

300 

1019.5 

8.495 

310 

1017.5 

7.673 

3652 

1600 

NEAR 

SD 

TOT  OBS 

1018.2 

9.855 

310 

1017.8 

9.387 

282 

1016.1 

9.217 

310 

1013.6 

7.915 

300 

1014.8 

6.003 

310 

1014.0 

4.940 

300 

1015.2 

4.360 

310 

1016.0 

4.555 

310 

1018.1 

5.922 

300 

1019.1 

6.740 

310 

1018.5 

7.992 

299 

1019.2 

8.471 

310 

1016.7 

7.588 

3651 

1900 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.1 

9.876 

310 

1018.8 

9.138 

282 

1016.9 

9.011 

310 

1014.1 

7.668 

300 

1015.0 

5.799 

309 

1014.2 

4.827 

299 

1015.3 

4.210 

309 

1016.3 

4.518 

310 

1018.6 

5.807 

300 

1019.9 

6.669 

310 

1019.2 

8.110 

299 

1020.0 

8.498 

310 

1017.3 

7.555 

3648 

2200 

NEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.3 

9.880 

310 

1019.2 

9.057 

282 

1017.6 

9.114 

310 

1015.0 

7.640 

300 

1015.9 

5.814 

310 

1015.2 

4.772 

299 

1016.2 

4.069 

310 

1017.1 

4.459 

310 

1019.2 

5.802 

300 

1020.4 

6.679 

310 

1019.4 

8.258 

299 

1020.2 

8.569 

310 

1017.9 

7.500 

3650 

ALL 

HOURS 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.2 

9.797 

2480 

1018.9 

9.415 

2256 

1017.5 

9.443 

2479 

1014.8 

8.004 

2400 

1015.8 

5.949 

2479 

1014.9 

4.992 

2397 

1016.0 

4.285 

2479 

1016.9 

4.608 

2479 

1019.1 

6.052 

2400 

1020.1 

6.735 

2479 

1019.3 

8.219 

2397 

1020.0 

8.556 

2480 

1017.7 

7.646 

29205 
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OPERKFIIIG  UKATIOH  'A' 
U8APBEAC,  ASHBVIUS  NC 


ALTIHBTBR  SETTHIO  HI  IHCBSS 
PROM  BOURLT  OB8BRVATIOMS 


STATION  IRJMBKR:  724088 

STATION  HAHB:  DOVER  AFB  DE 

LST  TO  UTCl  ♦  5 

PERIOD  OP  RBCOID: 

DEC  81  -  NOV  91 

BDUItS 

(LOT) 

STATS 

1  JMt 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

Aim 

0100 

MHN 

30.09 

30.08 

30.05 

29.96 

29.99 

29.96 

30.00 

30.02 

30.09 

30.12 

30.10 

30.11 

30.05 

8D 

.290 

.272 

.274 

.231 

.171 

.145 

.123 

.133 

.172 

.194 

.245 

.254 

.223 

TOT  0B8 

310 

282 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

0400 

MEAN 

30.09 

30.07 

30.03 

29.96 

29.99 

29.96 

29.99 

30.01 

30.08 

30.11 

30.09 

30.11 

30.04 

SD 

.284 

.277 

.279 

.236 

.174 

.148 

.124 

.136 

.180 

.195 

.242 

.252 

.225 

TOrr  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

ISAH 

30.11 

30.10 

30.06 

29.99 

30.02 

29.99 

30.02 

30.04 

30.11 

30.14 

30.12 

30.13 

30.07 

SD 

.283 

.281 

.286 

.243 

.176 

.150 

.126 

.137 

.187 

.197 

.243 

.251 

.227 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1000 

•CAN 

30.13 

30.12 

30.08 

29.99 

30.02 

29.99 

30.02 

30.05 

30.12 

30.15 

30.13 

30.16 

30.08 

SD 

.288 

.288 

.293 

.247 

.178 

.150 

.128 

.137 

.186 

.200 

.246 

.253 

.231 

TOT  OBS 

310 

282 

309 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1300 

NBAS 

30.07 

30.07 

30.04 

29.96 

29.99 

29.97 

30.00 

30.03 

30.09 

30.11 

30.08 

30.10 

30.04 

SD 

.291 

.285 

.283 

.241 

.178 

.149 

.128 

.136 

.180 

.201 

.241 

.251 

.226 

TOT  OBS 

310 

282 

309 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1600 

MEAN 

30.06 

30.05 

30.00 

29.93 

29.96 

29.94 

29.97 

30.00 

30.06 

30.09 

30.07 

30.09 

30.02 

SD 

.291 

.277 

.272 

.234 

.176 

.146 

.129 

.134 

.175 

.199 

.236 

.250 

.224 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1900 

MEAN 

30.09 

30.08 

30.02 

29.94 

29.97 

29.94 

29.98 

30.01 

30.08 

30.11 

30.09 

30.12 

30.04 

SD 

.292 

.269 

.266 

.227 

.171 

.143 

.123 

.133 

.171 

.197 

.239 

.251 

.223 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

309 

299 

309 

310 

299 

310 

299 

310 

3647 

2200 

HEAH 

30.10 

30.09 

30.05 

29.97 

30.00 

29.97 

30.00 

30.03 

30.09 

30.13 

30.10 

30.12 

30.05 

SD 

.292 

.267 

.269 

.226 

.171 

.141 

.120 

.132 

.171 

.197 

.244 

.253 

.221 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

299 

310 

3650 

ALL 

MEAN 

30.09 

30.08 

30.04 

29.96 

29.99 

29.97 

30.00 

30.02 

30.09 

30.12 

30.10 

30.12 

30.05 

BOUIIS 

SO 

.289 

.278 

.279 

.237 

.176 

.148 

.126 

.136 

.179 

.198 

.243 

.253 

.226 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2478 

2400 

2477 

2397 

2479 

2480 

2399 

2480 

2398 

2480 

29204 
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OPBIwnilO  IiOCKTIOII  ’A- 
USAFEEAC,  ASBBVIU.B  HC 


STATlon  PRBSSURB  IN  INCHES 
FROM  BOUia.T  OBSERVATIONS 


SIATICR  NUMBER:  724088 

STATION  RAKE:  DOVER  AFB  DS 

IBI  TO  UTC:  *  5 

PERIOD  OP  RECORD: 

DEC  81  >  ROV  91 

HOURS 

(MT) 

STATS 

JMI 

FEB 

NUl 

APR 

tiKt 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ANH 

0100 

HEAR 

30.05 

30.04 

30.01 

29.92 

29.95 

29.92 

29.96 

29.98 

30.05 

30.08 

30.06 

30.07 

30.01 

SD 

.290 

.272 

.274 

.231 

.171 

.145 

.123 

.133 

.172 

.194 

.245 

.254 

.223 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

0400 

MEAN 

30.05 

30.03 

29.99 

29.92 

29.95 

29.92 

29.95 

29.97 

30.04 

30.07 

30.05 

30.07 

30.00 

SD 

.284 

.277 

.279 

.236 

.174 

.148 

.124 

.136 

.180 

.195 

.242 

.252 

.225 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

MEAN 

30.07 

30.06 

30.02 

29.95 

29.98 

29.95 

29.98 

30.00 

30.07 

30.10 

30.08 

30.09 

30.03 

SO 

.283 

.281 

.286 

.243 

.176 

.150 

.126 

.137 

.187 

.197 

.243 

.251 

.227 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1000 

KEAN 

30.09 

30.08 

30.04 

29.95 

29.98 

29.95 

29.96 

30.01 

30.08 

30.11 

30.09 

30.12 

30.04 

SD 

.288 

.288 

.293 

.247 

.178 

.150 

.128 

.137 

.186 

.200 

.246 

.253 

.231 

TOT  OBS 

310 

282 

309 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1300 

HEAR 

30.03 

30.03 

30.00 

29.92 

29.95 

29.'.''3 

29.96 

29.99 

30.05 

30.07 

30.04 

30.06 

30.00 

SD 

.291 

.285 

.283 

.241 

.178 

.149 

.128 

.136 

.180 

.201 

.241 

.251 

.226 

rat  OBS 

310 

282 

309 

300 

310 

30*; 

310 

310 

330 

310 

300 

310 

3651 

1600 

HEAR 

30.02 

30.01 

29.96 

29.89 

29.92 

29.90 

29.93 

29.96 

30.02 

30.05 

30.03 

30.05 

29.98 

SD 

.291 

.277 

.272 

.234 

.176 

.146 

.129 

.134 

.175 

.199 

.236 

.250 

.224 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1900 

HEAR 

30.05 

30.04 

29.98 

79.90 

29.93 

29.90 

29.94 

29.97 

30.04 

30.07 

30.05 

30.08 

30.00 

SD 

.292 

.269 

.266 

.227 

.171 

.143 

.123 

.133 

.171 

.197 

.239 

.251 

.223 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

309 

299 

309 

'10 

299 

310 

299 

310 

3647 

2200 

HEAR 

30.06 

30.05 

30.01 

29.93 

29.96 

29.93 

29.96 

29.99 

30.05 

30.09 

30.06 

30.08 

30.01 

SD 

.292 

.267 

.269 

.226 

.171 

.141 

.120 

.132 

.171 

.197 

.244 

.253 

.221 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

299 

310 

3650 

AU. 

HEAR 

30.05 

30.04 

30.00 

29.92 

29.95 

29.93 

29.96 

29.98 

30.05 

30.08 

30.06 

30.08 

30.01 

HOURS 

SD 

.289 

.278 

.279 

.237 

.176 

.147 

.126 

.136 

.179 

.198 

.243 

.253 

.226 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2478 

2400 

2477 

2397 

2479 

2480 

2399 

2480 

2390 

2480 

29204 
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PART  a 


I 

cmSSHIHD  SUMORT 


CROSSNIM)  SWHUUBS. 

thesb  tables  are  created  froh  hourly  ahd  special  OBSERVATIORS  (IRCLUDIHG 

PEAK  GUST  REHARES).  TBB  TABLES  ARB  SUMURIZH)  AS  FOLLOHS: 

-  BY  BIGOT  3-BOUR  STABDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MOUTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOUTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  CCMBIRBD). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AHD  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  THE  'CROSS-RUNWAY  WIND 
OOMPOHBNT*  FOR  TBB  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARB  TMO  OOMPOHBNT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  OOMPONBTT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPOaSD  WIND  DIRECTIOH  AND  HIND  SPEED 
PROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIORS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  OOMPUTBD  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  HIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COURTS  INCLUDE  CALM  HINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARE  CORSIDBRBD  A  DIRECT  CROSSHIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUB(S). 

A  TOTAL  CBSBRVATIOR  COURT  IS  INCLUDED. 
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oPBinniic  idOCHTiai  'a*  femcbitagb  phbquhict  of  occumsncB  of  crossminds 

USAFSnC,  ASBBVIUB  HC  FRON  SOURLT  OBSSRVATIOHS 

HAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  010-190 

STATION  NUnSBR:  724088  STATION  NAHB:  DOVER  AFB  OS  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  ID  UtC:  *  5  MONTH:  JAN 


CATEGORY  A:  ANY  CBILIRG  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIR  TBS  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0600 

0900 

-  1100 

SPEED  (lors) 

6E10 

GB18 

6B28 

OBS 

GEIO 

6B18  GE28 

CBS 

GEIO 

GE18 

GB28 

OBS 

GEIO 

G818  < 

8E28 

OBS 

CATEGORY  A 

9.2 

.8 

930 

10.6 

.6 

930 

9.8 

.3 

930 

16.6 

1.5 

930 

CKTEGORY  B 

10.6 

3.7 

.4 

1020 

12.2 

3.4  .4 

1088 

12.4 

4.1 

.2 

1079 

19.4 

7.3 

.6 

1080 

TIMS  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RIS) 

6B10 

0B18 

6B28 

OBS 

GEIO 

GEIO  GB28 

OBS 

0810 

0818 

0E28 

OBS 

6B10 

GB16  1 

GB28 

CBS 

CAINaORY  A 

22.4 

1.8 

930 

16.7 

1.8 

930 

10.1 

.2 

928 

10.2 

.5 

930 

CKtBGORY  B 

26.4 

9.8 

.7 

1063 

18.4 

7.3  .5 

1071 

11.9 

5.5 

.1 

1035 

11.4 

4.9 

.2 

1029 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

6E18 

GE20 

OBS 

GEIO 

6E18 

GB28 

OBS 

CATEGORY  A 

15.1 

1.1 

4648 

13.2 

1.0 

7438 

CKTEGORY  B 

17.7 

6.8 

.4 

5328 

15.4 

5.8 

.4 

8465 
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OraWTIHe  lOCKTIOR  'A*  PBRCEmAOB  FRBQUERCT  OF  OCCURRBKK  <X  CBOSSWIHDS 

usAPBnc,  tamnva  no  froh  boorlt  obsbrvatichs 

MAOHETIC  BUIWAT  HEADIR6:  010-190 

traaitm  wamKiti  724088  statioh  ihms:  dover  afb  ds  period  of  record:  dec  8i  -  hov  91 

UT  10  urc:  *  S  MOUTH:  FEB 


CAXEOORT  A:  AHT  CEILIRO  OR  VISIBILITI  (HOURLY  OBS  OHLT) 

CATBOORT  B:  BieHEST  WIHD3  REPORTED  HITHIR  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

.  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KIH) 

SEIO 

6818  6B28 

OBS 

GBIO 

018  6B28 

OBS 

OlO 

018 

6828 

OBS 

OlO 

018 

GE28 

OBS 

CAXEOORT  A 

6.9 

.4 

846 

6.9 

.5 

846 

7.7 

.5 

846 

13.1 

1.7 

846 

CAIEOORT  B 

8.7 

4.4  .6 

961 

8.5 

2.4  .4 

966 

8.8 

2.9 

.2 

1009 

16.1 

4.7 

.5 

969 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

OBIO 

0818  028 

OBS 

6810 

018  028 

OBS 

OlO 

018 

028 

OBS 

OlO 

018 

028 

OBS 

CAaBOORY  A 

19.6 

1.2 

846 

13.4 

1.4 

846 

5.9 

.6 

846 

6.9 

.4 

846 

CATEOORI  B 

23.2 

6.9  .8 

956 

16.1 

4.7  .5 

948 

8.7 

2.9 

.1 

947 

8.7 

3.8 

.2 

947 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RH 

OlO 

018 

028 

OBS 

OlO 

018 

6E28 

OBS 

CAIEOORr  A 

11.9 

1.1 

4230 

10.0 

.8 

6768 

CATBOORT  B 

14.5 

4.4 

.4 

4829 

12.3 

4.1 

.4 

7703 
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oramniia  iacktioh  ’a* 
USAFBIAC,  AaaKVILU  RC 


PBRCERTAGB  ngqUHiCT  OF  OCCURRBICB  OF  CROSSinilDS 
FRCN  BaUia.T  OBSSRVATIOHS 

NAOnEIIC  RUIIHAY  HBADUIO:  010-190 

STATIOH  mjMBBR:  724088  STATION  lUMB:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  *  5  HONIH:  MAR 


CKEBOORT  A:  ANT  CEItlNa  OR  VI8IBILITI  (BOURLT  OBS  QNLT) 

CAXBOORX  B:  HIGBBST  WINDS  REFORTH)  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (las) 

8E10 

0E18 

0828 

OBS 

GBIO 

0818 

OE28  r«s 

GBIO 

GE18  OB28  CBS 

OEIO 

0618 

GE28 

OBS 

CRTBOORT  A 

7.7 

.4 

930 

7.5 

.9 

930 

9.0 

1.0  930 

19.2 

1.8 

929 

CMBOORT  B 

11.8 

3.2 

.4 

1038 

11.0 

3.5 

.7  1058 

12.4 

4.0  .4  1057 

24.4 

8.5 

1.0 

1032 

TDfB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RtS) 

OEIO 

0818 

0828 

OBS 

GBIO 

0E18 

GE28  CBS 

OEIO 

0818  0E28  OBS 

GSIO 

0B18 

0828 

OBS 

CKCmORT  A 

24.4 

2.2 

930 

20.1 

1.6 

.3  930 

9.0 

1.2  930 

6.7 

1.1 

930 

CATBOORT  B 

29.4 

10.9 

1.4 

1040 

26.7 

8.7 

1.0  1073 

12.6 

2.8  .8  1027 

9.3 

3.1 

.6 

1027 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

OBIO 

0818 

CE28 

OBS 

OEIO  OBIB  0828 

OBS 

CATBOORT  A 

16.3 

1.5 

.1 

4649 

13 

i.O  1.3  .0 

7439 

CKTBOCRT  B 

21.1 

7.0 

.9 

5229 

17 

.2  5.6  .8 

8352 
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onguvnira  uxiaim  'a* 

OSAFRAC,  ASBKVIIiB  HC 


FBRCEirrAOB  FREQUBACY  OP  OCCURRERCB  OF  CROSSHIMDS 
FROM  HOURLY  OBSSRVATICHS 


maRETIC  RDRHAY  HEA0IR6: 


010-190 


HXATIOII  HDHBBR:  724088  STATION  RAHE:  DOVER  AFB  OB 
LST  TO  UTC:  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
HGRTH:  APR 


CATEOORY  At  ANY  CBILIRG  OR  VISIBILITI  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CAIEOORY  B:  BiaHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (XXS) 

£810 

OBIS 

GB28 

OBS 

0810 

0S18 

OB28  OBS 

GBIO 

GB18  0B28  ora 

OBIO 

OB18 

GE28 

OBS 

CATBOORT  A 

6.7 

.4 

900 

5.1 

.7 

900 

8.3 

.2 

900 

20.8 

.7 

900 

CATBOORY  B 

9.7 

2.6 

.2 

1002 

9.6 

2.9 

.2  1025 

11.6 

3.2 

1079 

26.2 

7.6 

.1 

1040 

TINE  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

OBIO 

OBIS 

CB28 

cm 

CBIO 

0B18 

0B28  ora 

OBIO 

GB16  0B28  (»S 

GBIO 

GB18 

G828 

OBS 

cusaoRi  A 

2S.8 

1.7 

899 

21.4 

1.2 

900 

8.6 

.3 

900 

6.2 

.4 

900 

CATBOORY  B 

32.6 

10.9 

.7 

1015 

29.0 

7.7 

1.0  1024 

12.8 

2.6 

1014 

9.8 

2.5 

.3 

1009 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

JUJ. 

HOURS 

SPEED  RS 

GBIO 

0818 

0828 

OBS 

OBIO  0818 

0828 

OBS 

CATBOORY  A 

17.0 

.8 

4499 

12-9  .7 

7199 

CATBOORY  B 

22.3 

6.4 

.3 

5172 

17.7  5.0 

.3 

8208 
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oramniia  ucnioR  *a* 

UakFEXHC,  ASHIVILLB  RC 


PERCBmOB  FRBgUBRCr  or  OCCUI«BRCB  OF  CROSSWIIIDS 
PRCM  aOURLT  OBSBRVKTIOIIS 


MAGHBIIC  RUHNAT  HEADIHG; 


010-190 


8XHTI0H  mHBBR:  724088  STATIOR  MHB:  DOVER  AFB  DB 
LST  TO  IITCl  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 
NORTH:  HAY 


CnBOORT  A:  ART  CBILIRO  OR  VISIBILm  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CnsaORY  B:  HIQBBST  WIRDS  REPORTED  WITBIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RS) 

ato 

OEIS  8E2S 

CBS 

CEIO 

0E18  eE28 

OBS 

8810 

8B18 

8828 

OBS 

GBIO 

8B18 

8E28  OBS 

CWBOCRY  A 

1.9 

930 

2.0 

930 

4.4 

930 

9.5 

.1 

930 

CKnOCRY  B 

3.2 

.6 

1033 

3.9 

.7 

1081 

7.1 

1.3 

1092 

14.7 

3.3 

.2  1063 

TINE  (LST) 

1200  -  1400 

1900 

-  1700 

1800 

-  2000 

• 

2100 

-  2300 

SPEED  (RS) 

OEIO 

OBIS  OE28 

OBS 

OEIO 

0B18  eE28 

CBS 

OHIO 

BB18 

8828 

CBS 

8810 

OBIS 

8E28  OBS 

CRBOURY  A 

12. S 

.3 

930 

11.2 

930 

3.6 

.1 

929 

2.7 

al 

930 

aaman  a 

IS.S 

3.6  .1 

1024 

17.0 

4.3 

.3 

1046 

5.9 

1.7 

1037 

4.0 

.9 

1019 

TIHB  (LCT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTH 

8B10 

8S18 

8B28 

OBS 

0810 

6B18 

8B28 

OBS 

CRBOORT  A 

8.2 

.1 

4649 

6.0 

.1 

7439 

CREOORY  B 

12.2 

2.8 

.1 

5262 

9.1 

2.0 

.1 

8395 
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omuama  uxaoioi  -a* 
nsArmc,  asbyillb  nc 


PBRCBlirACK  PraQUERCT  OP  OCCUHRBICB  OP  CHOSSWIHDS 
PROM  BOURAT  OBSXRmTIOMS 

MRSHETIC  RURMAT  HEADIR6:  010-190 


SXMnCR 


t  724098 


STAnOH  RMSI  DOVER  APB  DE 
LET  TO  DICi  *  S 


PERIOD  OP  RBCORO; 
MORIB:  Jim 


DEC  81  -  ROV  91 


CAROORT  A:  ART  CEILIRO  OR  VISIBIUTT  (BOURLT  OBS  ORLT) 

GATBOOfOr  B:  BICRBST  WIRDS  REPORTED  WITBIR  TBE  HOUR  (BOURLIBS  *  SPECIALS) 


ms  (UT) 


0000  -  0200 


0300  -  OSOO 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


SPEED  (RTS) 

0810  0818  0828 

OBS 

0810  0818  0828 

OBS 

0810 

GBIB  aS28 

OBS 

GBIO 

GB18  0828 

OBS 

CATBOORT  A 

1.3 

900 

.9 

900 

2.7 

899 

6.6 

900 

CATBOORT  B 

1.8 

967 

1.6 

1034 

4.0 

.2 

1020 

10.0 

2.2 

964 

TUB  (LST) 
SPEED  (RTS) 
CMtBOORT  A 
CATBOORT  B 


1200  -  1400 

GSIO  OBia  eS28  OBS 
9.9  .2  900 

14.6  2.9  .1  974 


1500  -  1700 

OBIO  GS18  QS28  OBS 

8.6  .2  900 

12.1  3.1  .2  1013 


1800  -  2000 

OSIO  GS18  OB20  OBS 
2.2  .1  900 

4.0  1.6  .1  1002 


2100  -  2300 

CSIO  QB18  0828  OBS 

1.7  897 

2.4  .6  987 


Tim  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  RTS 

0810 

0818 

0828 

OBS 

0810 

0B16 

OB28 

OBS 

CATBOORT  A 

6.0 

.1 

4499 

4.2 

.1 

7196 

CATBOORT  B 

8.9 

2.0 

.1 

4973 

6.3 

1.3 

.1 

7961 
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OFBmTIira  LOCMTIOH  *A*  PBRCBimOT  FBBguBHCT  OF  OCCURKERCB  OF  CROSSWIHDS 

USAPKnC,  KSBKmiK  HC  FRCH  BOtlRLT  OeSBRVKTIOHS 

moMETic  Rumar  beadiho:  010-190 

STMFIOR  mMBBRt  724088  SIRTIOH  lUMB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UIC:  *  5  HOHTH:  JUL 


CKROORT  A:  ANT  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLT  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIOaEST  NIRDS  REPORTED  WITBIN  TNB  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TDIE  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RS) 

OEIO 

6B18  0828  OBS 

0810 

0818  0828  CBS 

OEIO 

GBie  OB2B  OBS 

OEIO 

OE18  6E28  OSS 

CATBOCRY  A 

.4 

930 

.2 

930 

1.1 

930 

3.7 

930 

CMBOORY  B 

.7 

1021 

.6 

1085 

2.0 

1083 

6.7 

.5  1024 

TINE  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

OEIO 

0818  0828 

OBS 

OEIO 

0B18  0828 

OBS 

OEIO 

0E18  OE20  OBS 

OEIO 

0818 

OB28  OBS 

CAnoORY  A 

6.6 

930 

6.8 

930 

1.7 

930 

.9 

930 

CASBOORY  B 

11.7 

1.8 

1052 

10.9 

2.1  .1 

1067 

5.0 

1.4  .2  1042 

1.6 

.2 

1020 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOUBS 

SPEED  RS 

OEIO 

OEIS 

0828 

OBS 

OEIO 

0818 

GB2B 

OBS 

CATBOCRY  A 

4.0 

4650 

2.7 

7440 

CATBOOR  B 

7.3 

1.2 

.1 

5268 

4.9 

.8 

.0 

8394 

O  -  2  -  7 
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crawrnra  locatigh  *a*  PEntsinnoE  frbqubuct  of  occurkbicb  of  cnossiniiDS 

USAFBXK,  ASHBVIIXB  WC  FKM  BOURLT  OBSBRVmORS 

MMSHSnC  RUIWAT  HEUIRG:  010-190 

SEKTIOII  MOmBR:  724088  STMIOH  miS:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  ROV  91 

LST  10  UTC:  *  5  HORTH:  AUO 


CAnoORT  A:  ART  CBItlHO  OR  VISIBIUTT  (BOURLT  DBS  OHLT) 

CATBOORT  B:  HIGHEST  WIRDS  REPORTED  WITHIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


me  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (EXS) 

GBIO 

GB18  GB28  OBS 

GBIO 

G818 

GB28 

OBS 

GBIO 

0B18 

0E28 

OBS 

GEIO 

GE18 

GE28  OBS 

OOBaORT  A 

1.2 

930 

1.0 

930 

1.2 

930 

2.8 

930 

OaSGORT  B 

1.8 

.7  994 

2.S 

.5 

1081 

2.8 

.2 

1085 

5.3 

.7 

1005 

me  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

8PBBD  (KIS) 

GBIO 

8S18  GE28  OBS 

GBIO 

GB18 

0828 

OBS 

GBIO 

GB18 

G820 

OBS 

6E10 

GB18 

GB28  OBS 

OtTBOORT  A 

3.1 

930 

2.3 

930 

.8 

930 

.9 

930 

CATBOORT  B 

7.0 

1.1  1006 

5.1 

1.1 

.1 

1004 

3.0 

.9 

.1 

1001 

2.7 

.4 

.4  1017 

ms  (LST) 

0600 

-  2000 

AUm 

HOURS 

SPEED  RTS 

GBIO 

GB18 

8B20 

OBS 

GBIO 

OB18 

GB28 

OBS 

aaBOORT  A 

2.0 

4650 

1.6 

7440 

CATBOORT  B 

4.6 

.8 

.0 

5101 

3.7 

.7 

,1 

8193 

0  -  2  -  8 
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OPBIWTIIIB  UXUaiOH  *A’  FERCERTAGE  FREgUEIfcr  OF  OCCURRERCB  OF  CKOSSWIRDS 

OSKFEIHC,  KSBEVIU«  EC  FRCH  SOURLT  aBSERVAIIOHS 

maiETic  Rummy  beading:  010-190 

sranoil  RIMBBR:  724088  STKFIOH  HAKE:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

isr  TO  OIC:  *  5  HOHTH:  SEP 


CKIEOORr  A:  ART  CEILIRO  OR  VISIBILITy  (BOURLT  DBS  CULT) 

CATBOORT  B:  HIGHEST  WIHDS  REPORTED  WITHIH  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIHB  (L8T) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (lOS) 

6E10 

6E18  GE28  DBS 

GEIO 

6B18 

6E28 

OBS 

6B10 

CT18 

0E28  cms 

6E10 

8E18 

6E28  ( 

CATBaORI  A 

.6 

900 

.8 

.2 

900 

2.3 

900 

5.2 

.3 

.2  * 

CASEOGRT  B 

2.3 

974 

1.5 

.4 

.1 

1046 

3.1 

.7 

1071 

10.1 

1.4 

-2  ! 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (EX8) 

CBIO 

CEIS 

GEIB 

OBS 

6E10 

0B18  6B28 

OBS 

6B10 

6B18  0E28  OBS 

GEIO 

GE18  GE28 

OBS 

CAXEOORT  A 

6.6 

.1 

900 

5.7 

900 

1.8 

900 

1.7 

.1 

900 

CASEGORr  B 

9.6 

1.1 

.2 

957 

8.4 

.7 

955 

2.6 

.7  963 

2.1 

.4 

.1 

974 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOUBS 

SPEED  KX8 

GEIO 

6B18 

GE28 

OBS 

GEIO 

GE18 

GE28 

OBS 

CKTEGORT  A 

4.3 

.1 

.0 

4500 

3.1 

.1 

.0 

7200 

CMtSOORT  B 

6.7 

1.0 

.1 

4939 

4.9 

.7 

.1 

7933 
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ongwriira  uxktioh  -a"  pbrcbiixagk  fbbqubmct  of  occurrbmcb  of  cbosshiiids 

OSATKEAC,  ASHEVIU.K  HC  FRCM  BOUIILT  OBSBRVATIORS 

NASHBTIC  tUDMAT  HEADING:  010-190 

SXmON  HUmBRt  724088  STATION  NAME:  DOVER  AFB  OE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  HOBTB:  OCT 


CATBOORT  A:  ANT  CEILING  OR  VISIBILITT  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIIC  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

6B10 

0818 

GB28 

OBS 

GEIO 

GE18  GE28 

OBS 

GBIO 

GB18  GK2B 

OBS 

GEIO 

GBie 

6B28 

OBS 

CATEGORY  A 

1.8 

930 

1.7 

930 

1.5 

930 

8.7 

.1 

930 

CATEGORY  B 

3.1 

.4 

.1 

993 

2.1 

.2 

1017 

2.6 

.6 

1076 

12.8 

2.0 

.1 

1001 

TUB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300  1 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GS18 

GE20 

OBS 

0810 

GE18  G820 

OBS 

GEIO 

GB18  0828 

OBS 

GEIO 

0E18 

GE28 

OBS 

CATEGORY  A 

10.6 

.1 

930 

6.8 

.1 

930 

2.8 

930 

2.8 

.1 

930 

CKTEGORY  B 

17.5 

2.6 

.2 

1011 

10.7 

2.0 

994 

4.7 

.9  .2 

1000 

3.7 

.4 

1017 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  RTS 

GEIO 

G818 

GB28 

OBB 

GEIO 

6818 

OB28 

OBS 

CATEGORY  A 

6.1 

.1 

4650 

4.6 

.1 

7440 

CATEGORY  B 

9.6 

1.6 

.1 

5082 

7.1 

1.1 

.1 

8109 

0-2-10 
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onmTiiio  haaaioH  ’a- 
DSAFBraC,  ASBBnLlE  RC 


PBRCBinSiCB  FRBgUEMCy  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWIRDS 
FRCN  BOURLT  OBSERFATIONS 

mCRETIC  RURWRT  HEADING:  010-190 

SnTICH  NIMBBR:  724088  STATIOf  NAME:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

UT  TO  UTC:  *  S  MONTH:  NOV 


CAIBOCmi  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  (»S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LSI) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GB18 

GB28 

OBS 

GEIO 

GE18  0E28  (»S 

GBIO 

GEIS  GE28  OBS 

GEIO 

6E18  GE28 

oes 

CATEGORY  A 

5.6 

.4 

900 

5.6 

.3 

900 

7.4 

.3  900 

14.8 

1.6 

900 

CJOTOORT  B 

7.9 

1.9 

.3 

978 

7.7 

2.6 

.4  1015 

9.2 

2.7  .2  1026 

20.1 

6.0  .6 

994 

TIME  (LSI) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GElO 

8B18 

GB28 

OBS 

GEIO 

GB18  GE28  OBS 

GEIO 

6B18  0B28  OBS 

GEIO 

0B18  GB28 

oes 

CKTEGORY  A 

20.3 

1.6 

900 

11.3 

.7 

900 

4.7 

.3  898 

5.7 

.4 

897 

CATEGORY  B 

25.9 

9.8 

.7 

994 

16.4 

4.5 

.3  969 

7.9 

1.4  .4  987 

8.6 

2.6  .6 

964 

TIMB  (LSI) 

0600 

.  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RIS 

GEIO 

GE18 

6EZ8 

OTS 

GEIO  GE18  0E2S 

OBS 

CKTEGORY  A 

11.7 

.9 

4498 

9.4  .7 

7195 

CATEGORY  B 

15.9 

4.9 

.4 

4970 

12.9  3.9  .4 

7927 

0-2-11 
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operathiq  vockncm  *a* 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 

SIKTIOII  miNBER:  724088  STATIOH  NAME:  DOVER  AFB  DB  PERIOD  OP  RECORD;  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MOIfEH:  DEC 


CATBOORX  A:  AllY  CBILIlfO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B;  HIOBBST  WINDS  RBP<»n!BD  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIBS  4  SPECIALS) 


TUC  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

OEIO 

GB18  • 

GS28 

OBS 

GBIO 

GB18 

GB28  OBS 

GBIO 

6B18  6B28  OBS 

GEIO 

GB18 

0828 

OBS 

CATEGORY  A 

8.6 

1.0 

930 

8.1 

.6 

930 

8.6 

.3  930 

14.2 

1.3 

930 

CnSGORI  B 

11.1 

3.4 

.5 

981 

11.1 

3.4 

.3  990 

11.7 

2.7  .1  1019 

19.5 

7,2 

.6 

1031 

me  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPBBO  (RTS) 

esio 

CSBIS  < 

BB28 

OBS 

GBIO 

0818 

0828  OBS 

0810 

0818  0828  OBS 

GBIO 

6E18 

GB2B 

OBS 

CKnoORT  A 

19.6 

1.5 

930 

15.2 

1.8 

930 

8.9 

.8  930 

9.2 

.6 

930 

aasaota  b 

24.5 

9.0 

1.0 

1024 

17.8 

6.6 

1.7  1003 

11.2 

4.0  .5  1004 

12.3 

3.6 

.4 

1017 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GBIO 

OB18 

0828 

OBS 

GBIO  0818  0828 

OBS 

CATBOORT  A 

13.3 

1.1 

4650 

11 

.5  1.0 

7440 

aasaxa  b 

17.0 

5.9 

.8 

5081 

14 

.9  5.0  .6 

8069 

PERCENTAGE  FRBQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  010-190 
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PERCERTK6B  FRBQUEUCT  OF  OCCUBRERCB  OF  CROSSWIHDS 
FRCM  BOURLY  OBSBRVKTIOHS 

(UGHFFIC  RUNWAY  BEADING:  010-190 

STATION  RUHBBR:  724088  STATION  HAHB:  DOVER  AFB  DE  PERIOD  OF  RECORD:  DEC  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  HOHTB:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILIHO  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  BIGBEST  WINDS  REPORTED  WITBIH  TBE  BOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPBBD  (RTS) 

GEIO 

OE18  < 

8B28  OBS 

GEIO 

GE18  OE28  OBS 

6B10 

GB18 

GE28  OBS 

GEIO 

OE18  1 

SE28  OBS 

CKTBGOP  A 

4.3 

.3 

10956 

4.2 

.3 

10956 

5.3 

.2 

10955 

11.2 

-7 

.0  10955 

CATEGORY  B 

6.1 

1.7 

.2  11962 

6.0 

1.6 

.2  12486 

7.3 

1.9 

.1  12696 

15.5 

4.3 

.3  12196 

TUffi  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

OEIO 

6B18 

6B28  OBS 

GEIO 

0B18  SE28  (»S 

GEIO 

8E18 

0828  OBS 

GEIO 

OBIS 

GE28  OBS 

CKTBOOIVT  A 

15.1 

.9 

10955 

11.6 

.7 

.0  10956 

5.0 

.3 

10951 

4.6 

.3 

10950 

CATEGORY  B 

20.0 

5.9 

.5  12116 

15.8 

4.4 

.5  12167 

7.5 

2.2 

.2  12059 

6.4 

1.9 

.2  12027 

Tm  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

SOUPS 

SPBBD  RTS 

OBIO 

GE18 

6E28 

OBS 

GBIO 

GB18 

0E28 

OBS 

CATEGORY  A 

9.6 

.6 

.0 

54772 

7.7 

.5 

.0 

87634 

CKTBOORT  B 

13.2 

3,7 

.3 

61234 

10.6 

3.0 

.3 

97709 

OPERATING  LOCKTION  'A* 
USAFEIAC,  ASBEVILIS  HC 
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PART  B 


DEGREE  DMT  SOMSUtlES 


DEGREE  DATS. 

CREATED  FROn  BOURLT  OBSERVATIORS  (MAXtHIR/2  WBER  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  RIffDER  OP  ISGREE  OATS  FDR  EACH  MORIS  IE  EACH  TEAR  CP  TBE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUMfART  ABB  STATISTICS  BASED  OR  A  30-TBAR  (1951-1980) 

FOR  (IP  AVAILABLE).  THE  30-YEAR  POR  PROVIDES  AMS  USERS  NITB  A  SUMMART 
CONSISTENT  MITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OP  TBE  RKTIOHAL  CLIMATIC  DATA  CERi'ER  (RCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YBAR  POR  WILL 
CHARGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  BAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  NITB  NO  AVAILABLE  DKTA  AND  MONTHS  HITB  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABUS.  ASTERISKS  (*“*)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATIRa  DEGREE  DAYS. 

ORB  ‘HEATING  DEGREE  DAY'  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  BACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  ‘BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  OR  A  GIVER  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DATS. 

COOLING  DEGREE  DATS. 

ORB  ‘COOLING  DEGREE  DAY'  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  BACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  ‘BASE  TEMPERATURE'  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
'BASE  TEMPERKTURE'  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  HO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TBfQ>ERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  SUIMARIBS  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 
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HEATINO  DE8RBB  DAYS 

non  BaoRLr  oBsamnaKS 

BASE  TBtPERKrURB  65 

snaicm  macsRiii  7240sa  svmcm  iuhbi  oover  afb  db  fbrico  op  record:  jar  43  -  nov  91 

LET  TO  tfTC:  *  5 


OPERKnm  lOCKTlOR  *A* 
OSAFEraC,  ASHEVIUE  EC 


TBAR8 

JAII 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JtIL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

Aim 

1943 

975 

776 

651 

471 

92 

3 

60 

591 

913 

4532 

1944 

908 

836 

750 

412 

40 

8 

38 

289 

559 

955 

4795 

1945 

1116 

789 

401 

266 

162 

44 

19 

254 

479 

1029 

4559 

1951 

819 

758 

656 

375 

103 

13 

36 

174 

635 

763 

4332 

1952 

795 

743 

713 

291 

121 

1 

2 

25 

341 

527 

eo7 

4366 

1953 

765 

688 

605 

356 

65 

21 

41 

176 

522 

722 

3961 

1954 

932 

635 

676 

271 

155 

6 

22 

***• 

588 

873 

4158 

1955 

996 

801 

592 

285 

93 

26 

23 

193 

588 

1011 

4608 

1956 

976 

723 

715 

440 

195 

15 

1 

87 

185 

529 

625 

4491 

1957 

1037 

713 

653 

292 

117 

11 

49 

304 

469 

740 

4385 

1958 

1004 

1004 

767 

329 

113 

16 

39 

238 

457 

1071 

5038 

1959 

961 

800 

672 

298 

89 

10 

41 

227 

551 

739 

4388 

1960 

848 

779 

960 

245 

119 

3 

6 

249 

478 

1047 

4734 

1961 

1127 

764 

635 

436 

167 

3 

1 

27 

203 

489 

684 

4736 

1962 

955 

878 

702 

348 

97 

2 

61 

211 

602 

992 

4848 

1963 

1032 

969 

550 

316 

165 

5 

3 

94 

192 

450 

1055 

4831 

1964 

923 

870 

610 

447 

124 

25 

31 

316 

424 

742 

4512 

1965 

1003 

793 

756 

430 

48 

5 

9 

27 

285 

533 

769 

4658 

1966 

1054 

857 

644 

482 

190 

24 

65 

301 

511 

851 

4979 

1967 

793 

942 

763 

381 

271 

9 

81 

311 

702 

845 

5098 

1968 

1093 

968 

614 

353 

181 

6 

11 

221 

509 

901 

4857 

1969 

979 

824 

719 

247 

109 

6 

50 

300 

601 

922 

4757 

1970 

1151 

837 

783 

418 

123 

6 

27 

182 

508 

855 

4890 

1971 

1084 

788 

759 

408 

148 

3 

24 

91 

564 

659 

4528 

1972 

858 

869 

708 

421 

93 

21 

8 

326 

529 

647 

4480 
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1973 

907 

898 

596 

324 

140 

9 

165 

469 

751 

1974 

770 

835 

606 

255 

133 

12 

53 

308 

542 

763 

1975 

785 

736 

687 

462 

87 

6 

37 

138 

427 

821 

1976 

1027 

594 

505 

325 

104 

11 

3 

40 

361 

668 

931 

1977 

1229 

772 

451 

271 

71 

13 

8 

262 

442 

800 

1978 

1028 

1054 

745 

327 

115 

32 

218 

410 

746 

1979 

939 

1064 

563 

331 

43 

7 

1 

4 

28 

303 

396 

695 

1980 

915 

948 

723 

285 

94 

20 

20 

301 

600 

886 

1981 

1122 

731 

735 

296 

178 

5 

4 

54 

349 

560 

876 

1982 

1173 

822 

696 

440 

56 

12 

30 

244 

437 

630 

1983 

868 

783 

574 

365 

141 

5 

58 

217 

480 

904 

1984 

1078 

677 

772 

365 

135 

9 

77 

113 

577 

592 

1985 

1080 

774 

541 

269 

78 

11 

32 

153 

309 

889 

1986 

945 

856 

598 

381 

103 

8 

15 

19 

199 

502 

729 

1987 

1009 

898 

621 

306 

106 

3 

8 

361 

437 

733 

1045 

774 

581 

385 

99 

26 

25 

330 

498 

874 

1989 

802 

814 

706 

350 

119 

43 

177 

550 

1181 

1990 

639 

554 

547 

357 

133 

8 

54 

184 

446 

660 

1991 

869 

674 

568 

316 

70 

9 

56 

227 

476 

NUB 

963 

810 

656 

350 

117 

10 

0 

1 

38 

242 

514 

834 

80 

127.21 

110.25 

100.22 

66.43 

45.27 

9.00 

.15 

3.20 

21.80 

69.91 

76.27 

135.98 

*»»*3PL  30YR  SUWWnOH 

(1951 

-1980)»» 

** 

MBM 

959 

830 

670 

348 

122 

10 

0 

0 

36 

244 

524 

830 

SO 

119.58 

115.48 

97.87 

69.67 

47.60 

7.73 

.18 

1.89 

22.91 

68.05 

76.35 

122.33 

B  -  2  -  lA 


4259 

4277 

4186 


4569 

4319 

4675 

4374 

4792 


4910 

4540 

4395 

4395 

4136 


4357 

4482 

4637 

4742 

3582 


3265 
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orawTiiia  lACMTioii  *a’ 
USAFRKC,  AS8BVILU  RC 


OOGLIRO  DEGREE  DATS 
FROM  BDURLT  OBSERVATIOH8 


BASE  TBIFERATURE  65 


SIATIOII  mMBBR:  724088  STATIOII  EAME:  DOVER  AFB  DE 
MT  TO  IITC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  43  -  HOV  91 


TEARS 

FEB 

HER 

APR 

HAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1943 

1 

94 

380 

366 

366 

140 

**** 

2 

1349 

1944 

127 

256 

412 

335 

189 

16 

1335 

1945 

31 

16 

54 

291 

333 

270 

218 

6 

2 

1221 

1951 

10 

44 

201 

379 

311 

137 

43 

1 

1126 

1952 

13 

45 

289 

459 

320 

124 

6 

1256 

1953 

8 

81 

228 

378 

315 

171 

5 

1186 

1954 

21 

41 

217 

368 

281 

182 

**** 

1110 

1955 

85 

153 

499 

409 

139 

27 

1 

1313 

1956 

14 

55 

228 

299 

300 

134 

3 

1033 

1957 

35 

94 

319 

400 

269 

236 

2 

1355 

1958 

14 

39 

160 

419 

296 

131 

26 

1085 

1959 

24 

148 

277 

362 

392 

237 

116 

6 

1562 

1960 

54 

37 

236 

321 

365 

152 

13 

1170 

1961 

18 

25 

199 

375 

323 

294 

16 

14 

1264 

1962 

4 

35 

109 

231 

266 

303 

119 

31 

1098 

1963 

16 

57 

214 

377 

258 

77 

9 

1008 

1964 

5 

89 

237 

369 

254 

135 

4 

2 

1095 

1965 

155 

330 

422 

302 

182 

14 

1413 

1966 

44 

257 

396 

334 

128 

2 

1 

1162 

1967 

9 

13 

183 

278 

255 

67 

10 

823 

1968 

1 

20 

171 

321 

371 

134 

26 

1044 

1969 

22 

70 

235 

313 

274 

127 

15 

1056 

1970 

66 

197 

316 

351 

252 

27 

1209 

1971 

23 

259 

368 

341 

181 

36 

16 

1224 

1972 

4 

4 

50 

177 

356 

281 

172 

4 

1048 

■  -  3  -  1 
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1973 

27 

57 

326 

344 

379 

221 

38 

2 

1394 

1974 

2 

29 

63 

148 

372 

321 

125 

10 

19 

1089 

1975 

8 

86 

224 

334 

375 

103 

43 

3 

1176 

1976 

48 

60 

298 

310 

277 

94 

7 

1094 

1977 

10 

27 

110 

227 

467 

437 

207 

8 

4 

1497 

1978 

102 

267 

343 

436 

168 

21 

1337 

1979 

10 

8 

98 

163 

348 

329 

124 

24 

1104 

1980 

88 

158 

402 

406 

187 

5 

1246 

9 

46 

211 

339 

215 

89 

2 

911 

S 

67 

•  *** 

333 

227 

89 

26 

13 

760 

14 

52 

216 

404 

364 

182 

40 

1272 

57 

246 

309 

351 

113 

51 

1127 

■H 

1  5 

32 

89 

171 

383 

321 

196 

29 

4 

1231 

1986 

153 

285 

430 

319 

164 

64 

3 

1418 

1987 

128 

280 

469 

386 

210 

1 

1474 

1988 

1 

2 

77 

272 

509 

459 

120 

11 

1451 

1989 

IS 

6 

74 

325 

358 

321 

184 

35 

2 

1320 

1990 

IS 

33 

21 

250 

467 

400 

143 

SB 

1417 

1991 

3 

23 

192 

258 

395 

372 

142 

25 

5 

1415 

MUH 

0  2 

13 

74 

238 

374 

331 

157 

23 

2 

0 

80 

.IS  s.ei 

13.94 

39.84 

54.95 

56.42 

56.84 

49.36 

23.56 

4.53 

.15 

•  **«SPL  30TR  8UIMATI0H 

(1951 

-1980)»‘»» 

HBMI 

3 

14 

68 

227 

365 

328 

158 

20 

2 

0 

80 

2.66 

14.74 

35.24 

52.86 

53.69 

53.13 

52.85 

22.35 

5.00 

.18 

H  -  3  -  1* 
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PRVLRG  NRD  DIR  (DBG) 

29-31 

32-34 

32-34 

29-31 

20-22 

20-22 

20-22 

$20-22 

$20-22 

$20-22 

20-22 

32-34 

20-22 

mm 

HEAR  NRD  SPD  (RTS) 

7 

7 

S 

7 

6 

5 

5 

4 

5 

5 

6 

7 

6 

MAX  Wm  SPD  (R8) 

59 

69 

74 

51 

54 

58 

62 

52 

60 

51 

51 

61 

74 

Im 

SET  COWER  GT  5/10  (%) 

58.5 

60.0 

55.3 

57.4 

57.0 

51.3 

53.6 

49.8 

47.7 

46.9 

53.3 

57.7 

54.0 

10 

D/W  THUmBRSTORMB 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

7 

6 

2 

1 

1 

1 

34 

47 

D/W  POG  (VSBT  LT  7  MI} 

13 

12 

13 

13 

16 

16 

18 

21 

18 

16 

14 

13 

183 

47 

umiD:  Aim  -  Mmgu.  por/tor  -  period/ikars  op  record 

D/W  -  MEM  EDIBBR  OF  DATS  WITB  WCPA  -  WORST  CASS  HAXIHUH  PRESSURE  ALTITUDE 


S  ~  BASED  OR  LESS  THAR  PULL  NORIBS  f  -  LESS  THAR  O.S  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

*•  -  IR8TARIARB0US  PEAK  WIROS  $  -  PERCBRIAOE  OP  CALM  HIHDS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  HEAR 

*  >  DMA  HOT  AVAILABLE  WIRD  DIRBCTIOH 
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noma 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OP  CEILING  AND  VISIBILITY 
I  JAR  I  FEB  I  NAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  Jin,  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


LST 

00-02 

18.1 

20.8 

19.0 

22.1 

14.8 

9.2 

10.9 

11.5 

15.4 

15.5 

im 

16.9 

15.9 

10 

03  -  OS 

18.4 

22.1 

22.4 

25.1 

20.9 

16.6 

20.6 

20.9 

20.0 

21.2 

17.3 

20.4 

10 

CIO 

06-08 

19.6 

24.2 

22.8 

26.6 

21.5 

19.1 

24.4 

25.2 

27.1 

25.2 

18.5 

23.1 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

20.2 

21.4 

20.0 

22.7 

18.5 

11.7 

11.4 

X0.8 

14.8 

14.6 

19.4 

17.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

18.8 

20.0 

16.8 

19.7 

15.3 

7.3 

6.3 

7.8 

11.3 

11.1 

14.3 

16.9 

13.8 

10 

VSBY 

15  -  17 

17.5 

19.7 

16.7 

16.4 

12.5 

5.7 

5.1 

9.3 

9.8 

12.8 

16.1 

12.4 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

16.9 

19.0 

17.1 

17.8 

13.5 

7.2 

5.9 

9.2 

10.9 

13.0 

16.1 

12.8 

10 

21  -  23 

16.5 

20.8 

18.8 

19.9 

13.3 

mB 

9.2 

8.0 

10.3 

12.6 

15.2 

16.3 

14.0 

10 

ALL 

18.2 

21.0 

19.2 

21.3 

16.3 

11.7 

12.3 

14.7 

15.1 

16.7 

17.2 

16.2 

10 

00-02 

15.6 

15.6 

15.3 

16.9 

10.8 

8.5 

9.9 

12.7 

12.2 

12.9 

12.4 

10 

03  -  05 

15.4 

18.4 

16.5 

20.4 

16.6 

14.0 

18.3 

18.3 

17.3 

17.5 

13.9 

13.9 

16.7 

10 

CIO 

06-08 

15.8 

21.6 

16.2 

21.3 

19.4 

16-7 

20.3 

22.6 

23.4 

20.9 

17.7 

14.5 

19.2 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

17.2 

19.0 

15.0 

16.7 

14.5 

7.4 

7.4 

11.1 

13.8 

15.6 

13.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

15.4 

15.6 

13.8 

11.6 

10.1 

3.7 

4.3 

6.8 

9.1 

13.5 

9.6 

10 

VSBY 

15  -  17 

14.1 

14.2 

12.2 

11.3 

8.6 

3.3 

4.2 

6.8 

8.2 

13.8 

8.7 

10 

LT  3  Ml 

18  -  20 

14.0 

13.0 

12.9 

12.6 

9.1 

4.5 

4.4 

7.4 

8.8 

12.9 

9.3 

10 

21  -  23 

14.3 

15.4 

13.2 

15.2 

9.7 

6.6 

5.3 

10.1 

10.4 

12.4 

10.5 

10 

ALL 

15.2 

16.7 

14.4 

15.8 

12.3 

8.4 

9.1 

9.5 

10.5 

11.7 

11.8 

13.7 

12.4 

10 

00-02 

13.1 

11.9 

12.0 

14.0 

9.5 

6.4 

3.0 

4.6 

6.7 

9.6 

9.9 

11.0 

9.3 

10 

03  -  05 

12.2 

15.6 

13.4 

16.3 

12.2 

10.3 

8.9 

10.9 

11.0 

12.5 

10.3 

11.4 

12.1 

10 

CIO 

06-08 

13.1 

19.0 

13.3 

17.1 

14.4 

12.1 

11.1 

13.5 

15.0 

15.2 

12.8 

11.7 

14.0 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

13.1 

15.8 

11.1 

12.4 

10.5 

5.0 

3.9 

3.8 

8.4 

12.0 

9.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

11.9 

11.0 

10.2 

■81 

■a 

3.3 

1.8 

1.9 

5.3 

11.5 

6.7 

10 

VSBY 

15  -  17 

11.2 

9.3 

9.9 

■SI 

■a 

2.8 

1.7 

2.3 

4.3 

11.3 

6.2 

10 

LT  2  HI 

18  -  20 

12.4 

10.4 

10.8 

■  9 

3.8 

2.0 

2.2 

10.6 

6.9 

10 

21  -  23 

12.5 

11.0 

11.6 

11.2 

7.5 

4.6 

1.6 

2.0 

3.8 

8.7 

9.9 

7.6 

10 

ALL 

12.4 

13.1 

11.5 

12.0 

9.3 

6.0 

4.3 

5.1 

6.0 

8.3 

8.7 

11.2 

10 

00-02 

2.6 

2.0 

.9 

1.0 

1.0 

.2 

.8 

.4 

4.1 

2.4 

2.8 

1.8 

10 

03  -  05 

1.7 

3.1 

2.5 

1.8 

1.7 

.9 

1.8 

1.9 

3.8 

2.3 

2.3 

2.3 

10 

CIO 

06-08 

2.9 

3.7 

3.5 

2.3 

.9 

.4 

1.4 

3.7 

2.9 

2.7 

2.4 

10 

LT  200  FT 

09-11 

2.5 

3.3 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

1.5 

1.7 

1.4 

1.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

2.3 

■81 

.4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.2 

.4 

.4 

10 

VBBY 

15  -  17 

2.0 

■n 

.2 

.8 

.0 

.1 

.1 

.0 

.5 

.0 

1.4 

.5 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

2.8 

1.8 

.9 

.7 

.5 

.1 

.1 

.0 

1.1 

.8 

.9 

.8 

10 

21  -  23 

2.8 

■81 

1.5 

1.4 

1.1 

.7 

.3 

.0 

1.5 

1.4 

2.2 

1.2 

10 

ALL 

■u 

■9 

1.5 

1.7 

.9 

.6 

.3 

•5 

.5 

2.0 

1.5 

1.7 

1.3 

10 

BURRICARBS/mOPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  IBE  PERIOD  t  1900  -  1986 

HR/TS  JAR  FEB 

MAR 

APR  MAT  JUN 

JUL 

AVQ 

SEP 

OCT 

nov  DEC 

ANE 

60IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/2 

0/3 

1/4 

0/0 

0/0  0/0 

1/9 

120m  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/2 

0/3 

6/8 

7/8 

1/0 

0/0  0/0 

14/21 

240m  0/0  0/0 

0/0 

0/0  1/0  1/7 

4/8 

18/20 

16/17 

3/4 

0/2  0/0 

43/58 

RBNARK8  S  fl 
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DISTRIBUTION 


AMC/XOWR,  Bldg  P40N, Martin  Ave.,  Scott  AFB,  IL  62225-5000  . 

436  OSS/WXF.  Bldg  501,  Eagle  Way  St  B.,  Dover  AFB,  DE  19902-5987 

USAFETAC/OOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-51 18  . 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723  . 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


DIST 


